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(Szovjet/Hazai típus) 


1. ELŐSZÓ 


A Tranzisztor-Atlasz, amelyet az Olvasó kezében tart, az 1971-ben megjelent 1. kiadás teljesen át- 
dolgozott 2. kiadása. E kötetben csupán azok a tranzisztorok szerepelnek, amelyeket az irodalomjegy- 
zékben megadott gyárak 1970—1974. évi katalógusai tartalmaznak. Ennél régebbi típusú tranzisztort, 
valamint olyan cég gyártmányát, amely csupán igen kis valószínűséggel kerülhet valaki birtokába, nem 
vettük fel a Tranzisztor-Atlasz 2. kiadásába. 

E kötetnek csupán az a célja, hogy megkönnyítse a piacon levő sokféle tranzisztor között a tájékozó- 
dást, valamint a szükségletnek megfelelő típus kiválasztását a különböző tranzisztorgyárak azonos 
vagy hasonló alkalmazási területű, illetve kivitelű, de eltérő típusjelzésű és más-más adatokkal jellemzett 
tranzisztorai közül. . 

Uj készülékek és kapcsolások kidolgozásához természetesen nem nélkülözhetők az eredeti gyári is- 
mertetők, mert a Tranzisztor-Atlasz viszonylag kis terjedelmét, illetve korlátozott adatmennyiségét te- 
kintve nem alkalmas azok helyettesítésére. Kivételt képez a könyv 4. fejezete, amely a hazai tranzisztorok 
teljes, meglevő adatait közli, s így megfelel egy részletes katalógusnak. 

Mint a könyv neve — Atlasz — is mutatja, az anyag átfogóan sűrítve kerül közlésre. Miként városné- 
zésre, kirándulásra sem atlaszt használnak, hanem részletes térképet, így valamely nagyobb volumenű 
elektronikus készülék konstrukciójához is annak a gyárnak a részletes katalógusát kell használni, 
amelynek terméke felhasználásra kerül. 

Fel kell hívni az Olvasó figyelmét arra, hogy a könyv összeállítása rendkívül sok forrásmunka felhaszná- 
lásával történt, sokszor közvetett módon. Előfordulhat, hogy egyes tranzisztortípusok néhány adata nem 
egyezik meg az Olvasó birtokában levő valamilyen katalógusban közölttel. Ennek magyarázata az, hogy 
a gyárak az évenként megjelentetett katalógusaikban is változtatják saját adataikat. Előfordul az is 
— különösen a japánoknál —, hogy azonos típusjelzésű tranzisztorokra más-más gyártó vállalat külön- 
böző adatokat közöl. E tények szükségessé teszik annak rögzítését, hogy bár az Atlasz összeállítása a 
legnagyobb gonddal és figyelemmel történt, az adatokért mégsem vállalhatunk teljes felelősséget, mert a 
gyárak zöme ugyancsak nem vállal, illetve fenntartja jogát az adatok megváltoztatására. Ez azonban 
semmivel sem csökkenti az Atlasz használhatóságát a kitűzött célon belül. 
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2. HASZNÁLATOS JELÖLÉSEK 


2.1. Tranzisztorok jelölési rendszere 


Az európai gyárak ma használatos jelölési rendszere : 


1. A szórakoztató készülékekben (rádió, magnó, tévé) 
alkalmazásra kerülő, ún. standard típusok jelölése 


2 betűből és 3 számból 
áll. 


2. Az ipari vagy más — az 1. pontban nem jelölt — ké- 
szülékekben alkalmazásra javasolt, ún. industrial típusok 
jelölése 

3 betűből és 2 számból 
áll. 


Az első betű jelenti az alapanyagot: 


A — germánium 
B — szilícium 


A második betű jelentése: 


C — hangfrekvenciás tranzisztor 

sz hangfrekvenciás végerősítő tranzisztor 
— rádiófrekvenciás tranzisztor 
rádiófrekvenciás teljesítménytranzisztor 
— kapcsolótranzisztor 

— kapcsoló-teljesítménytranzisztor 


cuüurmu 
il 


A harmadik betű 
(X, Y, Z) csupán megkülönböztetésül szolgál. 


A számoknak nincsen jelentőségük, csak egyszerű 
sorszám szerepét töltik be. 


Az amerikai vagy más tengeren túli gyárak jelö- 


lése egy számból, egy betűből és egy további két, három 
vagy négy számból álló számcsoportból áll. 
2 N. . .amerikai, ill. nemzetközi tranzisztorjelölés 
2 S. ..japán tranzisztorjelölés 
25SA...pnp rádiófrekvenciás tranzisztor 
2 SB. ..pnp hangírekvenciás tranzisztor 
2SC...npn rádiófrekvenciás tranzisztor 
2 SD. . .npn hangfrekvenciás tranzisztor 


3N... 


különleges tranzisztorok 
4AN... 


A Szovjetunióban régebben gyártott tranzisztoro- 
kat három elemből álló jelzéssel látták el. 

Az első elem a TI-betű, rétegtranzisztorok közé tar- 
tozásra utalt. 

A második elem egy, a következő táblázat szerint vá- 
lasztott típusszám volt. 


Kis teljesítményűek Nagy teljesítményűek 


Ge Si GE Si 


Kis frekvenciás tranzisztorók 


1—100 101—200 201—300 301—-400 
Nagyfrekvenciás tranzisztorok 
401—500 501—600 - 601... 


Kivételt csak a II 3 és II 4 jelölések képeztek, amelyek- 
kel a kisírekvenciás teljesítménytranzisztorokat jelölték. 

A harmadik elem azonos típusba tartozó fajtákat (al- 
típusokat) különböztetett meg az A, b, B stb. betűk 
valamelyikével, ez azonban el is maradhatott. 

Az új, egységesített tokozás bevezetésével együtt sok 
típus az addigi jelzés elé egy M betűt kapott, pl. MII 16. 
(Elektromos jellemzőit tekintve azonod-a II 16 tranzisz- 
torral, csak az új tok különbözteti meg tőle.) 

A ma érvényben levő jelölési rendszer négy elemből 


Az első elem, szám vagy betű a félvezető-alapanyagot 
mutatja az alábbi táblázat szerint: 


jelölés 
Félvezető-alapanyag 


Germánium 


Szilícium 


A második elem egy T betű 

A harmadik elem egy háromjegyű szám, amelyben a 
százas a következő táblázat szerinti teljesítmény- és 
határfrekvencia-csoportot, a másik két szám e csoporton 
belül a típus-sorszámot jelenti. 


Maximális disszipálható 
teljesítmény 


Tranzitfrekvencia 


0,3 W-z P-c 


P2O3W [7145 w 


P5-1,5 W 


fr s 3 MHz 
3 MHz — fr 
az 30 MHz 

Ír — 30 MHz 


101—199 [ 401—499 [ 701—799 


201—299 ! 501—599 ( 801—899 
301—399 [ 601—699 [ 901—999 


A maximálisan disszipálható teljesítmény érté- 
két P--0,3 W esetén külön hőelvezetés figyelem- 
bevétele nélkül; P--0,3 W esetén pedig a hőelve- 
zetés figyelembevételével állapítják meg. 
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A negyedik elem ismét az (esetleg elmaradó) A, b, B 
stb. betűk valamelyike, a típuson belüli fajtákat külön- 
bözteti meg. 

Ezekkel az újrendszerű jelölésekkel csak az újonnan ki- 
dolgozott típusokat látják el, míg a régiek továbbra is 
a régebbi jelzésekkel kerülnek forgalomba. 


A Német Demokratikus Köztársaság jelölése kis- 
mértékben — éppen ezért sajnálatosan — eltér a nem- 
zetközi jelöléstől az első betűben; ugyanis az első betű 
jelentése: 


G — germánium 
S — szilícium 


A második betű és a számok jelentősége azonos az 
európai szabványéval. 


A csehszlovák újabb jelölés igen hasonió az NDK je- 
töléshez azzal, hogy az első betű jelentése: 


G — germánium 


K — szilícium 


A többi betű és szám jelentése megegyezik az európai 
szabványjelöléssel. Ettől eltérő — a régi jelöléssel ellá- 
tott — tranzisztortípusok nem szerepelnek az Atlasz- 
ban. (Az 1. kiadás tartalmazza ezeket.) 


2.2. Tranzisztorokkal kapcsolatos 
alapfogalmak 


Rajzjel, elektródajelölés 


jelenleg zömmel bipoláris tranzisztorok vannak for- 
galomban. (Ez az Atlasz is ezeket tartalmazza.) 

Kétféle rajzolási mód terjedt el; mindkettő szabvá- 
nyos. 


j 
B B 
E B E 
A p-típusú tranzisztor Az n-típusú tranzisztor 
rajzjele rajzjele 


Az emitter-elektróda jele: E, e 
A bázis-elektróda jele: B, b 
A kollektor-elektróda jele: C, c 
Ha valamelyik elektróda a fémtokkal van összekötve; 
akkor az egy kötési ponttal jelölhető. 


Üzemi tartományok, alapkapcsolások 


A normál erősítő tartományban a tranzisztorra jutó fe- 
szültségpolaritások. 


A p-típusú tranzisztor emitter-elektródája po- 
zitív (-t-) kollektor-elektródája negatív (—) pola- 
ritáson van. 

Az n-típusú tranzisztor emitter-elektródája 
negatív (—) kollektor-elektródája pozitív (-t) 
polaritáson van. 


Aszerint, hogy mekkora feszültségek jutnak a tran- 
zisztor elektródáira — a kivezetésekre —, különböző 
tartományok különböztethetők meg az alábbiak szerint: 


Kollektor— bázis 
átmenet 


Emitter—bázis 


Üzemi tartomán E 
y átmenet 


1. Zárótartomány 


zárt, Uez — 0 Í zárt, UcB — 0 


2. Normál (erő- Ti 
sítő) tartomány vezet, UEzp 5 0] zárt, Ucs — 0 

3. Telítési (túlve- 
zérelt) tarto- 
mány 


vezet, UEg 5 0 Í vezet, Ucs — 0 


Ezek az üzemi tartományok példaként egy p-típusú 
tranzisztorra vonatkozólag az Ic — f(Uce) jelleggörbe- 
mezőben vannak feltüntetve. 


! 
o 


AKtIV tartomany ú 
(normalis erősítés) 


1 


Tuülvezerelt tartomany 


Zarotartomany -Urg 

A tranzisztor három alapkapcsolásban üzemel- 
tethető: E lehetőségek mellett számottevő különbségek 
adódnak a teljes kapcsolás elektromos tulajdonságában, 
ezért a paraméterek megadásakor mindig meg kell adni 
a hozzá tartozó alapkapcsolást is. 


A kapcsolásokat aszerint nevezték el, hogy az adott 
három elektróda (emitter-, bázis-, kollektor-) közül 
melyik közös a bemeneti és a kimeneti kapcsokkal. 
Így tehát van: 


Emitterkapcsolás — Báziskapcsolás — Kollektorkapcsolás 


ig 1 f3 
új ka 1 za 7 
íg le ; íg A 
a ] 0—-— 
] u u. ! Hu Ú ! 
"RE ; j Ún" Us i 
, I; h CE, 38 EB 14 4 CB , pe/ee I fc; 
sza 4. 0 0-——— 4 — — o 


er 


A gyári adatlapokon — és ebben az Atlaszban is — álta- 
lában, de főleg hangfrekvenciás célra szolgáló tranzisz- 
toroknál a h paramétereket adják meg egy meghatáro- 
zott munkapontra. 
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Ezt a munkapontot a kollektorfeszültség az emitter- 
ill. kollektoráram és a környezeti ill. záróréteg hőmér- 
séklet adja meg. 

Ha egy más kapcsolású, pl. bázis- vagy kollektorkap- 
csolású fokozatot kell számítani, akkor az emitterkapcso- 
lás h paraméteréből az alábbi táblázat szerint lehet 
átszámítani az értékeket. 


A h paraméterek: 


—i 9 SZEMES 


A tranzisztor mint 
négypólus 


Helyettesítő kapcsolás 


u — h44 . iy-th42: 2: 


iz s ho1-i1-4-ha2 : U2. 


Jellemző Emitter- 


tulajdonság 


Bemeneti ellenállás 


Feszültség-visszahatás 


Áramerősítés 


Kimeneti vezetés 
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A h paraméterrendszer négy mennyiségből áll, amely- 
nek jelentése: 


Bemeneti ellenállás (£2) 
rövidrezárt kimenetnél 


h Feszültségvisszahatás 
LÖÉ 10 nyitott bemenetnél 


-a Áramerősítés rövidre- 
"gye kimenetnél 


ha2 - i2 Kimeneti vezetés (m5S) 
— Ua (A 
uz 10 nyitott bemenetnél 


A h paramétereket tehát rövidrezárt kimenetnél, ill. 
nyitott bemenetnél mérik. 


Jellemzők 


jellemző adatként az adatlapok (katalógusok) szükség 
szerint a szóráson belüli felső vagy alsó értéket vagy 
pedig a középértéket adják meg. A jelleggörbék — ha 


Bázis- Kollektor- 


kapcsolás 


hic — hite 


h12c — 1—h12e 


—haie —1 thz21e 


nincsen másként megjegyezve — ugyancsak középérté- 
ket adnak meg, amely azonban csak a megadott záróré- 
teg-hőmérsékleten érvényes. 


Sztatikus jellemzők 


Maradékáramok és zárőfeszültségek 


Maradékáram az az áram, amely egy tranzisztor 
(elektróda-) kivezetésén folyik, ha a vonatkozó kivezeté- 
sen és egy másikon zárófeszültség van. 


Zárőfeszültség az a feszültség, amely a tranzisztor 
két kivezetésére olyan polaritással van ráadva, hogy egy 
záróréteg záróirányban üzemel. A harmadik (elektróda-) 
kivezetés kapcsolási módját meg kell adni. A követke- 
zőkben a tranzisztorra érvényes maradékáramok és zá- 
rófeszültségek értelmezése van megadva. A feszültség- 
polaritások p-típusú tranzisztorokra vonatkoznak. 


Iepo 5 Emitter—(bázis-) maradékáram 
Urso — Emitter—(bázis-) zárófeszültség 
Ic —  — 0, nyitott kollektornál. 


Icso — Kollektor— (bázis-) maradékáram 
Ucso — Kollektor— (bázis-) zárófeszültség 
Iz — 0, nyitott emitternél 


; ü € 
Icso 7 Kollektor—(emitter-) maradékáram 


UcEo 7 Kollektor—(emitter-) zárófeszültség 
Iz sz 0, nyitott bázisnál 


Ices — Kollektor—(emitter-) maradékáram 
Icgs — Kollektor—(bázis-) maradékáram 
UcEs — Kollektor—(emitter-) zárófeszültség 
Ucss — Kollektor—(bázis-) zárófeszültség, 
a bázis és emitter közötti rövidzárással 


IceR — Kollektor—(emitter-) maradékáram 
UcER — Kollektor—(emitter-) zárófeszültség 
Rge — Bázis és emitter közötti ellenállással 
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Az UceER; ill. IceER értékhez mindig megadják a 
hozzá tartozó Rgr-t is. Ha az Rgr nagy, akkor 
Ucros ill. Icgo érvényes. 


vezérlési határon egy bizonyos Zc kollektoráramot ha- 
tároz meg. Az UCcr sat megadható: 

a) mint kollektor—emitter feszültség, amely a kol- 
lektoráram meghatározott értékén nulla értéket vesz 


fel. 
ic 
! UcB-0 
ei 
oO 
n 
c Ig konst. 
-B I ő 
Icev — Kollektor—(emitter-) maradékáram 5; 
UcEv — Kollektor—(emitter-) zárófeszültség lezárt s 
emitter-diódánál. A bázis és az emitter közötti 
előfeszültség záróirányú 
UCE 7— 
b) UcEsat 


b) egy meghatározott Íc kollektoráramra és konstans 
Ip bázisáramra, amelyhez tartozó munkapont a példány- 


szórások figyelembevételével még biztonságosan a túlve- 
zérlési tartományban van. 


I 
Icex — Kollektor—(emitter-) maradékáram nyitóirány- ! 
ban előfeszített emitter-diódánál. Az Upr úgy 
van megválasztva, hogy számottevő bázisáram I 
nem folyik. zat Ig konst. 
o Ic 
Telítési feszültségek (maradékfeszültségek) s 
-t 
UcE sat 7 kollektor— (emitter-)jfeszültség, amely a túl- zi 
cen 
a 
2 pa 
Urp z0 
! c) ÜcEsot 
xx 
si 
.§ Í c) egy meghatározott IG kollektoráramnál az Ig — 
E sz konst. jelleggörbénél, amelynél az IG — K-Ic munka- 
az pont egy meghatározott kollektor—emitter-feszültség- 
55 nél (pl. Ucz — 1 V) van. 
UE sat — az a bázis—emitter telítési feszültség, amely a 
kt szulei 
a) ÜCE sat i 
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UCcE sat kollektor—emitter telítési feszültséghez tartozik. 


Kapcsolási idők A 3. ábra az Ic kollektoráram időbeli lefolyását ábrá- 
zolja a kapcsolóállás változásánál. Ebből az ábrából le- 

A tranzisztornak zártból nyitott állapotban való ugrás- — olvasható kapcsolási idők: 
szerű vezérlésekor nem következik be rögtön a válto- 


ta — (delay time) — késési idő 
zás, hanem csupán egy bizonyos idő elmúltával. Az átme- t,  — (rise time) — felfutási idő 
netek a vezérlőmennyiséghez képest késnek. ton — (ta-Hty) — bekapcsolási idő 
t, — (storage time) — tárolási idő 
ty  — (fall time) — lefutási idő 


tort — (t-t) — kikapcsolási idő 


A kapcsolási idők a tranzisztortípustól és az alkalma- 
zott kapcsolástól függnek, azonban csak úgy érvényesek, 
ha a vezérlési impulzus oldalmeredeksége lényegesen 
nagyobb, mint a kollektorimpulzus oldalmeredeksége. 


1. ábra 


Az 1. ábra egy n-típusú tranzisztor mérőkapcsolását Határértékek 
mutatja. 


Kapcsolóallás: Minden natárértéket abszolút Határértékként kell értel- 
mezni, amennyiben más megjegyzés nincsen. Az értéke- 
íg] 2 1 2 ket semmi körülmény között túllépni nem szabad. Fe- 
szültségingadozásokat, alkatrész-tűréseket gondosan fi- 
gyelembe kell venni. A határértékek túllépése a tran- 
t —e zisztor meghibásodásához vezet. Az egyes határértéke- 
ket akkor sem szabad túllépni, ha más határértékek nin- 
csenek teljesen kihasználva. 


Ig 
0 
m 1 B2l 


2. ábra 8 va fi 
Feszültség- és áram-határértékek 
A 2. ábra a vezérlőmennyiség (ez esetben az Ig bázis- Ha feszültségre és áramra csupán egy határérték van 
áram) időbeli lefolyását mutatja. megadva, akkor ez mind a csúcsértékre, mind a közép- 
vagy egyen-értékre érvényes. A középérték (AV) és a 
csúcs-, ill. amplitúdóérték (M) megadásakor figyelembe 
kell venni a következőket. 

Minden t.v max (tav — integrációs idő) időtartamon 
belül képzett tetszőleges görbe alakú feszültség-, ill. 
áram középértéke nem lépheti túl a határértékként 
megadott középértéket. Ettől függetlenül ügyelni kell 
arra, hogy a feszültség vagy áram bármely pillanatér- 
téke legfeljebb a megadott maximálisan megengedett 
csúcsértéket érheti el. A következő ábra az Ic — f(Ucr) 
jelleggörbék lefolyását mutatja az Ig; ill. Ugzx paraméte- 
3. ábra rekkel egy p-típusú tranzisztorra vonatkozó feszültség-, 
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ae 


ill. áram-előjelekkel. Az n-típusú tranzisztornál fordított 
előjelek érvényesek. 


Egy p-típusú tranzisztor Ic/Ucz jelleggörbeserege 
(a) és a mérőkapcsolás (b). 

Egy meghatározott, a bázisáramtól függő —Ucr fe- 
szültség felett az Ic áram gyorsan növekszik a —Ucr 
feszültséggel (áttörési tartomány). Az adatlapokon gya- 
korta a jelleggörbe lehajlásához (letöréséhez) maximá- 
lisan . megengedett —UCcER max  kollektor—emitter- 
feszültséget az Rgr ellenállás függvényében adják meg. 

Érvényes, hogy 


UCER max (Rgg— 090) — UCEO max; 


UCER max (Rgz — 0) — UCES max £ UcEV max 


Hőelvezetés 


A tranzisztor zárórétegeiben hővé átalakult veszteségi 
teljesítményt a termikus egyensúly fenntartása miatt a 
környezetbe el kell vezetni. 

Kisebb veszteségi teljesítményű vagy kisebb veszteségi 
teljesítménnyel üzemeltetett tranzisztoroknál általában 
elegendő a tok és a környező levegő közötti természe- 
tes hőátadás. 

Nagyobb veszteségi teljesítménnyel üzemelő tran- 
zisztoroknál a hőelvezetés javítása miatt hűtőlemezt, 
hűtőcsillagot vagy más különleges hűtőtestet kell alkal- 
mazni. 

A zárórétegben keletkezett hő főként a tokfelület 
vagy a tokfenék révén kerül elvezetésre. A hővezetés 
az Ripje termikus ellenállással határozható meg. 
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A tokból a környezeti levegőben való hőleadás hőle- 
sugárzás, konvekció és csekély hővezetés által jön létre. 
Ez az Rpca termikus ellenállással határozható meg. 

A teljes termikus ellenállás a záróréteg és a környe- 
zeti levegő között: Ripja — Rupert Repcar 


Veszteségi teljesítmény 


A tranzisztor megengedett veszteségi teljesítményét 
a maximálisan megengedett 9) ax záróréteg-hőmérsék- 
letből, a fellépő maximális 2. max környezeti hőmérsék- 
letből, valamint a záróréteg és a környezet közötti Rinja 
hőmérsékleti ellenállásból lehet meghatározni: 


P költ: B; max— 07 max 


tot max 77 , 


Ripja 


vagy pedig a0j max 2 maximálisan megengedett záróréteg- 
hőmérséklet, a maximálisan fellépő 8. tokhőmérséklet, 
ill. a 0p Maximálisan fellépő hűtőfelület-hőmérséklet és 
az Rinje záróréteg és tok közötti, ill. az Rinjen záróréteg 
és hűtőfelület közötti hőmérsékleti ellenállással (amikor 
Rcnjh — RenjetRenjen) az alábbi szerint: 


P... 8; max —Üg max 
tot 77" R , 
thjc 
ili. 
P as 8; max —Öh max 
totmax mg. 
RipjetRenjeh 


A hűtőfelület Ripp hőmérsékleti ellenállásával 


P az B; max — 0 max 
totmax gpg a 
RenjeHRenjeh"HReph 
adódik. Pio — Ic"UcetIp"Ugr a tranzisztorban teljes 
egészében hővé alakuló (veszteségi) teljesítmény. Sok 


esetben az Ip - Upr rész elhanyagolható, így P., az Ic"UcE 


Hőmérsékletek meghatározása 


Üzemi hőmérséklet az a környezeti-, hűtőfelületi- 
vagy tokhőmérséklet, amelynél a tranzisztor elektro- 
mosan igénybe van véve. 


Tokhőmérséklet (£.) — (2.sse) a tranzisztor tokfelü- 
lete meghatározott helyének hőmérséklete termikus 
egyensúly esetén. 


Záróréteg-hőmérséklet (Dj) a tranzisztor zárórétege 
üzemben felvett hőmérsékletének térbeli középértéke. 
Lényegében a kollektor-zárórétegre vonatkozik, amely- 
nek saját felmelegedése a legnagyobb. 

Tárolási hőmérséklet (Dsg) az a hőmérséklet, 
amelynek a tranzisztor elektromos igénybevétel nélkül, 
a raktározás vagy szállítás során ki van téve. 


Környezeti hőmérséklet (9.) — (9. mp) a tranzisztor 
észrevehető önmelegedésekor a környezeti levegő hő- 
mérséklete termikus egyensúlynál. A tranzisztor észre- 
vehetetlen önmelegedésekor: a környezeti levegő hő- 
mérséklete a tranzisztor közvetlen közelében. 


Hőmérsékleti ellenállások (Rp) 


Rinja - a záróréteg-hőmérséklet és a környezeti hő- 
mérséklet közötti különbség — és termikus egyensúly 
esetén — a zárórétegben hővé átalakult veszteségi tel- 
jesítmény hányadosa. 


Rinje — a záróréteg-hőmérséklet és a tok-hőmérsék- 
let közötti különbség — és termikus egyensúly esetén — 
a zárórétegben hővé átalakult veszteségi teljesítmény 
hányadosa. 


Rinc — a tok-hőmérséklet és a környezeti hőmérsék- 
let közötti — és termikus egyensúly esetén — a tran- 
zisztorban hővé alakult teljesítmények hányadosa. 


2 6 Tranzisztor-Atlasz 


2.3. Szerelési előírások 


A tranzisztorokat tetszőleges helyzetbe lehet beépíteni. 
A kivezető huzalokat a tok aljától 1,5 mm-rel távolabb 
szabad csak meghajlítani, ha a kivezető huzal nem vas- 
tagabb, mint 05 mm; vastagabb huzalokat nem szabad 
hajlítani. 

Nagyobb hőtermelésű alkatrészek mellé beépített 
tranzisztoroknál figyelembe kell venni a nagyobb kör- 
nyezeti hőmérsékletet. 


Beforrasztás 


A tranzisztorokat a kapcsolásba való beforrasztáskor 
óvni kell a termikus túlterheléstől. Ajánlatos a kivezető 
huzalokat minél hosszabbra hagyni és a forrasztási he- 
lyet a huzal végére helyezni. Adott esetben kielégítő 
hőelvezetésről kell gondoskodni. Forrasztáskor a tran- 
zisztor zárórétegeinek maximálisan megengedett hő- 
mérsékletét csupán rövid ideig — maximum 1 percre -—— 
szabad túllépni; mégpedig 


germániumnál 100"€-ig; 
szilíciumnál 200 "€-ig. 
Pákaforrasztás. — 240 "C pákahőmérsékletnél a 


megengedett forrasztási idő 10 s, a forrasztási hely mi- 
nimálisan 5 mm a toktól; ha ez a távolság 1,5...5 mm, 
a megengedett forrasztási idő maximálisan 3 s. 245... 
400"C pákahőmérsékletnél a megengedett forrasztási 
idő maximálisan 5 s, a forrasztási hely távolsága a toktól 
minimálisan 5 mm. 


Mártóforrasztás. Ha a tranzisztor fémtokban van, 
245 9€ forraszhőmérsékletnél a megengedett forrasztási 
idő maximálisan 5 s, a forrasztási helynek pedig minimá- 
lisan 1,5 mm távolságra kell lennie a toktól. A toknak 
2 percen át nem szabad túllépni a 115 "C-ot. Ha a tran- 
zisztor műanyag tokban van, a forraszhőmérséklet maxi- 
málisan 300 "C lehet, míg a megengedett forrasztási idő 
maximálisan 3 s. 


17 


2.4. Tranzisztorok jellemzőinek 
megadásakor alkalmazott 
rövidítések értelmezése 


E felsorolásban lényegesen több rövidítés szerepel, mint 
amennyi az Atlaszban alkalmazásra került. A felsorolás- 
nak mégis van célja, mégpedig az, hogy a nálunk alkal- 
mazott — és szabványosnak tekinthető — jelöléseket 
összehasonlítsa más irodalmi termékekben, katalógu- 
sokban, cikkekben használt jelölésekkel, amelyek szög- 
letes zárójelben [ ]J találhatók, s így az adatok összehason- 
lítása lehetővé válik. 


1971. július 1-i hatályba lépéssel megjelent az MSZ 
11453/1—70 Félvezető eszközök. Meghatározások és be- 
tűjelölések c. szabvány. 


Ha a könyvben használt— a következőkben felsorolt — 
valamely jelölés eltér a szabványostól, mellette f ) jel 
között a szabványos jelölés is megtalálható. 


a a kiürítési tényező 
A az erősítés (általában) 
A a sztatikus vagy nagyjelű áramerősítési tényező 


báziskapcsolásban [ho1p, hrg) 
az áramerősítés 


H FA gar 
A a teljesítményerősítés kiegészítő 


" (átvitel tényező 8 Sr BESE 

Au ——— a feszültségerősítés HEEKESKE] 

b a báziscsatlakozás 

b" a belső báziscsatlakozás 

b az y admittancia paraméter imaginárius része 

b44 az ya1 a rövidzárlati bemeneti admittanciának 
az imaginárius része (Im y411) 

b12 az y12 a rövidzárlati transzfer admittanciának 
irmmnaginárius része (Im y12) 

b21 az y24 a rövidzárlati meredekségnek az imaginá- 
rius része (Im y24) 

b22 az y22 a rövidzárlati kimeneti admittanciának az 
imaginárius része (Im y22) 

B a báziskivezetés 
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a sztatikus vagy nagyjelű áramerősítési tényező, 
emitterkapcsolásban 

a szuszceptancia (meddővezetés) (5) 

a bemeneti szuszceptancia 

a generátor-szuszceptancia 

a kollektorcsatlakozás 

a belső kollektorcsatlakozás 

a kollektorkivezetés : 

a bázis és a kollektor közötti (visszacsatoló) ka- 
pacitás, emitterkapcsolásban, illetve a kollek- 
tor—záróréteg kapacitása 

az emitter diffúziós kapacitás [Cop] 

a tok kapacitása (általában) (c — case) 

a kollektor—bázis-f-tok kapacitása 

a kollektor—emitter-ttok kapacitása 

az emitter—bázis-t-tok kapacitása 

az emitter diffúziós kapacitás 

a záróréteg kapacitása 

a terhelő- (töltő-) kapacitás 

a kollektor—záróréteg kapacitása (általában) 

a kollektor—bázis kapacitása-i-tok kapacitása 
a dióda összkapacitása 

az emitter—záróréteg kapacitása (általában) 

az emitter—bázis kapacitása-t-tok kapacitása, 
nyitott kollektornál (I. — 0) 

a visszaható kapacitás [C12el 

az y44 a rövidzárlati bemeneti admittanciának 
kapacitása, vagyis bemeneti kapacitás (ha a ki- 
menet váltakozó áramra rövidzár). [C] 

az y412 a rövidzárlati transzfer admittancia ka- 
pacitása 

az y24 a rövidzárlati meredekségnek kapacitása 
az y22 a rövidzárlati kimeneti admittanciának 
kapacitása, vagyis a kimeneti kapacitás (ha a be- 
menet váltakozó áramra rövidzár. [Col 

a dióda jelölése 

az emittercsatlakozás 

a belső emittercsatlakozás 

az emitterkivezetés 

a frekvencia (Hz) 

a határfrekvencia 
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a levágási frekvencia [for] 

a levágási frekvencia [fv] 

az impulzusismétlési frekvencia 

a legszaporább rezgési frekvencia 

az oszcillátorfrekvencia 

a tranzitfrekvencia, extrapolált határfrekvencia 
B — 1-nélzfr az fpi 

a közepes frekvencia 

a rövidzárlati áramerősítés határfrekvenciája, 
báziskapcsolásban (az a frekvencia, amelyen cz az 
1 kHz-en mért értékének 0,7-szeresére csök- 
ken) 

a rövidzárlati áramerősítés határfrekvenciája 
emitterkapcsolásban (az a frekvencia, amelyen 
B az 1 kHz-en mért értékének 0,7-szeresére 
csökken) 


a frekvencia ő — 1 esetén 


. A zajszám (vagy zajtényező dB-en) 


a keverési zajszám 

a vezetés (pillanatérték) 

az y paraméter valós része 

a generátor rövidítése 

a kollektorvezetés 

a kollektor—emitter vezetés 

a belső meredekség 

a bemeneti konduktancia (vezetés) 
a generátor belső vezetés 

a terhelés vezetése 

a hővezetés (levezetési tényező) 

a hővezetés a hőforrás és a nyugvó külső levegő 
között 


a hővezetés (levezetési tényező) a hőforrás és a 
tok között, a tok végtelen jó hőelvezetésénél 
(9. — 0.) 

a hővezetés nyugvó levegőben, meghatározott 
nagyságú hűtőlemezzel 

a magasság 

a hibrid-mátrix (h mátrix) paramétere 

a bemeneti rövidzárlati impedancia kisjelű ér- 
téke-Hindex: b, c, e (h;] 


a bemeneti impedancia sztatikus értéke, ha a 
kimeneti feszültség állandó-kindex: B, C, E 
a feszültségvisszahatás üresjárat kisjelű értéke-k 
-Findex: b, c, e[h] 

a feszültségvisszahatás sztatikus értéke, ha a be- 
meneti áram állandó4-index: B, C, E 

az áramerősítési tényező rövidzárlati 
jelű értékei-F-index: b, c, e [hr] 

az áramerősítési tényező sztatikus értéke, ha a 
kimeneti feszültség állandó -4- index: B, C. E 
[hp] 

az áramerősítési tényező normált értéke 

az üresjárati kimeneti vezetés kisjelű értéke-k 
-Hindex: b, c, e [h.] 


a kimeneti vezetés sztatikus értéke, ha a kime- 
neti feszültség állandó-tindex: B, C, E 


kis- 


az áramerősség pillanatértéke 

a bázisáram 

a kollektoráram 

a bázisáram maximális pillanatértéke 

a kollektoráram maximális pillanatértéke 

az emitteráram maximális pillanatértéke 

a bemeneti váltakozóáram 

a kimeneti váltakozóáram 

az (egyen-) áram 

a (váltakozó-) áram 

a demoduláló dióda anódárama 

a maximális áramerősség 

a bázisáram (egyen- vagy középérték) 

a vezérlőáram 

a kiürítési áram 

a kollektoráram (egyen- vagy középérték) 

a kollektor—bázis maradékáram, nyitott emit- 
ternél (Iz — 0) 

a kollektor—bázis maradékáram, a bázls és 
emitter rövidrezárva 

a kollektor—emitter maradékáram, nyitott bá- 
zisnál (Ig — 0) 

a kollektor—emitter maradékáram, a bázis és 
emitter közötti Rgr ellenállással 
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a kollektor—emitter maradékáram, a bázis és 
emitter rövidrezárva (Ugy — 0) 


a kollektor—eritter maradékáram, lezárt emit- 
terdiódával 

az emitteráram 

az emitter—bázis maradékáram, nyitott kollek- 
tornál (Ic 5: 0) 


az áramsűrűség (A/m2) 

a hőkapacitás (]/7C) 

a torzítási tényező 

a hosszúság 

az induktivitás (H) 

a párhuzamos induktivitás 

maximum 

minimum 

a teljesítmény pillanatértéke 

a teljesítmény (WV), ili. (]/5) 

a hatásos teljesítmény (VV) 

a látszólagos teljesítmény 

a meddőteljesítmény 

a veszteségi teljesítmény (disszipáció) 

az összes veszteségi teljesítmény 

a rezisztencia (ellenállás) 

a bázispálya-rezisztencia 

a kollektorpálya-rezisztencia 

a kollektor—emitter telítési ellenállás kisjelű 
értéke 

az emitterpálya-rezisztencia 

a kollektor—emitter telítési ellenállás nagy- 
jelű értéke 

a rezisztencia ((2) 

a generátor belső ellenállása 

a bázis-előtétellenállás 

a bázis és emitter közötti ellenállás 

a kollektor-előtétellenállás 

az emitter-előtétellenállás 

a hőellenállás 

a záróréteg (hőforrás) és a nyugvó levegő kö- 
zötti hőellenállás 

a záróréteg (hőforrás) és a nyugvó levegő kö- 


Rinc 


zötti hőellenállás meghatározott nagyságú hűtő- 
lemezzel 

a hőellenállás a záróréteg (hőforrás) és a tok 
között, ha a toktól végtelen jó a hővezetés 
(9, — 9.) 

a belső árnyékolás 

az út 

az idő (s) 

az integrációs idő 

a bekapcsolási idő (tpek — t4-Ht,) 

a késési idő (delay-time) 

a lefutási idő (fall-time) 

a kisütési idő 

a kikapcsolási idő 

a bekapcsolási idő 

az impulzustartam, impulzusszélesség 

a felfutási idő (rise-time) 

a tárolási idő (storag-time) 

a töltési idő 

a tranzisztor rövidítése 

a hőmérséklet (K) 


a feszültség pillanatértéke (váltakozófeszültség) 
a bázis emitter-feszültség 

a belső bázis emitter-feszültség 

a bemeneti váltakozófeszültség pillanatértéke 
a kollektor—emitter-feszültség 

a kimeneti váltakozófeszültség pillanatértéke 

a bemeneti váltakozófeszültség pillanatértéke 

a kimeneti váltakozófeszültség pillanatértéke 


a bemeneti feszültség 

a kimeneti feszültség 

a tápfeszültség (telepfeszültség) 

a töltőfeszültség 

a záróréteg érintkezési feszültsége (pt — punch 
through v. penetration) 

a bázis emitter közötti egyenfeszültség 


U(BR) cBO 2 kollektor—bázis letörési feszültség, nyitott 


emitternél 


Ugk) css 2 kollektor—bázis letörési feszültség, rövidre- 


zárt bázis—emitterrel 


UR) cso 2 


kollektor—emitter 
nyitott bázisnál 


letörési feszültség, 


Urgpy ces a kollektor—emitter letörési feszültség, rö- 


vidrezárt emitter—bázissal 


UgR) EBo. az emitter— bázis letörési feszültség, nyitott 


UcB 
UcB A1 


UcBo 


kollektornál 
a kollektor—bázis közötti egyenfeszültség 
a kollektor—bázis üresjárási feszültség (fil — 
sz floating) 
a kollektor—bázis közötti egyenfeszültség nyi- 
tott emitternél (Ig 5 0) 
a kollektor üzemi feszültsége 
a kollektor—emitter közötti egyenfeszültség 
a kollektor—emitter telítési feszültség 
a kollektor—emitter közötti záró (maradék-) 
feszültség, nyitott bázisnál (Ig — 0) 
a kollektor—emitter zárófeszültség a bázis és 
emitter közötti R ellenállással 
a kollektor—emitter-feszültség rövidrezárt 
emitterdiódánál (Upzx — 0) 
a kollektor—emitter zárófeszültség lezárt emit- 
terdiódánál 
az emitter—bázis üresjárási feszültség 
az emitter—bázis közötti záró (maradék-) fe- 
szültség, nyitott kollektornál (Ic — 0) 
az emitter—kollektor üresjárási feszültség 
a feszültség csúcsértéke 
a feszültség csúcstól csúcsig 


a reaktancia (meddőellenállás) ((2) 


a rövidzárlati bemeneti admittancia 
a rövidzárlati transzfer admittancia 
a rövidzárlati meredekség 

a rövidzárlati kimeneti admittancia 
az admittancia (komplex vezetés) 

a bemeneti admittancia 


Hb 
a" 


3 


EDE 
ce a : 
Új 


88 e 


6.6 


a kimeneti admittancia 


a bemeneti impedancia, nyitott kimenetnél 

a visszaható impedancia, nyitott bemenetnél 

a transzfer-impedancia, rövidrezárt kimenetnél 
a kimeneti impedancia, nyitott bemenetnél 


az impedancia (0) 

az impedancia-mátrix paramétere 
a bemeneti impedancia 

a kimeneti impedancia 


a dinamikus rövidzárlati áramerősítés bázis- 
kapcsolásban, 1 kHz-nél (ho4p] [c0] [hr] 

a melegenvezető hőmérsékleti együtthatója 

a dinamikus rövidzárlati áramerősítés, emitter- 
kapcsolásban, 1 kHz-nél (ho1e1: (hras [fo] 

a dinamikus rövidzárlati áramerősítés, kollek- 
torkapcsolásban 

a konduktivitás (fajlagos vezetés) (5/m) 

a hőmérsékleti különbség 

a frekvencialöket, frekvenciaváltozás 

a feszültségegyenirányítási viszony 

a hőmérséklet (0C) 

a hőmérséklet (temperatúra) rövidítése 

a környezeti hőmérséklet (0C) (tamp) 

a tokhőmérséklet (0C) 

a záróréteg-hőmérséklet (0C) (tj) 

a megengedett hőmérséklet (0C) 

a tárolási hőmérséklet [t.] 

az üzemi hőmérséklet (7C) 

a véghőmérséklet (2C) 

a hőmérsékleti együttható 

a vonatkoztatási hőmérséklet 


a körfrekvencia (w — 2nf), pulzáció 
a szögsebesség (rad/s) 
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3.1. Magyarázat a táblázathoz 


Ahhoz, hogy egy tranzisztort gyakorlatilag egy áramkörben alkalmazni lehessen, ismerni kell annak elektromos ada- 
tait, amelyeket a gyártó vállalat adatlapok — katalógusok — formájában közöl a felhasználóval. Ezek az adatlapok — 


bár sok közös vonásuk van — mégis gyáranként változnak, nem egységesek. A részletek viszont egybevágóak, s így 
egy adott tranzisztor minden adata jól értékelhető. 


. Valamennyi létező vagy ismert tranzisztor adatainak részletes felsorolása egy olyan nagy, sokkötetes munkát tenne 
ki, amelynek kiadása el sem képzelhető. 


E Tranzisztor-Atlasz szerkesztésekor az volt az irányelv, hogy a hazai gyártású tranzisztorok részletes adatait — né- 
hány jelleggörbével — közölje. A többi 1970-től 1974-ig gyártott és nálunk is nagyobb darabszámban előforduló, for- 
galomban levő tranzisztorokról csupán azokat a főbb jellemzőket közli — ábécé- és szám-sor rendben — amelyek ösz- 
szehasonlításul szolgálhatnak az egyes típusok között. 


A táblázat három fő részre van felosztva; egyedekre, határértékekre és jellemző adatokra. 


Egyedek 


Az 1. rovatban — Típus — a betűjelzésű tranzisztorok ábécé-sorrendben, a számjelzésű tranzisztorok emelkedő szám- 
sorban, a szovjet típusok pedig a cirill-ábécé szerint következnek. Általában kevés kivételtől eltekintve — pl. RFT, 


Tesla-típusok — csak szabványos jelzésű típusok szerepelnek. A nem szabványos jelölésű, talán úgy is lehet fogalmazni, 
elavult vagy különleges típusok nem szerepelnek. 


já 2. rovatban — Fajta — találhatók a tranzisztorfajtára vonatkozó meghatározások, természetesen rövidített alak- 
n. 


A rövidítés néhány betűből tevődik össze, amelynek jelentése a következő: 
az első betű 
n — npn-típus P — Pnp-típus 


a második betű 
G — germánium S — szilícium 


a harmadik betű 


A — ötvözött H — hometaxiális 
D — diffúziós vagy drift M — mesa 
DA — diffúziós-ötvözött MA — mikroötvözött 
E — epitaxiális MAD — mikroötvözött-diffúziós 
EB — epibázis MD — mesa-diffúziós 
EM — epitaxiális-mesa P — planáris 
EP — epitaxiális-planáris R — réteg 
G — Darlington SB  — felületi 
T — tűs kivitelt jelent 
továbbá 
(d) — differenciális erősítő (k) kapcsolótranzisztor 
(du) — duál (n/p) típus (0) oszcillátor 
(e) — egyetemes felhasználás (u) URH felhasználás 
(univerzális) 
A — ajánlott új típus (1974) Tf — megszűnt vagy nem 


ajánlott típus 


(2) — két tranzisztoregység, egy tokban 
(4) — négy tranzisztoregység, egy tokban 


(Ezek az adatok inkább informatív jellegűek, mert az áramkör szempontjából közömbös a kivitel, ha a típus funkcio- 
nálisan megfelel.) 


Határértékek 


A gyakorlati felhasználás során e rovatban megadott értékeket legfeljebb 7097-ig szabad kihasználni. Ez a mértéktar- 
tás az üzemi biztonságot növeli. Tranzisztorcsere esetén a meglevő szórás nem teszi üzemképtelenné a készüléket. Az 
e rovatban megadott értékeket impulzusüzemben sem szabad túllépni (ez lényeges különbség az elektroncsővel 
szemben). E rovatban vannak a termikus jellemzők, a hőellenállások és az esetleges hűtőfelület-méretek. A határér- 
tékek általában -H25 "€, de legfeljebb --45 "C környezeti hőmérsékletre vonatkoznak. 

Az Ic -hez, ami tulajdonképpen e rovatban IC max-ot jelent, tudni kell, hogy ez a legnagyobb megengedett üzemi 
áram az előírt üzemi feltételek mellett. Ha pl. meg kell tudni, hogy adott esetben pl. Ic — 20 mA-nál mekkora a kol- 
lektorra adható Uc feszültség, ezt más adatból, pl. a kollektor veszteségi teljesítményéből kell kiszámítani. Ez a 
dj záróréteg-hőmérséklet és az Rrnh hőellenállással lehetséges. Ha PC max — (2 —da)Rth — (75—25)/500 — 100 mw, 
akkor Uc — Pc/lc — 5 V, több esetben megadják az impulzus-csúcsáramot is, (7) amely rövid időre a tranzisztor kíve- 
zérlésekor felléphet. A váltakozó áram középértékének azonban a kollektorkörben nem szabad — e példa eseté- 
ben — túllépnie a 20 mA-t. A tranzisztorok adatainak határértékét azért kell közölni, hogy körül lehessen határolni 
a tranzisztorok reális felhasználási területeit. 


A 3. rovat — UcBo — a kollektor és a bázis közé kapcsolható feszültséget adja meg V-ban. Ha valamelyik gyár csupán 
UcB-t adott meg, akkor ez az érték került e rovatba. 


A 4. rovat — UEBo — az emitter és bázis közé kapcsolható feszültséget adja V-ban. Ha valamelyik gyár csak UEB-t 
adott meg, akkor ez az érték került e rovatba. Ha csupán az UcEo, illetve UcE áll rendelkezésre, akkor az kerül ide. 


Az 5. rovat — Ic — a kollektor-egyenáram maximális határértékét adja meg A-ben, amely értéket túllépni 
nem szabad. Ha a rovatban csak ? van, az Ic értéket a Ptot határozza meg. Ha az érték mellett van ?", az impulzus- 
üzemre vonatkozik. 


A 6. rovat — Ptot — a tranzisztoron disszipált összes elektromos teljesítményt tünteti fel, együttesen az összes 
elektródákra vonatkozólag, VV-ban. Ha az érték mellett ? van, az érték a szokott (Ja — 25 "0€) értéknél nagyobb hő- 
mérsékletre vonatkozik. 


A 7. rovat — 8j max — a maximálisan megengedett záróréteg hőmérsékletét adja 9€-ban. 


A 8. rovat — Rth — a záróréteg és a külső környezet közötti hőmérsékleti ellenállást adja, hűtőborda nélkül, termé- 
szetes szellőzéssel "C/mwv-ban. Ha az érték () zárójelben van úgy az "C/VV-ban értendő. A ( ) törtzárójelben levő ér- 
ték a termikus vezetést VV/7C-ban, míg a [] szögletes zárójelben levő, mvVv/"C-ban van megadva. A termikus vezetés 
alatt a termikus ellenállás reciprok értékét kell érteni. 


Jellemző adatok 


Ezek általában 25 "C környezeti hőmérsékletre vonatkoznak. Általában munkapont körüli értékek, amelyeknek tete- 
mes tűrésével kell számolni. 


A 9. rovat — IcBo — a kollektor és bázis között folyó maradékáramot adja, nyitott emitternél, uA-ban. Ha az érték 
() zárójelben van, az ICES, esetleg IcEx, míg [] szögletes zárójelben IEBo-ról van szó. 


A 10. rovat — UcB — a kollektor és bázis közötti feszültség mint az IcBo mérési feszültségét adja V-van. Az (UcE) 
az (IcEs)-re vonatkozik, míg az [UEB] az [JEROJ-ra. 
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A 11. rovatban — (h2te) és h21e — az áramerősítési tényezőt adja emitterkapcsolásban. Más jelölésekkel megadottak 
összehasonlítására: 


hate 5 hrE art — B —É; 
hate — fte :z (fe za ző. 


A 12. rovat — fr — tranzitfrekvenciát — (f8) — a béta határfrekvenciát és — [fo] — az alfa határfrekvenciát 
adja meg MHz-ben. 


A tranzitfrekvenciának (fr) nevezett határfrekvencia az fr — ffm fogalomnak felel meg (fm — mérési frekvencia). 


Legyen például fm - 3 MHz és a megadott egyenáramú értékeknél az áramerősítés 8 — 2 (emitterkapcsolásban a 
B — h21e). Az adatlapon megadott fr és az c határfrekvencia közötti empirikus összefüggés: fa — 1.2 fr. Ebben — a 
példa szerinti — esetben tehát fa, — 7,2 MHz. Adott h21e-ből kiszámítható még a 8 határfrekvencia is. Ez: fg — fuehte. 


Ha egy adott tranzisztorra adott egy közepes h21e — 40 érték, akkor fe — 7.240 kHz. A kapott érték annál kisebb, 
minél nagyobb a tranzisztor h21e értéke. A t-gal jelölt érték üzemi frekvenciát jelent. 


Ig 18. (0) 
A [60 —2—J—em [930 
"I UgE70 

7-UCEO max 
Ic-Icro(Rgr--co-nel U-0) ÜGEKEEG 
7UCES max N 
r s AC 
IceTcssíRge s 0-nal v70) áthass "ÜCEV max 


7UcE 


A tranzisztor különböző elektródáira adott feszültségek és áramok értelmezésének grafikus ábrázolása 


A különbözőikivitelű tranzisztorok körvonalrajzai és méretei a 449. és a 450. oldalon találhatók. 
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3.2. Betűjelzésű tranzisztorok 


Egyedek Í Határértékek Jellemző adatok 


U Icso ] Ucs ! fr 
UcBo EB) I P Örös thja ) dcxs) ! (Ucn) ! 21e 
Típus Faira  ) AGmm ) fRO) [ 79] feet dren (Rá ] ffon [fú [ám [fa 
ov] vo] a l w ] ve Isewfwoil vi] —- 07 Muz 
AC 105 PGA Tf 40 10 1 04 75 750 8 6 (16) [1] 
AC 106 PGA TI 40 10 1 0,4 75 750 8 6 (30) [1] 
AC 107 PGA Tf] 15 5 0,005 ! 0,08 75 600 [2-3 5 35-- 160 [21 
AC 108 PGA TI 20 10 0,05 j 0,03 BO ! 500 5 5 30 [1] 
AC 109 PGA TI 20 10 0,05 Í 0,03 80 500 ] 5 5 50 [17 
AC 110 PGA Tf 20 10 0,05 Í 0,03 80 450 j 4,5 6 90 [1.2] 
AC 116 pPGA TI 30 12 0,2 10145] 90 j 450 15 30 55--140 [1.21 
AC 117 PGA TI 32 10 1 0,26 90 250 ! 6-8 ) 6 (120) (0,01) 
AC 120 PGA TI 20 10 0,3 ] 0,21 80 650) 30 20 (50) [1.5] 
ii AC 121 pGA f ! 20 10 j 0,3 0,9 90 300 ! 5-c25 20 (48-z 200) [1,5] 
AC 122 p GA 30 12 02 ] 0,13 90 500 ; 4,5--8Bi 6 40-z 300 ] (0,015) 
AC 123 PGA Jj 45 12 0,1 015 ] 80 450 5,5 30 90 [1.21 
AC 124 p GA 45 10 1 0,26 90 i 250 ! 6—18] 6 (65) (0,911) 
AC 125 p GA J 32 10 0,2 0,5 75 300 j Részletes adatok a 231. oldalon 
AC 125 F PG ] 32 10 0,25 JO125] 75 400 JJ Részletes adatok a 234. oldalon 
——- e el. 1 ————— e S TE [mm 1 — 
AC 125 K PG 40 40 0,25 1 0,125 75 400 Részletes adatok a 237. oldalon 
AC1IISUÚ ipG i 60 60 0,25 1 0125] 75 ! 400 JT Részletes adatok a 238. oldalon 
AC 125 (2) ipG 32 32 0,25 1 0125Í 75 400 j Részletes adatok a 239. oldalon 
AC 126 pG 32 10 0,2 0,5 90 300 3 Részletes adatok a 240. oldalon 
ITosT ao TT 2 — 
AC 127 PG 32 10 f 05 ]o34] 90 ] 370 ] 05 (00) ] 25 
IERSZÁÉRSSREOS TNZESEÉEZTELSÉZN ; TESTESE EME NET e] - Ae nesz sti E Setög 
AC 128 pG 32 10 1 0,7 75 290 ; Részletes adatok a 242. oldalon 
AC 128 K PG b 32 10 2 0,67 90 (45) ! Részletes adatok a 245. oldalon 
AC 128(2) I PG 32 10 1 0,17 75 300 se Részletes adatok a 246. oldalon 
AC 129 PG J 9 5 0,01 0012] 65 400 1 ] 2 (50) [17 
AC 131 PG 30 10 1 0,215] 90 300 be ; BI 6 (100) (0,01) 
FG—— —  ——  ——  W——j —— —— ———j—— ——— —— 
AC 132 PGA TI 32 10 0,2 0,5 75 300 10 0,5 (135) 1,5 
AC 134 PGA TI 20 12 0,03 ÍJ 0,15 65 300 3 10 12 35 [I0,651 
AC 135 PGA TI 20 12 02 Í 015 65 400 j 10 12 65 [0,65] 
AC 136 pPGA tj 25 12 02 ] 015 65 400 ÍJ 10 12 75 [0,65] 
AC 138 Pp GA 25 10 12 j 022] 90 40 10] 10 30-— 250 1,5 
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Egyedek J Határértékek ir Jellemző adatok 
W — ——  —  ——— : 
! ! U ! ! CBO UcB h ! Ír 
0 ) UcBo ( (Ugro) [1 Piot  ! Ojmax ] (RiDa Í Cons) ! (Ucn) te" (fg 
jitsss, 4- váj dos) vás c] Ras PT mar [ (Rh) ] trmmol] CU 0 hem [fe 
Pv ol A VAS SEEZESÉÉ E Let 
1 ] 1) ] 
I AC 139 p GA 32 10 1 ] 022 90 40 15] 10 (402110) ! 15 
I AC 141 I nGA I 32 10 12 [022] 90 [40 ) 35] 10 J (402100) ] 3 
AC 142 In GA I 32] 10 12 [022] 90 ] 40 [15] 10 ( (40-110) [1.5 
AC 150 I Pp GA t]I 30 12 0,05 006] 75 500  45-—8] 6 55. 300 1 (0.015) 
AC 151 HE , 32] 10 j 02] 09] 9 [300 j) —10] 10 ! 45250 [ 1.5 
SZEZt MESET SET TösT szsesr HEVE, Es 
AC 152 JÁASSÉ I 32. ] 10 ] 05 09 j 90 ] 300 625] 32] (50115) ! 15 
AC 153 IPGA 1 32 I 10 h02 [01 0] 90 0. 300 4 —10] 10 ( (66—160)] 1 
AC 160 I p GA I 15 [10 001] 003] 70 ) 1000 15 [45 ] 35100 2 
AC 161 ; PGA ti 15 1 9 j 01 ] 015 ( 90 400 ) 15 6 100 [3] 
AC162  [pG n 32] 10 [027 09 [ 90 ( 300 210] 10 j 802170 ( 17 
11 ! zás sz kás; —. pelyísítzis sét sezzk Ezá 
] j j ! ; j 
AC 163 ga 1 32 h 10 0,2 09 ] 90 [ 300 10] 10 ( 130300 1.7 
IAC164 — ÍPGA ; 10 05 ) 003] ka BO j 1200 2 (05 40! [001] 
] AC 170 PG JO 32] 10 [02 [009] 90 ) 500 ? 10 ] 10 jiEtéát 17 
AC 171 PG 32 10 [02 [009] 90 ] 500 — 10 ]) 10 ] (65180) 23 
I AC 172 jmG I 32 10 00] 02 1 100 Í 370 ! 10 10 (120) j 25 
—- men [5———e 1888 B 1- ] 11 - j ! semen [— 
tj 1 1 ! b ; 
AC 175 8 Í 25 10 j 0.26 [90 250 11335] 15 ! (65) I (002 
AC 176 nG I 32 10 2 [ 1 ! 90 (40) 1 Részletes adatok a 247. oldalon 
AC 176 K 3 nG 1 32 b 10 ( 2 J 1 j 90 (45) I Részletes adatok a 247. oldalon 
j 3 3 ő; 
AC 178 PG r 20) 10 Í 08 [048] 90 ] 250 ! 635] 6 ] (185) 1 (001) 
AC 179 nG I 20 10 07 [018] 90 [ 250 j 10 [ 6 ) (185) ) (002 
1 25 je j ———] j 3 
fi j i k I 
AC 180 PG ir 32 ] 20 ) 145 ] 03 ) 100 [ 250 [4-10] 10 (50.250) [25 
ACABI ÍnG 5: 32 [/20 Í 1 f 03 [ 190 [ 250 [18-20] 10 ) (50-—250) [ 45 
AC 182 I PG I 32 j (8) [045] 02 ] 80 [ 220 J 10 i 6 (50-— 250) ! 4 
I AC 183 nG — Í 32 ] 20 ] 0415 0.25 ] 100 ] 300 18-20] 10 ] (50250) [45 
AC1B4 — ÍpG I 32 20 0,5 ] o27 ] 100 Í 280 ; 410] 10 ) (50—250)] 25 
b J J 7] j 
AC 185 nGA ] 32 (20) ] 05 0.27 ] 100 Í 280 18-20] 10 ] (50-—250)] 45 
AC1B6 — [ nGA [30 (ao) [ oz lo2z5] 90 ] 300 013—35] 15 (100) — i (0.02) 
AC 187 n GA 25 (15) 1 J 08 Í 90 ] 290 Részletes adatok a 251. oldalon 
; AC 187 K nGA 1 25 (15) 1 j 08 90 45  ] Részletes adatok a 254. oldalon 
AC 188 p GA ! 25 (15) 1 08 j 90 40 Részletes adatok a 258. oldalon 
3 3 ! I 
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Egyedek 


Típus Fajta 
AC1I88K !pGA 
AC19 [PGA 
AC 192 p GA 
AC 193 p GA 
AC 194 nG 
ACY 16 PG 
ACYA7 PG 
ACY 18 b:G 
ACY 19 PG 
ACY 20 PG 
ACY 21 Pp GA 
ACY 22 P GA 
ACY 23 p GA 
ACY 24 PGA 4! 
ACY 27 Pp GA 
ACY 28 pa] 
ACY 29 PG 
ACY 30 PG 
ACY 31 PG 
ACY 32 PG 
ACY 33 PG 
ACY 34 PG 
ACY 35 PG 
ACY 36 PG 
ACY39 — ÍpG 
AD 130 Pp GA 
AD 131 Pp GA 
AD 132 p GA 
AD 133 Pp GA 
AD 136 Pp GA 


3  Tranzisztor-Atlasz 


Határértékek ! Jellemző adatok 
UxBo .  ! Icso ] Ucs If 
geg [ fézd [0 fe jde[ dad [da [fen étb Ő 
v.bov A wo] sc] 9cjw nA v - MŰ 
fi ] 
25 [as ] a los] 90 [45 Részletes adatok a 261. oldalon 
32 ] (25) ] 0.25 [0485 90 100 5 ] 12 ] 30—500] 7 
32 10 [ 025 [0185] 90 ] 100 Í 44 Í 12 Í 302500 [ 7 
32 ! 10 1 022] 90 40 HI 15 ] 10 90-— 40 3 
32 [10 [a 022] 90 [/40 [35 [10 90-40 ] 5 
pál 7 j [7 
40 ] 10 1 [08] 85 300 6201 6 ] (100) Í (001) 
70 Í (62 Í 05 1026 90] 250 1 10 j 10 650150) ! 1 
50 ] (30) ] 05 ] 026 90 ] 250 1 10] 10 (MOz120) ] 1 
50 630) Í 05 [ 05 ] 90 ! 250 j 10 10 ] (802250) 1.3 
40 (20) j 05 f 026] 90 j 250 í 10 [ 10 ] (50--145) I 1 
z ti Bi: ! j 
40 ] (20) 0,5 [026 [90 j 250 "10  ) 10 1(902250) [ 13 
20 ] (5) ! 05 1026] 90] I (30--300) [1 
32 16 02 ][ 09 ] 90 Í 300 Y3—10] 10 ] (502150) ] 1,5 
70 30 ] 03 [oJ7i 85 ] 350 ps 25 ] (30-50) ! (0,009) 
40 Í 30 02 3 90] 250 ! 5] 30 40) [14] 
HE FEe - j mi JESSE 
40 ] 30 02] 80 [250] 5 30 60 [1.1] 
40 30 ] 001 02 ] 80 250 ! 5 ] 30 66 [14] 
I 40 20 (003 02 [ BO ( 250 ( 5 30 Í 90 [1.9] 
1 40 20 02] 80 Í 250 Í 5 12 60] [1 
I 32 16 0,2 09 ] 90 [ 300 13-10] 10 [ (5021509] 1.5 
ezaz es [8 — söze [dose ses fosszssaszmáza kazszszazsszstl j) j i sent sza 
32 10 1 14 [90 ] 300 ( 10 J 10 eszaso ) 1,5 
30 10 02 Í 90 250 j; 12] 2 J 20 [0.2] 
30 Í 10 hoz] go [ 50] a] 21 30 [0,3] 
30 Í 10 bo2] 80] 25072 j 2] 4 [0,35] 
J 110 ] (40) 205 0.26 Í 90 i [ ] (50150) 1 
isötzüsü; P t VGA DEZSz FESS ZKG tagi 
32 [ 10 3 ] 30 ! 90 ] (15) 1100001 1 ] (492124) 035 
64 1 20 3 30 [ 90 (1,5) 1 1000Í1 1 (49124) Í 0,35 
80 20 3 30 [90 ] ) (49--124) Í 03 
50 10 15 [ 36 ] 100! j ! (50--125) Í 03 
40 10 10] 11 100 ! (75-2180) ! 03 
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Típus 


AD 142 
AD 143 
AD 148 
AD 149 
AD 150 


AD 152 
AD 155 
AD 156 
AD 157 
AD 159 


AD 160 


AD 161 
AD 162 
AD 163 
AD 164 


AD 165 
AD 169 
AD 262 
AD 263 


ADY 26 
ADY 27 
ADZ 11 
ADZ 12 


AF 106 


AF 121 
AF 124 
AF 125 
AF 126 


34 


AD 1202 


AD 1203 


UxBOo 
(Ucno) 
[UcxR] 


em —— —————— —— —— 


Határértékek 


p GA 1 80 10 10 ] 30 ] 100 100 ! 0.5 Í (30200) 
p GA 60 10 10 ) 30 ] 100 [ (15) 15000] 2 (50-— 200) 
IpPGA TI 32 10 3,5 100 Í (4) 1 ] (60--100) 
Ip GA 1 20 35 1225 ] 100 ] (2) 13000] 50 (65) 
p GA 32 10 3.5 1 275 ] 100 ! (2) 1 1000 ] (32) ! (20—100) 
p GA 1 45 12 1 6 g0 Í (7.5) Í 30 1 1 (50--150) 
PGA I 32 12] 1 6 ! 100 ] (75 30 1 (40) 
p GA J 32 10 ; 2 6 100 Í (7.5) [ 30 1 ](50-z 250) 
IPGA (32 10 ] 2 6 ] 100] (G5) 30 ] 1 1 (50250) ! 
p GA 40 10 8 I 9 [9] 6 800 [ 6 (48) 
PG hz] 10 [10] 9 [90] 6 [1 1 40 I (50—100) 
InG 3 32 10 1 4 ] 90 [ 45 Részletes adatok a 263. oldalon 
J pG 32 10 1 I! 6 90 (4,5) ! Részletes adatok a 267. oldalon 
PG 100 20 3 30 ] 90 ! (15) (30-— 130) 
PG 25 10 1 6 ! 90 Í (G5 2 6 (120) 
u in ! EESOEOSZZATCAZZZNE SZESZES KEST  TEZSZSEK ENC KATI (EGE Est 
nG 25 10 a lsz! so] epla5 le (120) 
PGA ( 45 12 1 6 90 ] (75) 30 ] 26 (66) 
PGA I 35 10 4 ] 10 ] 100 [ (4) ] 100 [ 0.5 ] (40—100) 
p GA 1 60 10 4 10 100 (4) ; 100 Í 0,5 ! (20--180) 
PGA 18 10 [45] 10 [7 (3) ai 100] 14 ]( (16—40) 
PGA FÍ 60 Í 10 [15 75 (3) 120 100] 14 ] (1640) 
[PG J 60 30 106 90 ] (0.6) j 200 Í 2 ] (25120) 
IPG 3 10 3.5 ia 100 (2) 7 150 [ 32 ] 60-—100) 
3 PG ) (40) Í 20 99 ! (08) ! 200 [ 2 ] (15—120) 
PG ! (50) 20 90 (0,8) 1! 200 2 ] (15120) 
IPG  j 25 [ (8) [001 [ 006 [70 750. a Részletes adatok a 271. oldalon 
p GDA ii 25 10 ] 001 [ese 75 ] 450 [12-8] 10 (75) 
p GDA ti 32 a5) TI 001 Í 006 [ 75 ] 750 128 6 (40) 
]IPGDA § 32 [ (15) 1001 006] 75 ] 750 (12-8] 6 (40) 
p GDA t) 32 ! (15) ! 0.01 ] 0.06 75 ] 750 2-8 6 (40) 


04 max 


Rinja 


(Rthjo) 


Icpo UoB 
(Icges) ] (Ucx) 
Uxzol Í [xs] 


jellemző adatok 


ho1e 
(he1p) 


! 


[0.2] 


0,3 


035 
(0,011) 


(0,02) 
(0.011) 
0,325 
0,275 


10,2] 


045 
(0 98) 
(0,1) 


270 
75 
75 
75 


Egyedek 


Típus 


AF 127 
AF 129 
AF 130 
AF 131 
AF 132 


AF 133 
I AF 134 
I AF135 

AF 136 

AF 137 


I AF 138 
AF 139 


I AF 166 
AF 170 
AF 172 


AF 200 
AF 201 


AF 202 


il AF 239 
AF 2395 


AF 240 
AF 251 
AF 252 
AF 253 
AF 256 


AF 257 
AF 267 
AF 279 
AF 280 

I AF 306 


3x 


Fajta 


p GDA 71 
p GDA 1 
p GDA f 
p GDA f 
p GDA f 


p GDA 1 
PGD Tf 
PGD Tf 
PGD 1 
PGD Tf 


pPGD 1 


UdBOo 
(Ucxs) 


Vv 


UxBO 
(Ucxo) 
[UcER1] 

v 


(15) 


(510) 
(10-30) 


550 
750 


Határértékek Jellemző adatok 
i I, U f: 
R CBO CB h TT 

ferek fra] (Rád [fonal [tsa] am] §) 

A w u es SCI LA v — MHz 
0,01 0,06 1,2-—8 6 (40) 75 
0,011 ( 0,03 2 2 75 [150] 
0,011 ! 0,03 2 2 75 [150] 
0,011 j 0,03 2 2 75 [150] 
0,011 Í 0,03 2 2 75 [901 
0,011 ! 0,03 2 75 [100] É 
0,008 1 0,06 2,5-—101 6 110 . 55 
0,008 Í 0,06 310 6 100 50 
0,008 1 0,06 310 6 80 40 
0,008 Í 0,06 3-- 10 6 60 35 
0,08 Í 0,06 1,5-—3 6 60 100 1 40 
0,01 0,06 Részletes adatok a 274. oldalon 
0,01 ]Í 0,085 212] 12 (25- 550) 
0,01 Í 0,085 2-212i] 12 (25-2 550) 
0,01 í 0,085 3--12] 12 (25-— 550) 
0,01 ] 0,225 Részletes adatok a 276. oldalon 
0,01 ] 0,225 Részletes adatok a 278. oldalon 
0,03 ] 0,1 04-10] 12 [/ 450 ] 
0,01 0,06 Részletes adatok a 280. oldalon 
0,015 1 0,06 Részletes adatok a 282. oldalon 


(10) 
(10) 


(10218) 
10 

(10-45) 

(10-25) 


(10.28) 


750 
700 


330 


330 
780 
780 
550 
280 


35 


Egyedek 


Típus 


AF 367 
AF 369 
AF 379 
AF 514 
AF 515 


li AFY 12 
AFY15 
AFY 16 
AFY 18 
AFY 19 


AFY 37 
Í AFY 40 
AFY 42 
AFZ 12 
AL 100 


j AL 102 
AL 103 
AL 112 
AL 113 
ASY 26 


ASY 27 
ASY 28 
ASY 29 
ASY 31 
ASY 32 


ASY 35 
ASY 36 
ASY 48 
ASY 53 
ASY 60 


36 


esd tesen EEStttLLL c LVV/ 


Határértékek 


Piot 


Rn 
84 max (Rinjo) 


—eme— 


(doxs) 


[PGP 1 20 ! as 10011 006! 90 ] 600 215 (20 
Pp GP ; (15) ] 001 Í 006 [ 90 ] 600 (0.8--151 20 
PGP A (13) j 0.02 ] 01 90 450 ] 15 20 ] 
IP GM ] 45 ! 12 1001] 005 [ 90 Í 100] 15 
PGM ] 2 15 0,01 ] 005 Í 90 100 25 
TESLA ESNÉK ÖR RÖG VERES; PSZRRBRES ESA SZSRMEÉG 
PGM 1 25 (18) [001 o12] 90 [750 3 ] 12 
PG tjf.22 ] 8 005] 01 ] 85 j 600 1235] 6 
I Pp GM 1.30 (25) 0,01 ] 0,11 [ 90 750 104-—3] 20 
] P GEM 1 30 ] (5) 1] 041 [056] 90 ( 250 02-10 15 
ÍPGAD [ 32 32 ] 0415 ] 0.8 90 250 [10 ] 10 
pGEM 4 32 ! 03 1002] o] 90 ] 750 bá 10] 20 
G (20) ] 002 [ 014 [ 90 550 ; 8 20 
p GM 70 ! 05) loorciosm ] 90 [ 750 1630] 20 
PG(v) ) (10) 1001 [oo85] 75 [ 600] 6] 6 
p GD ] 130 2 10 30 100 Í (1,5) ; 100 ! 0,5 
——]————j——  — 
PG 430! 2 6] 30 ] 100 ( (15) f 100 [ 0.5 
pG 100 1.5 6 30 [ 100 ( (1.5) ; 100 ( 0.5 
PGD 130 2 6 10 100 (4); 1000 40 ] 
p GD J 100] 45 [6 [10 1100 [ 6) [1000 [40 ] 
PGA t 3 30 (20) 1 02] 01 j 85 [ 400 i 3 5 I 
§ 
PGA 1 25 Í (20) ! 02 ] 01 Í 85 ] 400 j 3 5] 
PGA f£/ 30 [ (20) I 02 [015 [ 100 [ 400 Í 3 5 
PGA $1 25 ] (20) ! 02 [045 1 100 ] 400 [ 3 5 
p GA , 25 (20) Í 02 [oszs] 80 j 400 ( 3 5 
Pp GA ; 20 [ (10) ] 025 [oozs] 70 ] 500 7 10 [20 [ 
PG 30 20 1 001 1 100 Í 30 
PG ] 30 1 20 [001 100 Í 30 
Pp GA I 64] 45 1031 09 [ 90 ] 300 jé 64 
PGA  ! 20 Í (o) [025 [0075] 70 [ 500 ] 10 ( 20 
PGA 1 20 Í (5 012] 85 ] 250 l 5 20 


) jellemző adatok 
j 
j 


800 
550 
(25) 1250 
10 150 
10 150 
(25120) ! 230 
30-- 250 16 
(10-60) ] 550 
40-— 600 600 
(80) 3 350 
(10 40) 350 
(10 50) 700 
(10 50) 700 
(60) 180 
(40 250) 3 4 
(40 250) h 4 
(40 250) 3 
(20 200) ! 3 
(20 200) 3 
(1580) [4 
szá 
(20 150) 6 
(20 80) 14 
(30 150) 20 
4 
(150) 0,5 
(30-- 300) 3 
(40-— 300) 5 
(30--150) ] 1.2 
(150) 1 
60 [11] 


Egyedek I Határértékek Jellemző adatok 


ASZ1018 ÍpG 


AU 106 p GD 
AU 107 Pp GD 
AU 108 Pp GD 
AU 110 p GD 


320 2 10 
200 2 
100 2 10 
160 2 


200 ] 10 1] (15-80) 2 
200 ! 10 1 (35.120) 2 
200 Í 10 ( (35-2200) 

.1000] 40 ! (20290) 


UrBO IcBo ] Ucs 8 ÍT 
tépve] falra [őn] foz [70 [fe fóreez [cz jozan] fe [em ífel 
I v. b v [Ia [/w [ ce [rew [ 4A v JÖNNE GT 
I Í 

ASY 61 n GA 30 (12) 0,25 10075] 70 400 ÍJ 3 30 30 [6] 
ASY 62 n GA 20 (15) 0,25 1 0075]j 75 500 10 20 (100) 14 
ASY 70 p GA 32 (30) 0,3 0,9 90 300 [15-18] 32 ] (30-—150) 1,5 
ASY 73 nG 30 (15) 04 f O14]j 75 350 [ 3 5 (20) 4 
ASY 74 nG 30 (15) 04 [ Ot4jf 75 350 3 3 5 635) 6 
ASY 75 nG 30 (15) 04 [ O14] 75 350 Í) 3 5 (50) 10 
ASY 76 PG I 40 [ (32 1 05 ] 85 ] 250 ] 10 [ 10 ] (752130)! 05 
ASY 77 PG 60 (60) 1 0,5 85 250 ( 10 10 (85) 0,5 
ASY 80 PG 40 (40) 1 0,5 85 250 Í! 10 10 (50) 0,7 
ASY 81 PG 60 (25) 05 j 022] 85 200 15 60 (60) [2] 
ASY 83 P GA 26 (16) 05 ] 02] 85 200 Í 100 [ 26 (320) 2,5 
ASY 85 Pp GA 40 (20) 05 ][ 02] 85 200 100 Í 40 (-z 320) 2.5 
ASY 86 nG 16 (12) 0,5 0,2 85 200 J 100 16 (120) 2 
ASY 88 nG 26 (16) 0,5 0,2 85 200 100 25 (120) 2 
ASY 90 p GA 40 (24) 0,25 10185] 90 350 20 40 (25130) 
ASY 91 p GA 25 (10) 0,25 1 0185 1 90 350 [3-—20] 25 (25. 130) 
ASZ 145 p GA 100 (40) 8 30 90 (2) Részletes adatok a 284. oldalon 
ASZ 16 p GA 60 (20) 8 30 90 (2) Részletes adatok a 286. oldalon 
ASZ 17 p GA 60 (20) 8 30 90 (2) Részletes adatok a 288. oldalon 
ASZ 18 PG 100 (40) 8 30 90 (2) Részletes adatok a 290. oldalon 
ASZ 20 pG 40 0,025 ( 0,11 75 600 4,5 6 (40-— 500) 300 
ASZ 21 pG (15) 0,905 ] 012] 85 500 3,5 0,5 (30-- 235 1 05 ] 60-50 300 
ASZ 1015 PG 80 (40) 6 22,5 90 (2) . Részletes adatok a 292. old 292. oldalon 
ASZ 1016 PG 60 (20) 6 22,5 90 (2) Részletes adatok a 294. oldalon 
ASZ 1017 PG 60 (20) 6 22,5 90 (2) Részletes adatok a 296. oldalon 


22,5 90 (2) Részletes adatok a 298. oldalon 


Egyedek 


Határértékek 


Usanal ,UEBO 

Fajta (Urs) fucsa] 7. 

j v Vv A 
p GD ! 320 2 10 
p GD l 320 ] 2 10 
pGD JJ 250 3 10 
PG ! (60) 0,7 
p GA 64 (45) 8 
p GA 64 (45) 3 
Pp GA ! 80 (60) 3 
PGA ) 65 (45) 10 
p GA 80 (60) 8 
PG t 90 (25) 6 

jö ! 
li 

p GA 50 (32) 15 
p GA 100 ] (80). 3 
p GD 70 (25) 10 
p GD h 70 (25) 10 
p GD (60) 10 
p GD 3 130 (70) 10 
n SP 40 7 0,04 
n SPE 50 (45) 02 
nSPE TŰ 30 (20) 0,2 
nSPE ÚJ 30 (20) 0,2 
nSPE ! 80 8 0,05 
ns 20 4 0,05 
n SPED 30 (20)  ) 0,05 
n SPED 30 (25) Í 0.05 
n SDPE 40 (30) 0,2 
p SDPE 45 (40) ] 015 
n SDPE 60 (30) 0,5 
n SPE 5 (65) 1 0,075 
nS 30 (20) 1 0.075 
nS 45 (30) ] 0.075 


Rihja 
(Rtnic) 


Jellemző adatok 


domo) (om) ze p 
Úrsol ! [Ugs] 215) [fel 
uA vo 5n MHz 
5000! 200 Í (15-80) 2 
5000 1 200 ! (15-40) 2 
200 Í 10 ] (1580) 

45001 60 (240) 120 


150 Í 64 ! (502100)! 03 


mennem zzszáne [dom [enne e [enm ( ——, mg er ( Me 


. 150 ! 64 ] (202100) [ 035 


450 Í 80 ] (202100) [/ 035 

1000] 65 ] (12-60) 03 
250 Í 75 Í (20-35) 0,3 
50 ] 6 Í (20-35) Í 0.25 


1 50 Í (20100)! 03 
1450 Í 100 Í (12-60) Í 0.35 
100 ] 0,5 ] (35—260)] 25 
100 ] 0,5 ] (70-2100) 3 
100 ] 0,5 ] (302110) ] 04 


ese [kN ——. [e — 


3000 1 130 ! (30--190) 4 
002] 45 Í (252120) ] 80 


Részletes adatok a 300. oldalon 


01 ] 80 ! (30-90) 100 


(100--280) ! 150 
(0.005)! 20 1 (200--1000)] 100 
0.05 [ 20 (200--1000)] 150 


1000 
1000 
1000 


01 ] 20 Í(100--400) ! 100 


005 ! 20 ] (80—240) 1 200 
005 í 40 ] (40-2120) 

001 1 2 ] (63530) [50 
001 Í 15 1(100--520) [50 
001 ! 25 ]1(120--600)] 50 


Típus 


álsz lsz d da kzasiza lee] Kt ei 125 
BC 126 
BC 129 
BC 130 
BC 131 


BC 132 
BC 134 
BC 139 
BC 140 
BC 141 


BC 146 
BC 147 
BC 148 
BC 149 
BC 153 


BC 154 
BC 155 
I BC 156 
BC 157 
BC 158 


BC 159 
BC 160 
BC 161 
BC 167 
BC 168 


BC 169 
BC 170 
BC 171 
BC 174 


BC 177 


Egyedek 


nSPE 1 


nSPE A 


n SPE 


Fajta 


nS 
ps 
nSPE Tf 
nSPE Tf 


ns 

ns 

p SDPE 
n SPE 


n SPE 
n SPE 
n SPE 
n SPE 
p SPE 


p SPE 
n SPE 
n SPE 
p SPE 
ps 


ak -k 


pS 

p SPE 

p SPE A 
n SPE 


n SPE 
n SP 

n SPE 
n SPE 


p SPE 


Í—— [arám ] een ! ke Í 


UxzBO 
(Uno) 


Határértékek 


1c Piot 
A vw 
015 [ 03 
02 ! 03 
01 10135 
01 1 0,135 
01 10135 
002] 02 
0,3 
05 ! 07 
1 0,75 
1 0,75 
0,05 Í 005 
02 ! 0.25 
0,2 ] 025 
02 ! 0,25 
0,1 02 
J 
01 ] 02 
005 !Í 01 
0,05 ! 005 
02 ] 025 
02 j 0,25 
1] 
0,2 0,25 
1 0,75 
1 0,75 
01 ii 03 
01 ] 03 
0,1 03 
0,1 0,3 
0,1 03 
01 Í 0.24 
02 Í 083 


0 max 


Rinja 
(Rtnjc) 


ESNE SERENRRNÁSÉBÁ EMELNI TÉK ZAR ENG ETV ZAB BV tl [list AABÁL JOSTÉSTÁNK BIN A MTE ERÖ T 


250 
200 
200 


1600 
400 
400 
400 
500 


500 
750 
750 
400 
400 


400 
200 
200 
330 
330 


330 
420 
420 
330 


500 


IcBo 


(Icxs) 
UyBol 


zh zh mh 


(0,013) 

!(0,015) 

(0015) 
0,05 


0,05 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 


0,1 
0,1 
0,1 


0,1 


1,5 


Részletes adatok 306. oldal 


jellemző adatok 


UoB 
(Un) 
([Uge] 


v 


30 
(60) 
(60) 


ho1e 
(herp) 


(30) 
(30120) 
125-— 450 
125450 


125--240 


(60-— 300) 
(150--4C0) 
(40-- 120) 
(15-— 250) 


(15250) 


(115-—380) 


(50) [(125--900) 
(30) Í(125-—260) 
(30) [(240--5C0) 


40 


40 
5 
5 

20 


20 


20 
40 
60 


15 


20 


(115) 


230 
85-— 900 
85--900 

(140290) 


(140--290) 


(140290) 
cégét] 
(a 0] 


(35 600) 


(90-— 320) 


250 


szt 
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Egyedek Határértékek Jellemző adatok 


Í u IcBo UCB Ír 
Ucso [ UZzo) ( ko] Pot Torma] (RiR VÍ Cons) ) (cm [ha (Ép) 
Tipus Fajta) Uoxs ! [ug [9 KED (Rénjo) T trEsol] Urs] ) (an) [fed 
BC 178 Részletes adatok a 310. oldalon 
I BC 179 Részletes adatok a 311. oldalon 
BC 182 0,015 50 (40-- 480) 150 
; BC 183 125 900 150 
BC 184 240-- 900 150 
BC 192 0,1 20 (60-z 80) 100 
BC 194 0,1 30 (25-- 250) 100 
il BC 196 0,05 20 1(140--290) 250 
BC 197 5k 20 ]j(180--520) 300 
j BC 198 5x 20 j(180--520) 300 
BC 199 5 20 [(180--520) 300 
BC 200 0,1 20 (752250) 90 
BC 201 01 I 2 (75-z 290) 80 
i BC 202 0,1 15 ](75--175) 80 
BC 203 0,1 25 (752175) 90 
BC 204 0,002 45 50- 500 200 
BC 205 0,002 20 50-- 500 200 
BC 206 0,002 20 50-z 500 200 
BC 207 0,015 45 (90-z 270) 300 
BC 208 15" 20 (40-— 270) ; 300 
BC 209 15: 20 125- 900 300 
BC 210 0,1 20 (20-- 140) 250 
BC 211 200 
li BC 212 0,015 30 60-— 400 200 
$ BC 213 80-- 600 200 
BC 214 140-- 600 200 
BC 215 0,1 20 I(140-- 300) 200 
BC 225 (130) 
Í BC 231 (100-— 450) 
01 ] 20 Í(100-— 450) 


BC 232 


40 


Egyedek 


Típus 


BC 236 


BC 237 
BC 238 
BC 239 


BC 250 


BC 251 
BC 254 
BC 255 
BC 257 
BC 258 


BC 259 
BC 260 
BC 261 
BC 267 
BC 268 


BC 269 
BC 270 
BC 282 
BC 283 
BC 286 


BC 287 
i BC 288 
BC 297 
BC 298 
BC 300 


BC 301 
BC 302 
BC 303 
BC 304 


BC 307 


Fajta 


n SPE 


n SPE 
n SPE 
n SPE 


p SPE 


p SPE 


UcBo 
(UcEs) 


V 


120 
50 


UyBO 
(Uccso) 
[UcER] 


V 


Határértékek 


Jellemző adatok 


dos) [ úy [ here (9) 
] sol (Urel ! (han) [fe] 
Iwa [ v ] — MHz 
3 

h 041 J 75 0530] 


! 
! 


0,1 


! 
j 
j 
j 
I 
T 


0,1 
] 041 


0,1 


(0,015) 


:? Részletes adatok a 312. oldalon 
ih Részletes adatok a 317. oldalon 
! Részletes adatok a 322. oldalon 


lc Piot B max (Rtblaj 
A ! HW ec 9 /VY 

0,05 [ 0.3 125 330 
0,2 j 0.24 1- 125 330 
0,2 Í 024 1 125 330 
0,2 ]j 0.24] 125 330 
0,1 0,3 150 420 
0,1 0,3 150 200 
0,03 ] 0,25 [ 130 
0,03 ] 0,625 ] 130 
04 ] 0.3 ] 150 [ 420 
01 ] 03 ] 150 [ 420 
0,1 0,3 150 420 
0,1 0,3 175 500 
0,1 0,3 150 420 
0,55 10,375] 175 400 
0,55 10.375] 175 400 
0,5 10.375] 175 400 
0,55 10.375] 175 400 
0,05 Í 04 175 
0,05 ] 04 175 
05 [ 4 ][ 175 I 
0,5 4 175 

5 0,8 175 

1 0,375 ] 175 400 

1 0,375 ] 175 400 
0,5 1 085 Í 175 175 
0,5 1 085 [ 175 175 
0,5 ] 085 ][ 175 175 
0,55 Í 085 [ 175 175 
0,55 Í 085 j 175 175 
02 ] 024] 125 [ 5 330 


(50) 
(30) 


(0,015) 
) 002 


(0,1) 
(0,1) 


! 0,02 


0,02 
0,02 
0,02 


0,02 


15 1 (85-—600)] — 180 
25  [(125-—900)! 130 
(50-— 600) 

(50-— 600) 

20 [(125--260)I 130 
20 I(125-—260)Í 130 
20 [(450--900)Í 130 
15 1 (35-—600)I 180 
45 1125--900] 130 
50 1125-—500] 20 
30 1125-—900] 200 
30 1 240900] 200 
15 ] 502900] 200 

(50-—300)1 200 
(40-— 270)! 200 
(20--180)1 100 
(20200)! 200 
(30200)! — 150 
50 1(75-—260)I 150 
30 1(75-—500)] 150 
60 ](20--240)] 120 
60 ](40--240)] 120 
60 ](40-—240)] 120 
60 [(40--24OJI 75 
60 1(40--240] 75 


Részletes adatok a 228. oldalon 


41 


Egyedek Határértékek Jellemző adatok 


ee 


"I UxgBo IcBo UcB fr 
UCBO ] (Ucxo) 


a h 5 
Típus Fajta (UcEs) [ (Ucxe] la Ptot [94 max Rei KEgE Hé , (hai) P) 
v v  ] A w j "c Eve! VA v s ] MHz 
BC 308 p SPE I 30 (25) ! 02 Í 024 1 125 ! 330 Részletes adatok a 331. oldalon 
BC 309 p SPE 25 ] (20) ] 02 ] 024] 125 ] 330 § (01) (20) [125500] 156 
BC 313 PSPE Í 70 7 1 1 08 1 175 [ 190 Í (40-70) 200 
BC 315 pS 45 ] (35) Í 01 ] 03 ] 130 ((100--350) 
nS (45) 130 J (125-500) / 
FF —  — [FF ———[— — ——— 
ns ] (30) 130 125900) ! 
nS ; 1 (20) ! 130 ; . (450) 1 
BC 320 PS Í I (45) J 130 ! (110--450) 
BC 321 p5 J (30) 130 1 (110--800) 
BC 322 pS (20) 130 , (200- 80) 
——— Ji BRAZTLSE ESSEK] ] fi kéeözle tesz lzééétazzszááe 
BC 327 p SPE al (50) ] (45) 08 ! 036] 150 ] 350 (0,1) ] 45 [(100--530)Í 100 
BC 328 PSPE Al (30) [ (25) Í 08 ] 036] 150 ] 350 ] (01) 25 ((100--530)j 100 
BC 329 nS I 60 ]! (60) ] 0.03 ! 0.25 ] 150 (5220) 
BC 330 nS I 45 ] (45) ] 0.03 ] 025 ) 150 (5220) 
BC 331 nS ! 60 ] (60) ) 0.03 ] 0.25 (150 ) (5100) 
] [——- ——— I —  ——  ——— 
BC 332 ns I 45 1] (45) ] 003 I 0.25 150 (5100) 
BC 337 nSPE Al (G50)! 45 ] 05 ] 06 ] 150 ] 200 ( 01 ] 20 ([(100-—-£00)jJ 260 
BC 338 nSPE AJ (30) [ 25 ] 05 ] 06 ) 150 Í 200 ] 04 ( 20 ((100-—600)[ 200 
BC 340 nSPE ] 40) 5 05 1 08 ! 200 ] 220 ) 002 ( (40) ([(20—250)] 100 
ns I 60 [5 0,5 ] 0.8 j 200 220 ] 0.02 ] (60) ](25—160)j 100 
PSPE  ! 40 5 05 Í 08 ] 200 ) 220 0,02 Í (40) [(20-—250)] 250 
BC 361 PSPE [ 60! 5 05 ] 0.8 ] 200 [ 220 f 002 ) (60) [(20—250)j 250 
BC 370 PSD  Íf 20 [-:(20) [ 05 0.375 ] 175 ] 400 Í 002] 15 1(50--500)] 150 
BC 377 n SPE (C50) ! (45) Í 1 70375] 175 400 Í(0,015)! (50) [(75-—500)! 200 
BC 378 n SPE (30) ! (25) ] 1 10375] 175 ] 400 Í(0,015)] (30) ((75-—500)] 200 
BC 382 ns h 50 (45) ! 01 ] 03 ] 125 (100--480) 
BC 383 nS 45 ] 0) ! 01] 03 ] 125 (100--850) 
BC 384 nS h 45 (30) ] 01 Í 03 ] 125 (250-—400) 
BC 385 ns 45 (45) ] 041 ] 03 ] 125 (100480) 
(100--850) 


Határértékek " j Jellemző adatok 
Ux I donó TU 1 fr 
; UCBO Úe I Pio Új max Rihja (oxs) ! (Up) 21e 
Fajta Von) fu] e [9 (Rtnjd mmol] [Unsi] (am) [fi 
d hb vl v [A [wőjdccgcewhwalv]i — TT mm 
EZEL. ./  ,  ÖC E Lk ÜuÜuZgÜtlululút tírtttltrttTTTRTTTtTÉT TT UGAT TT ETTEK NEK T TTV TT TEAT 
nS h 50 ] 40) 102 ] 0.25 125 (5125) 300 
nS 1 30 ] (20) 102 0,25 Í 125 (5125) 300 
ns 1-30 ] (20) ]02 ] 025] 125 (240900)! 300 
nSPEA [45 (30) 101 024 [ 125 ) 330 7 0,015] 30 240500 250 - 
nSPEA f 50 ] (45) 101 024 ] 125 j 330 1 0.015] 30 ] 450.-900 250 
1 8 j 
PS A ; 45 (30) ] 01 0,24 ) 125 [ 330 7 0,015] 30 (110-—220j 200 
PSPEA ÍD 50 [ (45) 101 0.24 [ 125 [ 330 100015] 30 ] 125900] 200 
pS 50 ] (45) 102 0,25 ] 125 (752600) 150 
pS ] 30 (25) ]02 0,25 Í 125 (75-— 500) 150 
pS ! 25 ][ (20) 102 0,25 125 (125-—500)Í 150 
ns (45) 1 8 (50-— 250) 
nS , (45) 11 8 (50-— 250) 
nS (60) 1 0,5 0,62 63-— 240 100 
pS (60) 105 0,62 63-— 240 100 
n SPE j 50 ! (40) 1 1 200 Í 175 01 ] 40 ] (20--250) 50 
n SPE 3 75 ] (60) 1 1 200 ] 175 01 ] 40 (40.250) 50 
PSPE Í 50 ] (40) 1 1 200 Í 175 0, ] 40 )(20--250) 50 
P SPE J 70 ] (60) 1 1 200 [ 175 0,1 ] 40 1(40-—250) 50 
p.§ h 90 0,15 Í 0,36 (50-x 220) 
pS l 40 0,15 Í 0.36 (110-450) 
p5S h 40 0,15 ! 036 (200-- 450) 
ns Í 50 ] (45) 02 I 043 (60-z 300) 
pS h 30 (25) :] 02 0,3 (80-— 400) 
pS 30 ] (20) [02 0,3 (140-— 400) 
PSPEG f 40 Í (30) 104 ] 0,625 (30 000) 
nSPEG Í 40 ] (30) 104 10625] 150 0,1 30 1 (30000) 220 
n SPE ; 80 (65) 0,2 0,5 Í 150] 250 [0015] 30 220 300 
n SPE ; 50 ] (45) J]02 0,5 Í 150 Í 250 1 0,015] 30 330 300 
nSPE dj 30 Í (30) 102 0,5 Í 150 ] 250 (0,015] 30 600 300 
n SPE : 30 ] (30) [02 0,5 ] 150 ( 250 10.015] 30 [(200--800)/ 300 


Egyedek Határértékek Jellemző adatok 


UpBO Iczo ! UcB h fr 
(ez) on [To] Ptot drmaz ] (Rtnla (css) [ Ucn [har (fő) 
Típus Fajta CES? ( [Ucnk] tnic? f[gzol ] [Urs] 2 [fa] 
v v A w cc] sejw ] wa VET MHz 


50 (45) 0,2 0,5 150 250 0,015 ] 30 I[(200--800) 300 
50 (45) 0,2 0,5 150 250 0,05 30 ](75--260) 150 
30 (25) 0,3 0,5 150 250 0,05 20 1(75--500) 150 


30 ] (25) j]o2 [05 1150 ]250 0,001] 20 Í(125-2500)] 150 
50 ] (45) lo2 ]o5 1150 Í250 [0001] 20 ((125-—500)/ 150 
50 ] (45) 102 ]03 010130 (100- 400) 

30 ! (20) ]o02 ]03 J]130 (100--850) 

30 ! (20) ]o2 103 1130 (5250) 
(45) ] (45) 115 ]08 ]150 ]156 01 ] 30 ](40—250)Í 180 
(45) Í (45) 115 [08 ]150 (156 01 ] 30 1(40-2160) 50 
(60) ] (60) 1 08 1150 (156 01 ]! 30 Í(40-2160)I 130 
(60) ] (60) 1 08 1150 ] 156 01 ] 30 ]1(40--160) 50 
(100) ! (80) 1 08 ]150 ] 156 01 ] 30 1(40--160)I 130 
(100) ]! (80) 1 08 1150 [156 01 ]! 30 ]1(40--160) 50 

25 ] (25) j05 103 120 02 Í 20 1(50—300)] 150 

e he f  —] —— sásjkszmáktlzzznái 
25 ] (25) 705 703 J]120 02 ] 20 ](50-—300)]j 150 
35 ] (35) ]05 1703 1120 02 Í 20 Ú(50—300)I 150 
35 ] (35) 105 03 1120 02 ] 20 1(50—300)j 150 
35 ] (35) 105 ]03 J]120 02 ] 20 I(100--300)] 150 
35 ] (35) 105 103 1120 02 ] 20 1(50-—300)] 150 
45 ] (45) 105 0103 1120 0.2 ][ 20 ](50--300)[ 150 
45 ] (45) ]0o5 703 120 02 ][ 20 [(50--300)Í 150 
70 Í (70) 105 703 1120 02. ] 20 ](50--300)] 150 
70 I (70) 105 ]03 (120 02 Í 20 1(50-—300)] 150 
30 ! (30) 105 ]03 ]120 02 ][ 20 (Í(100--400)j 30 ! 
30 ] (30) 105 103 1120 02 ! 20 I(100-—-400) 30 
45 ] (45) 105 703 1120 02 ] 20 ](40--120) 30 
45 ! (45) 105 103 J]120 0,2 Í 20 ](40-—120) 30 
30 ] (20) 1005 10.15 1125 ] 900 01 ! 20 I(120—-260)Í 150 
30 ] (20) 1005 I 0415 1125 ] 900 01 ! 20 [(120—260)] 150 


Egyede Határértékek Jellemző adatok 


Un8o Új R IoBo UoB fr 
Típus Fajta ess) (Ucso) Ic Ptot ( $jmax (Rthjo) TELE tus ten HA] 
v v " v.] — 0] MHz 
(110-2220) 
; ő (200-—450)I.— 300 
3 0,05 Í 0415 ] 125 [ 900 ] 01 ! 20 (420800 300 
02] 02 Í 4501 500 (5200) [300 
02 ] 02 150 Í 500 (5200) ! 300 
SENNA EÁÉERB [ESETÉN KEZÉRE RSS IEEE ISESZZK ÉSZ ESEL EÉSÉGSAK 
02 Í 02 ] 450] 500 ; (s200) 300 
02 ] 02 1 1450] 500 (z—200) Í 300 
02 ] 03 j (5100) 
02 Í 03 I ; (150-c350) 
02 ! 02 ] 1450] 500 (s—125) 150 
3 02 1 02 1 450] 500 " (125) Í 150 
02 ! 02 Í 1450] 500 I J (s125) [150 
02] 02 ! 4501 500 ] (z125) Í 150 
02 10.225] 125 1 (60-a 300) ] 
0,2 ] 0.225] 125 j (80-— 400) 
88 lb E EZÉ 1 EE EESSÉLENES 1 0slE ERETT 
BCW 64 0.2 0.225] 125 ; (140400) 
BCW.69 0,05 ! 015 Í 125 900 [ 01 ] 20 ]-90--260)] 150 
BCW 70 005 [045 ] 125 [900 ) 04 [ 20 [(150-—500jl 150 
BCW.71 : 005 1 045 ] 125] 900 ] 041 ] 20 1(90--120)I 300 
BCW 72 005 ! 045 ] 125 900 [ 04 ] 20 [(50—450jj 300 I 
I BCW 82 02 1 0.225] 125 (100480) 
BCVV 83 02 1 0,225]1 125 (100) ] 
i BCW 84 02 ] 0,225] 125 3 b (250) 
BCW 85 02 ] 03 ] 125 (80-— 200) ! 
BCW 86 02 Í 03 ] 125! ; (150350) 
BCW 87 04 lossz! 200] 775 ] 001] 45 (250--500jI 125 
BCW 88 01 Jossz] 200] 775 [ 002 ( 35 Í(250--500jÍ 100 
BCW 98 04 ] 005 ] 125 ( 1600 Í (0.02)! 35 (202300)! 125 
BCW 99 01 ] 0.05 Í 125 [ 1600 Í(0,02)! 35 1(30--270)I 200 
BCX 10 06 Í 175] 75 1 j 30 Í (25-90) 90 


45 


Egyedek 


BCY 42 
BCY 44 
BCY 54 
BCY 55 
BCY 56 


46 


p SPE 
p SPE 
n SPE 
n SPE 
n SPE 


n SPE 
nSPE A 
nSPE A 
p SPE 


nSPE A 


nSPE A 


pSPE A j 


pSPE A 


pSPE A ] 


p SPE A 


Határértékek 


UnBOo 
(Uno) Piot 
UGER 


Rinja 


(Rtnjo) Uyzol 


oC /VY UA 


pS 
p5S 
p SA 
p SA 
p SA 


p SA 
p5S 
IpS 
p5S 
pS 


n SP 
p SP 
p5S 
ÍnS 
"5 


Jellemző adatok 


(100600) 
(100600) 
(100-- 600) 
(100-— 600) 
2000 


(40-- 250) 
(120-z 630) 
(120-- 630) 
(40- 250) 
(120-2 630) 


(120630) 
(120-2 630) 
(120-— 630) 
(120-— 630) 
(120-2 630) 


(10-z 35) 
(15-60) 
(530) 
(s 50) 

(5120) 


(45-90) 
(75-- 150) 
6 (570) 
45 1(200-2600) 
20 ](40--800) 


Egyedek Határértékek Jellemző adatok 
w U IoBo UcB fr 
UoBO ( (Uno) [1 Prot! dymax [ (Rthiz ] (css) ! (Uox) p31e (fi 
Típus ] 0 Fajta (Vox) trezekel s CA je ző (tn) (ÍRrol [Urs] (horn) [ P) 
scjw HA v ezt MHz 
BCY 57 500 0,1 20 (100-z 800) 350 
BCY 58 450 Részletes adatok a 333. oldalon 
BCY 59 450 Részletes adatok a 339. oldalon 
BCY 65 E (150) ( (0,01)] (60) (180) 250 
BCY 66 (150) 1 (0,01)! (45) 1(120-21000)f 250 
BCY 67 (150) 1 (0,02)] (35) ! (120-—630) ] 180 
BCY 70 500 ] 0.01] 40 (550) 250 
BCY 71 500 0,05 45 (100-- 600) 200 
BCY 72 500 0,05 20 (550) 200 
BCY 77 450 (0,02) 1 (50) í (120-2630) 180 
BCY 78 500 Részletes adatok a 339. oldalon 
BCY 79 500 Részletes adatok a 346. oldalon 
BCY 85 (100--400) 
BCY 86 (250. 600) 
BCY 87 1000 10,005] 20 1 (100--450)] 50 
BCY 88 1000 ! 0,02 20 (120-- 600) 50 
BCY 89 1000 ( 0,01 Í 20 ](100-—-600)] 50 
BCZ 10 500 0,1 10 60 
BCZ 11 500 0,1 10 60 
I BCZ 12 500 ] 01 ] 10 15 
B 1 
l 
ili BCZ 13 1200 0,01 12 15-40 1,5 
BCZ 14 pS ; 20 20 0,01 0,85 150 1200 i 0,01 12 30-90 1,5 
BD 106 I nSPE ) 36 (36) 25 1 115] 175 Í (13) J 0,03 Í 32 ! (50--300) Í 100 
BD 107 I nSPE ! 64 ] (64) [ 25 [115 ] 175 Í (13) ) 0.03 60 Í (50-—300) ] 100 ! 
BD 109 ] nSPE j 60 (40) 3 185 ( 175 ] (7) Í 0.01 ) 40 ( (40-—250) [30 
BD 115 nSPD  ! 245 ! (180) [015] 6 ] 200 [ 200 550 200 ] (22-60) [ 145 
BD 124 I ns ! (45) 4 15 ! 185 [ (75) f 05 ] 45 ] (25-35) Í 120 
BD 127 I nSP I 300 ! (250) Í 05 ] 175 ] 150 [ (6) j 0.05 ] 150 ] (30-50) 
BD 128 InSP — j 350 j) (300) [ 0,5 j 175 ] 150 j (6) 0,05 [ 150 ] (3050) 
BD 129 ; nSP I 400 (350) [05 17,5 J 150 (6)  ] 0.05 [ 150 (30-— 50) 


47 


Típus 


BD 130 
l BD 131 
I BD 132 
BD 133 
BD 135 
BD 136 
Í BD 137 
l BD 138 
Í BD 439 
BD 140 


I BD 141 
I BD 242 
BD 144 
BD 148 
BD 149 


Í BD 160 
BD 162 
BD 163 
BD 165 


I BD166 


BD 167 
BD 168 
BD 169 
BD 170 
; BD 171 


BD 172 
BD 173 
BD 175 
BD 176 
BD 177 


48 


Egyedek 


Határértékek ; Jellemző adatok 
. u CB UcB j ] fr 
UcBo ABÓ 8. Rinja I u. s. hole ii 
Fajta) (UCxs) (cso) Ig Ptot ] Ozmax ] (Rtnlo) ALA ke (hai) Wb) 
I v v ] A w cc] terw [FA v — MHz 
l ] ! j 
[a SD ; 100 ) (60) ] 15 ( 100 [ 200 (15) 1(5000) (100) ] (20-70) ! í4 
nSPE  ] 70 (45) 3 15 ] 150 6 [5 50 (40) ! 60 
p SPE 45 ho (45) Í 3 [45 [a50] é Í! 5 Í 40 (40)  ] 60 
In SPE 190 ] (60) [3 150 ! J 
n SPE 45 ] (45) [05 ] 8 5] 1450 [100 f 01 ( 30 ] (40-—450)) 250 
ÉZEnől VájbésáöTi I j ESZESg] arg At 
IP SPE 45 ! (45) ! 05 ! 06 [ 125 Í 100 " 01 ] 30 Jók 75 
In SPE I 60 [ (60 ]o5 [8 [150 ] 100 1 01 30 ](40--160)] 250 
: nSPE ; 60 ! (60) ! 05 ] 65 ] 125 I 100 § 01 ! 30 ](25—160) 75 
ÍnSPE — j 100 I (80) 0,5 8 [150 ] 100 f 041 I 30 1(40--160)] 250 1 
inS I 100 ! (80) ! 1 8 Í 150 100: 041 [30 MO16O)[ 75] 
La HT (sch LEE EK EESÉE ei 
b asH 1 140 J azo] 8 ] asz ] 200 [ (15) ! 2000] 120 ] (20-70) 1 
pee I 50 1 wo) lo 45 Í aíz [ 200 ] (15) 2000 ] 40 ](20-250)I 153 
uns 1 800 25] 8 [35]0T 3000 ] 800 ] (520) 12 
nSD (60) ) (40) 4 31 ] 200 (5) (2000)! (60) j (63250) 1 
msD  j (Bo) co [4] 3 [20] 6) (2000)! (80) ! 15-40] 1 
! il EE fs e ——- — —— ————— 
! ii i 
jasDp [250 I 5 ] 10 [150 ! 
insH 1] 40 I] (20 I 4 19 ] 200 [ (6) ) 1000] 40 ((40-—180)Í 1.75 
inSH  Í 60 ] (40) J 4 ] 19 ] 200 ! (6) 1 1000] 60 20180) 175 
Ím SEB a 45.) (45) 45] 20 150 ] (6.25) ! 100 ( 45 ([(1540) 3 
EPSEB AI 45 [ (45) [15 ] 20 [ 150 sélb 100 ] 45 ] (1540) 3 
n SEB 60 ] (60) ] 15 ] 20 ] 150 ] (6.25) j 100 ( 60 ]( (15-40) 3 
PSEB Al! 60 ] (60) Í 15 ] 20 ] 150 ] (6.25) 1090 ( 60 ]( (15-40) 3 
I n SEB al 80 Í (80) Í 45 ] 20 Í 150 ] (6.25) ) 100) 80 [(I5—40)] 3] 
I PSEB Aj 80 (80) 1 15 ] 20 ] 150 ] (6.25)! 100 ] 80 ] (15-40) 3 
InS (90) 0,5 ] 20 [ 150 100 I (540) 3 
Be BAT 8 pesze SÉSAT 
nS 120 (120) Í 05 ] 20 Í 150 ! (6.25) [ 100 ] 120 (540) 3 
ns ) 460 ] (160) Í 05 ] 20 I 150 ] (6.25) ) 100 ( 160 ( (540) 3 
nSEB ] 45 Í (45) [ 3 Í 30 [ 150 [100 3 1001] 45 (515) 3 
PSEB  Í 45 (45) 3 30 1 150 Í 100 [ 100 [ 45 ]! (515) 3 
] "SEB ] 60 ! (60) o 3 ] 30 1 450 ] 100 ] 100] 60 G4p [3 
1 ij 1 


Egyedek i Határértékek Jellemző adatok 


Uj-Bo j IcBo ] Ucs fr 
Típus Fajta) Vén] fúozaj [70 [fee jörmse [áá lomo [e] em] ff 
bv TI JE ET cc [rewiwa [ v. [7-0] Miz 
BD 178 p SEB 60 ] (60) 3 30 1 150 100 100 60 ] (515) 3 
BD 179 nSEB ( 80 Í (80) 3 30 ] 150 ] 100 100 ] 80 ][ (-15) 3 
i BD 180 p SEB . 80 ! (80) 3 30 ] 150 ] 100 . 100 Í 80 ] (515) 3 
BD 181 ns 55 ] (45) Í 10 ][ 78 [ 200 [15 Í 500 [ 45 ] (20270)! 0015 
BD 182 nS 70 ] (60) f 15 [117 200 ( 15 1000] 60 Í (20-270)] 0.015 
BSzltk S EERÉ SEB ÉS LRRÉSENESS  KRSÁÉLSSSSA KEZÉSG ESÉSE] ESSES AES] [ESRÉÉ SEA § 83 szelő [Ze ee EST ező 
BD 183 nS I 85 [ (80) Í 45 [o aíz ] 200 ] 415 1000] 80 ]) (20--270)] 0.015 
BD 184 nSD  j 95 ] (90) ] 45 ] 117 ] 200 ! (20-70) 
BD 185 nSEB ] 40 ]Í (30) 4 40] 150 ( 6.12) ) 100 ( 40 ( (s15) 2 
BD 186 PSEB 7 40 [ (30) 4 40 ) 150 ! (312) J 100 ] 40 [ (515) 2 
BD 187 n SEB 55 ] (45) 4 40 Í 150 Í (312) ! 100 ] 55 ] (s.15) 2 
NNNKNEREL j ; NEZESE 
BD 188 p SEB ! 55 ] (45) 4 40 j 150 (3.12) 100 ] 55 ] (515) 2 
BD 189 n SEB 3 70 ! (60) 4 40 ] 150 ] 812) 100 [ 70 Í (515) 2 
BD 190 PSEB  i 70 60 4 40 ] 1450 ] (312) 7 100 ] 70 Í (515) 2 
BD 191 n SH ! 100 (70 15 ]J 375] 175 Í (4) j 700 [ 30 [(20—250)Í 08 
BD 192 n SH 1 50 Í (40) Í 145 Í 375 [ 175 ] (4) (2000)! (40) (20.250)! 1.3 
, BR ösze zszző j/i í 
BD 193 n SH J 140 ] (120) 8 1 375] 175 (4) 2000) (120) ] (20--250) 
BD 195 nSEB ! 40 ] (30) 6 65 ! 120 Í (1.92) [ 100 [ 40 ] (15.30) 2 
BD 196 p SEB J 40 ] (30) 6 65 ] 120 [ (1.92) ] 100 [40 ( (15-70) 2 
BD 197 nSEB ] 55 ] (45) w 6 65 ] 120 ! (1.92) j 100 55 ] (15-70) 2 
BD 198 PSEB ] 55 [ (45 [ 6 65 ] 120 ( (192) ) 100 ( 55 (15-70) 2 
BEÉEÉKRRTASÉSRERE SÖR PESOGSNAOSABT  ÖGNZÉSETÉSL TERT TÉK] B ! 
BD 199 n SEB 70 ! (60) 6 65 ] 120 [ (1.92) ! 100 70 ka 2 
Í AD 200 PSEB JJ 70 Í (60) 6 65 ] 120 Í (192)! 100 / 70 ! (515) 2 
BD 201 n SEB 60 ( (45) 8 ) 60 ) 150 2 1000] 40 (30) 3 
BD 202 p SEB 60 ] (45) 8 60 ) 150 2] 1000 40 (30) 3 
BD 203 n SEB J 60 (60) ] 8 60 j 150 2. § 1000 40 (30) ] 3 
BD 204 p SEB 60 ] (60) 8 60 Í 150 2 1000] 40 (30) 3 
BD 205 nS ho55 f 0 (45) (10 ] 90 [150 [ (139) f 1000] 55 ( (15.—30)] 1.5 
BD 206 pS 3 55 ] (45) 10 ] 90 Í 150 ( (1.39) ( 1000] 55 ] (15—30)] 15 
BD 207 ns 1 70 ] (60) 10 Í 90 Í 150 Í (139) ! 1000] 55 ] (15—30)] 1.5 
BD 208 pS h 70 ][ (60) 10 [90 10150 ( (139) ] 1000 [55 ( (I5.—30)[ 1.5 


4 — Tranzisztor-Atlasz 


Egyedek 


Határértékek 


jellemző adatok 


URBO ; IcBo ] Ucs hole fr 

Típus Fajta (Une) fucsa] s: ké ke Has Rio) (rnő tÚrgo] (han) (fal 
v v [A wW 3 üle j csejw hwa ] vV ] —  . MHz 

BD 213/45 ÍnSEB AJ 45 ] (45) [ 145 [/90 [01450 [ (14) 1500 ] 45 / 25) I 3 
BD 213/60 ( nSEB AJ 60 ] (60) [15] 90 [150 ) (44 ) 509 [ 60 (25) 3 
BD 213/80 ÍnSEB AJ 80 ] (80) [ 15 ][ 90 ] 150 Í (1.4) ) 500 [ 80 (15) 3 
BD 214/45 ÍpSEB Aj 45 [ (45) Í 145 Í 90 j 450 f (14) ) 500 [45 25) ] 3 
BD 214/60 ] p SEB aj 60 Í (60) ] 15 Í 90 ] 1450 ) (14) Í 500 ] 60 (25) 3 
— 1 - §- 
] 

BD 214/80 ÍpSEB AJ 80 ] (80) [ 45 ] 90 [ 150 [ (149) 4 500 ][ 80 ap ] 3 
BD 215 n SM 400 ] (300) Í 05 ] 21,5 ] 175 [ (7) ] 5000] 300 J (40) 10 
BD 216 n SM 300 ] (200) [1 1265] 175 [/ (7) 1000) 300 (40) 10 
BD 220 n SMD 80 ] (75) 4 36] 150 ] (63.47) [10007] [71 10-—120)j 0.8 
BD 221 n SMD 60 ] (50) 4 36 [130 [847] [100011 [5] ](30—120)]Í 0.8 
BD 222 n SMD 80 70 4 26 ] 1450 ] (3.47) j [1000j1 [5] ] (2080) 168 
BD 223 p SMD 80 ] (70) 4 36 ] 150 Í (3.47) J (500) ! (65) 1 (30-—-120)] 0.8 
BD 224 p SMD 60 ] (40) 4 36 ] 1450 ) (3.47) )! 2000 ] (35) ](30—120)] 08 
BD 225 p SMD 80 ] (60) 4 36 ] 1450 ] (3.47) Í(IomA)! (80) [ (20-80) ] 0.8 
BD 226 n SPE 45 ] (45) ] 145 Í 125 450 Í 100 ] 01 ] 30 1(410—250)j 125 
BD 227 p SPE 45 ] (45) 15 425 1 150 ] 100 ) 01 ] 30 1(40-—160)] 125 
BD 228 nSPE 60 (60) ] 15 Í 125 ] 1450 Í 100 [ 01 ] 30 (40.160) 125 
BD 229 p SEP 60 Í (60) Í 45 ] 125 1 150 [ 100 [ 04 ] 30 ](40-—160)[ 125 
BD 230 n SEP 100 ] (80) Í 15 [125 1450 100 ) 04 ] 30 [(40—160)] 125 
BD 231 p SEP 100 Í (80) [015 [125] 1450 [100 f 04 ] 30 ((40-—160)j 125 
BD 232 nS (500) (300) [025 [7 1 125 [100 ( (100) [ 500 )(25-—150)j 20 
BD 233 nSEB Al) 45 ]! (45) 2 25 1 450 ] 100 Í 100 ] 45 Í(40-—250)I 3 
[BD 234 pS Al 45 [ (45 2 25 ) 1450 1 100 ( 100 [ 045 ](45-—250) 3 
BD 235 nSEB A! 60 ! (60) 2 25 ) 450 ] 100 ] 100 ][ 60 ](40--250) 3 
BD 236 pS Al 60 ]) (60) 2 25 ] 450 ] 100 1 100 ] 60 ](40--250) 3 
BD 237 nSEB AJ 100 [ (100) ] 2 25 1 450 [100 ]) 100 ) 100 ((40--250) 3 
BD 239 ns (45) 2 30 ! 450 ] 625 Ír1000]] [5] 20 3 
BD23A /]nS§ l (60) 2 30 ! 150 ] 625 Í[1000]1Í [5] 20 ) 3 
BD239B ]nS (80) 2 30 ] 150 ] 625 ([1000J( [5] 20 3 
BD239D [nS (100 ] 2 30 ] 150 ] 625 ([10007( [51 2] 3 


50 


Egyedek Határértékek ] Jellemző adatok 


UpBo IcBo ] UcB fr 
el sast; lisékő (eno) Ic Piot 1 Dj max j RE e] kevés rétes te) 
bv. /v ja w cc] SEe/w [sa [v haz MHz 
BD 240 pS (45) 2 30 ] 150 ] 625 [100011 [5] 20 3 
BD240A Íps (60) 2 30 ] 150 Í 625 § [1000] [5] 20 3 
BDZM40B Íps (80) 2 30 ] 150 ] 625 1 [1000] [5] 20 3 
BD240€ Íps (100) Í 2 30 ] 150 ] 625 1 [1000]/ [53 20 3 
BD 241 ns (45) 3 ] 40 Í 150 I 625 ] (0.2)! (45) 20 3 
1 

BD241A Íns j (60) 3 40 ] 150 ] 625 1 (02) ] (60) 20 3 
ÍBD2IB [ns (80) 3 40 ] 150 ] 625 1 (0,2) ! (80) 20 3 
BD241C€ ÍIns (100) ] 3 40 ] 150 ]! 625 ] (0,2) I (100) 20 3 
BD 242 PS (45) 3 40 ] 150 ] 625") (0,2) [ (45) 20 3 
BD242A Íps (60) 3 ! 40 ] 150 ] 625 1 (0.2) ! (60) 20 3 
BD242B ÍnS (80) 3 40 ] 150 ] 625 (0,2) ! (80) 20 3 
BD242C [ps (100) Í 3 40 ] 150 ]) 625 ] (0,2) [ (100) 20 3 
BD 243 ns . (45) 6 65 ] 150 Í 625 (0,4) [ (45) 20 3 
BD 243A Íns (60) 6 65 ] 150 [ 625 ] (0.4) ] (60) 20 3 
BD 243B ÍnS ". (80) 6 65 ] 1450 ] 625 (0,4) Í (80) 20 3 
BD 243€ Ins (100) Í 6 65 ] 150 ] 625 ) (0,4) Í (100) 20 3 
BD 244 PS (45) 6 65 ] 1450 ] 625 ! (0,6) ! (45) 20 3 
BD 244A Íps (60) 6 65 ] 1450 ][ 625 (0,6) ! (60) 20 3 
BD244B [pS (80) 6 65 ] 150 ] 625 ] (0,6) [ (80) 20 3 
BD244C€C Íps (100) 6 65 ] 150 ] 625 ] (0.6) Í (100) 20 3 
BD 245 ns (45) Í 10 ] 80 Í 150] 42 (0,4) ! (45) 20 3 
BD245 A Íns (60) ] 10 ] 80 ] 150 ] 42 (04)! (60) 20 3 
BD245B ÍnS (80) ! 10 ] 80 ] 150 ] 42 ] (04) ] (80) 20 3 
BD245C€ Íns 3 (100) [ 10 ] 80 [ 150 42 I (0,4) ] (100) 20 3 
BD 246 PS (45) ]) 10 ] 80 ] 450] 42 ( (04)] (45) 20 3 
BD246A ÍpsS (60) 10 ] 80 ! 150] 42 (0,4) ! (60) 20 3 
BD246B Íps (80) 10 ) 80 ][ 150 ] 42 ] (0.4) ] (80) 20 3 
BD246€ [ns i (100) 10 Í 80 Í 150] 42 (0,4) ! (100) 20 3 
BD 249 ns ) (45) Í 25 j 125 [ 150 ] 42 ( (07)] (45) 25 3 
BD249A ÍnsS (60) 25 1 125 ] 150] 42 (07) ! (60) 25 3 
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Egyedek 


Típus 


BD 24 B 
BD 24 C 
BD 250 

BD 250 A 


BD 250€ 
BD 253 

BD 253 A 
BD 253 B 
BD 253 € 
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BD 250 B 


Határértékek 


e — ——  ——,—,— 


RL Kt essel eg CuRurretttürtrtt 


350 
500 
700 
900 


UxBo 
(UcHo) 
[Ucun] 


(80). 
(100) 
(45) 
(60) 
(80) 


(100) 
(200) 
(250) 
(300) 
(400) 


A h A A 


FARRRRRNNR] RRRKSS] el ee szegszzzegmuu ÉReeteéóCL CLOLC 


Sam mmm 
emma [ emet [——eamnamnyzányerr [ festem era [ ezerert [met TETT 


ll d tleegegeseei CNKttKKKKK HEGKEtttttttk 


(200) 
(300) 


(105) 
(105) 
(60) 
(60) 
(60) 


(60) 
(60) 
(60) 
(45) 
(45) 


(60) 
(60) 
(80) 
(80) 
5 


uűuunűunüun 


A A A A Ah A A 00 00 0 OO A AN 


A Ah Ah A A 


IcBo 
TEÁRA fess) 
cejw [va 
42 ] (07) 
42 ] (07) 
42) (07) 
42 JT (07) 
42 J (07) 
42 ( (07) 
(2)  ) 2000 
(2)  ! 2000 
(2) ! 2000 
3) I 2000 
(3.5). [200 
(3.5) .J 200 
5) ! 200 
jj 
(3.5) Ő 200 
2 200 
2 200 
(3.5) ] 100 
(3.5) ! 100 
(3.5) Í 100 
(3,5) § 100 
(3.5) Ő 100 
(6.5) [ 100 
100] 100 
100] 100 
100 1 100 
100] 100 
100] 100 
100! 100 


UcB 
(cm (han 
Vv SS 
(80) 25 
(100)] 25 
(45) 25 
(60) 25 
(80)-] 25 
(oo)] 25 
350 ] (15-50) 
500 (15-50) 
700 Í (15-50) 
900 ] (15-50) 
(50-— 300) 
(50-c 300) 
60 1(500--100) 
60 1(500-2100) 
40 ]-(51000) 
40 ]! (51000) 
60 Í(750-2150) 
80 Í(750-2150) 
40 ]! (20-40) 
40 (20-z 40) 
40 (20-z 40) 
40 (20-z 40) 
40 (20-z 40) 
40 (20- 40) 
22 ](85-—350) 
22 ](85-—350) 
32 ](60--2350) 
32 1 (60-2350) 
45 I (520) 
45 ] (520) 


Jellemző adatok 


Egyedek Határértékek j Jellemző adatok 


I U 

R CBO OB 

Piot By marx Ren (I0Es) (Ugx) jé 216 
Bin) ( fgzol ! (Uxsi] (hz1m) 


wW SC/VY LA v 


(2000) (110)! (540) 
(100) ! (300) ! (302240) 
100 (85-— 475) 
100 (85-— 475) 
100 (85-— 475) 


100 (85-- 475) 
100 (85-— 475) 
100 (85-— 475) 
100 (540) 
100 (5-25) 


100 Í 80 Í (540) 

100 ] 80 ] (540) 
(80- 320) ! 
(80-— 320) 
(60-— 320) 


(80-z 320) 
(2000) 
(2000) 
(540) 
(540) 


bb 


(540) 
(540) 
(540) 
(540) 
(25-z 40) 


(25-40) 
(25-40) 
(25-40) 
(15-2 30) 
(15-30) 


pEbPEPDEPE IPPEDEPP 


A A A A A 
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Egyedek 3 Határértékek Jellemző adatok 
a ! I Uc I 
Uno 1 (ÚL0 IG ! Pio ]8 Rtnja  (Gx9) ! (Ucx) p21e B 
Fajta] cso] fun] 9 tot 91 max ( (Rinj) ( (rgBol ] IUEBI 20) (fe 
kesás I a 
v.o] v A] w j ce [/ce/w va [ v OJ - MHz 
nSEB AJ 45 [ (45) 8 55 1 150 ] (23) ] 100 ] 45 ] (25-40) [ 3 
PSEB AJ 45 ]! (45) 8 55 ] 450 ! (23) ) 100 [ 45 ] (25-40) [ 3 
nSEB AJ! 60 ! (60) 8 55 ] 450 ! (23) ] 100 Í 60 / (25-40)! 3 
PSEB AJ 60 ! (60) 8 55 ] 450 ] (23) ! 100 ] 60 ] (25-40) Í 3 
n SEB a. 80 ! (80) 8 55 ] 450 ! (23) Í 100 ] 80 Í (15-30) ] 3 
p SEB a 80 ! (80) 8 55 ] 450 ] 623) ] 100 [ 80 ] (15-30) [3 
n SEBG 45 ]) (45) g ] 625 1 450 I (2) [o 200 [/ 45 ([(750—1500)] 7 
PSEBG [ 45 ! (45) g ! 625 1 150 [ (2) Ú 200 [ 45 [(750-21000)] 7 
ns 60 ! (60) 8 1 625 1 150 [ (2) ) 200 Í 60 [(750--1000)] 7 
IPS 60 ] (60) 8 ! 625 1 1450 [ (2) Í 200 [ 60 [(750--1000)Í 7 
! I j 
n SEPG J 80 ] (80) 8 62,5 ] 150 (2) 200 80 Í(750—1000)] 7 
PSEBG [ 80 / (80) g ! 625] 1450 ] (2) [ 200 [ 60 Í(750-1500)Í 7 
nSEBG ) 100 ] (100) [ 8 ] 625] 150 [ (2) Í 200 ( 100 [(750—1000)] 7 
PSEBG Í 100 [ (100) Í 8 ]) 625] 150 [/ (2) f 200 )[ 100 [750—1500)] 7 
nSG A] 45 5 4 40 [1450 [ 812] 02 [45 (50) 
PSGAÍl 45 Í 5 4 409 [ 14150 ! 100 ÍJ 02 ] 45 (750) 
nSG A I 60 5 4 ) 40 ] 150 [ (312)! 02 [ 60 (750) 
PSGAl 60] 5 4 ] 40 ] 450 [ 100 J 02 ] 60 1 (750) 
InSG Al 80] 5 4 40 1 1450 ] 8129 ! 02 ] 80 (750) 
PSG A Í 80 5 4 40 ] 1450 ] 100 [f 02 ] 80 (750) 
nSG — Í 100 5 4 40 ] 450 ! 812) 02 [ 100 (750) 
p SG 100 5 4 40 ] 150 ] 100 f 0.2 [ 100 (750) 
n SG 45 5 8 70 1 450] 80 Í 02] 45 (750) 
PSG 45 J 5 8 70 ] 150 80 02 ] 45 (750) 
n SG 60 5 8 70 1 450 ] 80 ! 02 Í 60 ]. (750) 
. E 
PSG — ! 60 5 g ] 70 Í 150] 80 j 021 60 (750) 
n SG 80 5 g ] 70 ] 150] 80 ÍJ 020] 45 (750) 
PSG 1 80l 5 g ] 70 ] 450] 80 JJ 020] 80 (750) 
nSG 4100] 5 8 70 150 1 80 0,2 ] 100 (750) 
nSG 100 5 g ] 70 ] 150] 80 0,2 ] 100 (9 (750) 


LKEZÉS ktlzm—— aa a aa kát eke e a a a lk dlMkölÉtaÉE s SL ETKEEKÉÉNEÉTEKÉÉÉKKKKK KÉKKEL K E ÉSSTÉ ltttsss ee 


Egyedek Határértékek ] jellemző adatok 
! ; Ic U f 
UcBo UEBO Po ÖÖ asák ] Rinja (no) (UGH) hole ] he 
Tipüs Fajta] Ucrs) a 668, ke (Rinjo) resol ) (Une 1. (bem (fá 
"Ív és Aj W ce] cew [A [/v j — 0] MHz 
BDX 10. n SH 100 7 15 117 ! 200] (1,5) (20-— 250) 1.3 
BDX 11 n SH 1 160 7 10 117 ] 200 ! (1,5) ! 1000 ] 140 [ (20-70) 
BDX 12 n SH 140 7 5 100 ] 200 [ (1,75) 2000 [ 120 ] (20.270) 
BDX 13 n SH 50 5 15 117 ] 200 [ (1.5) f 2000]! 40 (20.250) 1,3 
BDX 22 n SH 160 7 15 375 ] 175 (4) 3 1000 [ 140 ](20--250) 
BDX 23 95 7 15 117 [ 200 [ (1,5) 500 ] 85 ](20--250) 
BDX 24 ői 50 5 4 29 200 ] (6) 1 1000 1 30 (20.250) 
BDX 27 P 5ISBÉ A ] 40 5 5 34 200 ] (46) [ 0,001] 40 ])(40-—250) 50 
i BDX 28 PSPEA Í 60 [5 5 34 200 ] (4.6) [ 0001] 60 ((40-—250) 50 
BDX 29 IPS a ! 80 5 5 34 200 ] (4.6) (1 0,001] 80 1(40-—160) 50 
§! S - 1] w £ Ji sát Sesét 
BDX 30 V! 125 5 5 34 200 ]! (4.6) ! 0,001 ] 125 /(40-—160) 50 
BDX 35 n 008 100 (60) 5 15 175 . l (45-— 450) 100 
BDX 36 n sé I 120 (60) 5 15 175 l (45-z 450) 100 
BDX 37 100 (60) 5 15 175 (45 450) 100 
BDX 40 jére 100 (60) Í 20 150 , 200 f (1.17) ) 5000 100 /(15--250) 0,8 
esazi ; szi j - I sz 
BDX 41 nsH  Í 50 (40) 30] 450 ] 200 ] (117) 2000] 50 (15-— 250) 08 
BDX 50 n SH 160 ] (140) Í 16 150 ] 200 ) (1.17) [2000 ! 140 1(15--250) 08 
BDX 51 nSH 1 140 ] (120) [/ 10 120 ) 200 ][ (1.46) 1 (2000) ) (120) ! (15-60) 08 
BDX 60 nSH 100 (80) 15 150 i (20-70) 
BDX 62 PSEBG j 60 (60) 8 90 200 ! (1000) 2,5 
l fi i j VE 
j f/ 
BDX62A ÍDPSEBG J 80 (80) 8 90 200 J (1000) 2,5 
BDX 63 n SEBG 80 (60) 8 ] 90 200 j i (1000) 2,5 
BDX63A ]nSEBG Í 100 (80) 8 90 200 j (1000) 2,5 
BDX 64 Pp SEBG j 60 (60) 10 117 ] 200 ] ; (1000) 2,5 
BDX64A ] pSEBG Í 80 (80) ] 10 117 200 ! j (1000) 2,5 
zsét 1] am al í e - e pe 
BDX 65 nSEBG I 80 (60) 10 117 ] 200 ; (1000) 2,5 
BDX65A ÍnSEBG Í 100 (80) 10 117 ] 200 3 (1000) 2,5 
BDX 66 PSEBG f 60 (60) 16 ] 1450 Í 200 j (1000) 2.5 
BDX66A ÍpSEBG Í 80 (80) 16 j 1450 ] 200 j; (1000) 2,5 
BDX 67 n SEBG J 80 (60) 16 150 ] 200 j (1000) 2,5 


Egyedek 


BDX 67 A 
BDX 70 
BDX 71 
BDX 72 
BDX 73 


BDX 74 
BDX 77 
BDX 78 
BDY 10 


BDY 15 
BDY 16 
BDY 20 
BDY 23 
BDY 24 


BDY 25 
BDY 34 
BDY 38 
BDY 53 


BDY 55 
BDY 56 
BDY 57 
BDY 58 


BDY 61 
BDY 62 
BDY 90 
BDY 91 
BDY 92 


56 


nSsD 


Határértékek 


n SEBG 100 (80) 16 150 200 
ns 70 (60) 10 75 

ns 70 (60) 10 75 150 
nS 1 80 (70) 10 75 150 
nS 

ns 45 (40) 16 75 150 
n SEB 80 (80) 8 55 150 
p SEB 80 (80) 8 55 150 
nSsD 1 50 (40) 2 150 175 

2 


n SPE 36 (36) Í 25 1 115 ] 175 
n SPE j 64 (64) I 25 ] 115 ] 175 
n SD 100 Í (60) [ 015 ] 115 ] 200 
n SM 60 (60) Í 6 ] 85 ] 200 
nSM — ] 100 ] (100) ] 6 ] 85 ] 200 


n SM 200 ] (200) 
n SPE 60 (40) 
nSD 50 (40) 
n SM 100 7 


n SM 


n SM 100 7 

n SM 180 7 

n SM 120 Í (80) 

n SM 160 ] (125) 

n SPE 120 ] (60) 

n SPE J 100 Í (60) 
n SPE 60 (0) 
n SD 120 ] (100) 
n SD 100 ] 80) 
n SD 80 (60) 


R 
84 max (R 


Jellemző adatok 


Icso ! Ucn ] h fr 
thja, ( (Icms) ! (UcE) kező (fő) 
thjc? [rosol [UZe] (hg1E) [fed 


VA v — MHz 
(1000) 25 

(080) 

(20-80) 

(20-80) 


(20-80) 


(30-55) 3 
(30) 3 
1 
1 


(15-60) 


(10-50) 
(10-50) 
(50-—600)! 100 
(50-2 300)! 100 
(20-70) 1 
(50-95) 10 
(15-75) 10 


(2) 110001 60 
(2) 11000] 90 


(45-—180)] 10 


0,1 60 ](30-- 300) 80 


(30) 1 
15000] 100 ] (20-260) 20 
(20-60) 


ee — [1 esen eme [/Fnnor 


700 ) 30 ] (20.270) 

500 Í 60 I (20270) 10 
500 ] 120 (15) 10 
500 ] 120 (15) 10 


(45-- 450) 100 


(45-450)Í 100 

(45-- 450) 100 
j (30120) 70 
(30--120) 1 70 
(30--120)1 70 


Határértékek 


UpBO 
(Uccso) 
(UcER] 


! Jellemző adatok 


UcB 
(UcE) 
(Uxs] 


hg1e 


3 IcBo 
(IcEs) (harm) 


Fol 


v 


(350) 
(300) 
(250) 
(350) 
(300) 


(250) 
(250) 
(110) 


n SM (k) ) 
n SM 
ii nSD 
nSP 4 


HA —- 


(15-60) 
(15-60) 
(15-60) 
(15-60) 
(1560) 


(15-60) 
(25-80) 
(z-20) 
(30) 


(0,2) 1 (160)! (20) 


n SP 
n SPE 
n SPE 
n SPE 


0,025 


0,025 
0,05 


0,13 


0,26 
0,3 


(30) 
(30) 
(30) 


175 


175 
175 


1000 


500 
500 


0,1 
051 


100 
20 
200 


(30) 


(20) 
(30-72) 
(15-90) 


(15-90) 
(30-80) 


100 ! (s.225) 


0,1 


! 

0,1 
1 

3 

j 

! 


fő 
e 


(50) 
Részletes adatok a 346. oldalon 


50 


I 0.02 20 200 
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Egyedek Határértékek Jellemző adatok 
mi ezel j I U b 
0 UcBo 1 UEBO i I ii P B; ma j Rinja aho) (UE) hole (fa) 
Típus j Fajta] 059) rás állöSGE MölGi ímax [ (Rinjo ( trgpol ! [Uri [ (216) [fel 
j I ! j— i ir ta — SÉSSEÉE age seetzata 
l bh v.i  v TA lIWwjEe"c i cerw b va b V —  ) MHz 
e uk ee. ae —U—0oUb;—wwr even em mt TEEm NY MENYÉNEK AMANÖNNNANAMNYNMMYAJTANTNAPV MMMAMMMAMMYAKTANKEMA NEE 
1 ] 
BF 173 nSPED § 40 (25) ] 0,025 0.26 1 155 ] 650 Részletes adatok a 349. oldalon 
BF 177 nSsP 4] I [100] Í 0.04 29 Í 175 ] 220 ! Részletes adatok a 352. oldalon 
BF 178 nSP 4Ii [185] ] 005 j 29 Í 175 220 I Részletes adatok a 354. oldalon 
BF1A79A InSP  ;(185) 5  ] 0.05 [ 1.7 ] 200 ] 220 Részletes adatok a 354. oldalon 
BF179B InsSP I K(220) 5 ] 005 ] 47 ] 200 ] 220 J Részletes adatok a 354. oldalon 
zás 08 f az s kana he KSE TÉRES e j 
BF179C  InsSP ] (250) 5 005 ] 1.7 ] 200 ] 220 Részletes adatok a 354. oldalon 
BF 180 nSP 1 30 (20) ] 002] 0.13 [ 175 ] 1000 [ 001 ] 20 ] (1545) 675 
BF 181 nSP [30 (20) ! 0021 0413 ! 175 ] 1000 í 001 ] 20 ( (2030) 600 
BF 182 nsP  Í 25 ]. (20) 10015] 013 175 ] 1000 1 0.001] 20 ](10—-70)] 650 
BF 183 nSP [025 ] (20) [0015] 013 [ 175 ]) 1000 ! 0001] 20 ] (10-70) J 800 
ki szé 4 NLG SÁBEE ki A ; : 
BF 184 nSPE I 30 (20) Í 0.03 I 0145] 175 Í 900 ( Részletes adatok a 359. oldalon 
BF 185 nSPE  j 30 (20) ] 003 J 0145] 175 Í 900 Részletes adatok a 361. oldalon 
ij [/ —. 
BF 186 His 19 0.06 10.275! 200 ! 200 (20) 120 
BF 194 n SPE 30 (20) ] 0.03 ! 02 j 125 ] 400 3 (115) 260 
BF 195 n SPE 30 (20) Í 0.03 ] 02 ] 125 [ 400 (67) [200 
BF 196 nSP  [ 40 (30) ] 0.025 1 02 ] 125 ] 400 ; (67) 400 
BF 197 nSPE  Í 40 (25) 1 0,025] 0,2 j 125 j 400 b. 550 
BF 198 n SP 40 (30) 1 0,025! 0,05 ( 150 250 ( 400 
BF 199 nSPE [40 (25) 10.025] 05 ] 150 I 250 ] (115) 550 
BF 200 nsP  $ 30 [ (20) 002 1 013 ] 175 Í 1000 ! j (30) 650 
-- TRHSEEZET -[ - Haz — a —] [—-— — íz —---] — -— — 
BF 206 nSPE  jf 30 (20) ] 002] 0.2 Í 175 1750 1.0,001] 20 ] (20-70) 500 
BF 207 n SP I 40 (30) ! 0,025]) 0,15 [ 175 1000 0.001] 20 ] (25--80) 400 
BF 208 n SP [40 (25) 1 0,025 1 0,23 ] 175 Í 650 [0.001] 20 /(20—100)] 600 
BF 209 n SP b 30 (20) ) 002] 02 ] 175 [ 750 0,001] 10 1 (15--70) 500 
BF 212 n SP 1 30 ] (20) [002] 0.2 [ 175 [ 750 / 0.01 [ 20 ] (15-80) 600 
— ——— —— e mzpT I ető Ez hz MKE EG ] hi Je; gi —— 4 s e 
BF 213 nsP  § 30 ! (20) ] 002] 02 ] 175 j 750 001 [ 20 ] (20-50) 550 
BF 214 nSPE [30 (30) ] 0.03 10165] 175 Í 900 01 ! 10 1(90-—330)]j 250 
BF 215 ns h 30 (30) ! 003 10165] 175 Í 900 f 01 ] 10 ((410—165)]j 250 
BF 222 ns j (40) 0.175 (60) 400 
BF 223 nSPE ] 35 (€5) 1 004] 036 [ 150 [ 350 , 005 [ 20 )(40—79)] 0750 
! ! L 


Egyedek 


Határértékek 


Jellemző adatok 


UpBO ! IGBO ! UcB fr 
Tiba] fara fúcze] Fiat men [Rar [fen] fóca [ám] ff 
v w c sejw T va v szt MHz 
sss Ez zeSz ES zta ztés sre see se esos ei 
BF 224 ns (30) 0,36 150 Részletes adatok a 363. oldalon 
BF 225 ns (40) 0,36 150 Részletes adatok a 366. oldalon 
BF 226 n SPE 0,16 250 
BF 227 nSPE t (25) 0,05 Í 125 ] 1600 (30100)! 600 
Í BF 228 n SPE ft [90] 0,05 ] 125 ) 1600 ] 01 ] 75 (30) 50 

BF 229 nSPE ft (20) 0,05 ] 125 ] 1600 (67-— 220)! 260 
BF 230 nSPE t (20) 0,05 ] 125 ] 1600 (36125) Í 200 
BF 233 n SPE (30) 03 ] 125 ] 330 1 001 [ 10 ]440-—350)] 250 
BF 234 n SPE (30) 03 ) 125 ] 330 ] 0.01 ] 10 ((90-—330)] 250 
BF 235 n SPE (30) 03 ] 125 ] 330 1 001 ! 10 ](40—165)] 250 
BF 237 ns (30) 0,25 (z-30) 
BF 238 ns (30) 0,25 (560) 
BF 240 n SPE (40) 0,25 ] 125 [ 400 ] 041 ] 20 (65200)! 380 
BF 241 n SPE (40) 0,25 [1 125 [ 400 ÍJ 041 ] 20 ](35-—125)Í 350 
BF 254 n SPE (20) 0,24 ] 125 330 (115) 260 
BF 255 ns (20) 024 ] 125 j 330 (67) 200 
BF 257 n SPE 41 (160) 5 ] 475 Í 220 7 001 ] 100 ! (25.260) 90 
BF 258 nSPE ft (250) 5 ] 475 ] 220 1 0,01 Í 200 ! (25-60) 90 
BF 259 n SPE ft (300) 5 1 475 ] 220 ] 001 ! 300 ! (25.60) 90 
BF 260 n SP (o) (30) 0,15 ] 175 1000 1002] 1 ! (0) 800 
BF 261 n SP (30) 015 1 175 11000 ] 002] 4 (70) ] 7 730 
BF 265 n SP (50) 0,175 ) (20) 
BF 266 n SP (40) 0,175 (20) 
BF 271 ns (25) 0,25 I (75) 900 
BF 272 A nS(o) ! (35) 0,2 ] 200 875 ! 01 ! 20 (50) 850 
BF 273 nS(o) (20) 0,2 (95) 600 
BF 274 n SP J [ (20) 02 (170) 700 
BF 275 nsP ] I (40) 0,175 (70) 
BF 288 ns j (40) 0,25 j (90) 500 
BF 297 n§ 3 (160) 0,625 (30-—150) 


BF 298 
BF 299 
BF 302 
BF 303 
BF 304 


BF 305 
BF 306 
BF 310 
BF 311 
BF 314 


BF 316 A 
BF 324 
BF 329 
BF 330 
BF 332 


BF 333 
BF 334 
BF 335 
BF 336 
BF 337 


BF 338 
BF 340 
BF 343 
BF 344 
BF 345 


BF 362 
BF 363 
BF 364 
BF 365 
, BF 377 


60 


Határértékek 


Jellemző adatok 


Rinja 
(Rtnj c) 


200] (150) 

250] (150) 
(35-- 125) 
(30-—-100) 
(35-— 120) 


120 ! (20-75) 


(29) 
(40-79) 


(65-z 220) 
(35-— 125) 


20 1 (90-2220) 
20 1(40--115) 


(20) 
(20) 
(115) 
(67) 
15 J (20-z 90) 


Egyedek 


Határértékek 


IcBo 


Jellemző adatok 


UcB 


UFBO fr 
Tipus raja [dom ] flemo) [7 [fi fdrranz ] RO [fon [fog] éa] 
v v A wo] cc] 0C/w [/ VA v —  ] MHz 
BF 378 n SPE 30 (15) 10.025] 0.3 ] 150 350 § 001 ] 15 (20290) Í 1000 
( BF 379 n SPE 40 (25) ] 0.025] 0.3 150 350 0,05 ] 20 (80) 500 
BF 390 n SP 310 ] (180) ! 0.1 06 Í 175 ] 180 01 ] 120 [(20--110)] 120 
BF 397 nSPE ] 90 (90) 01 ] 0,625 ; (25-- 250) 
BF 398 n SPE 150 ] (150) Í 0.1 0,625 ! (20-- 250) 
! ; 
BF 411 n SP 110 (90) ] 0,05 03 ] 150 ] 330 ! 005 ] 99. (30) 120 
BF 412 n SP 150 ] (130) ] 0,05 03 1! 150 ( 330 Í 005 ! 130 Í (30) 120 
BF 413 n SP 200 ] (170) Í 005 [ 03 ; 150 [ 330 005 ] 170 (30) 120 
BF 414 p SPE 40 (30) 100257 03 ! 150 j 350 ! 006] 20 ! (80) 400 
BF 440 p SPE 40 (40) 10.025] 03 ] 150 i 350 0,1 20 (60) 250 
BF 441 p SPE 40 (40) 0,025 1 03 150 j 350 0,1 20 (60) 250 
BF 450 p SPE 40 (40) ] 0,025 ) 0.25 ] 150 " 420 Í 005 Í 30 (60) 325 
BF 451 p SPE 40 (40) ] 0,025 [ 0,25 ; 150 [ 420 ] 0.05 [ 30 (30) 325 
BF 454 ns (25) 02 (90) 400 
BF 455 Íns (25) 02 i (65) 400 
BF 457 n SPE 160 5 1] 1.2 ] 1450 : 104 1 0,05 ] 100 25 90 
BF 458 n SPE 250 5 11 1 12 1 150 Í 104 Í 0,05 Í 200 25 90 
BF 459 n SPE 300 5 ik 12 ! 1450 ! 104 : 005 ] 250 25 90 
BF 479 In§ 30 (25) hető ] 0125 150 Í 600 0,1 20 (50) 1600 
§ BF 480 ns 20 (15) j 002 J 014 ] 125 ] 500 J 10 1500 
BF 494 n SPE 30 5 0,03 Í 03 ] 125 115 260 
BF 495 n SPE 30 5 0,03 Í 03 ! 125 67 200 
BF 500 PS (0) (30) 02 (50) 400 
BF 516 PS (0) 40 (35) 1 002] 02 ! 200 ] 875 Í 01 20 (50) 850 
BF 523 ns 50 (45)  ] 0,05 [ 0,625 ! ; (530) 
BF 540 p SPE 50 (45) ] 0,05 [ 0.25 0,1 10 (30) 130 
BF 541 p SPE 50 (45)  ].0,05 ] 0,25 i ] 0,1 10 (45) 130 
BF 542 p SPE 50 (45) ] 0.05 Í 0.25 0.1 j 10 (60) 130 
BF 594 n SPE 30 5 0,03 Í 03 ] 150 j 115 260 
BF 595 nSPE 7f 30 5 0,03 Í 03 1! 150 67 200 


Egyedek ] Határértékek Jellemző adatok 


1 Ucso ] (UE5O) (ke) Pio [9 Ria] azo [ om [fee ( 
Típus ] Fajta (Ucxs) [UGER] ki köti ima] (Rtnjo) ( [Ixgol ! [UEs] (ha1E) [fe 
v vo Ta [/w [de [rew [ra [v —  ] MHz 
! 
BF 679 1pPSPE JT 40 3 003 ! osz ] 1450 [ 600 ) 01 Í 20 ](35—60)] 850 
BF 680 PSPE  ] 40 3 003 Í osz ] 150 [ 600 j 01 ] 20 ](35-—50)] 650 
BFO 41 nSPE  Í 50 (625) [035] 4 ] 200 [ (35) ] 300 Í 18 (20) 1000 
BFR 10 nS 1 40 0,15 (60-z 90) 350 
BFR 11 nS ! 40 0,15 (60-— 90) 350 
BFR 12 nSPE I 55 (30) ij 03 1 200 f (150) ] 20 ] 28 10 480 
BFR 14 A nS Al 20 (12) ] 003 Í 025 Í 175 ] 250 j 005 [ 10 530 5000 
BFR 15 inS (20) ! (12) 1 003 ] 02 ] 150 ] 700 ) 005 ]Í 10 m-25 3300 
BFR 16 ns J 60 (60)  ] 0,01 (150350) 100 
BFR 17 .nsS 60 (60)  ]! 0,01 (450-— 530) 100 
BFR 18 ns — Í 55 ] (55) [ 05 (60-90) [90 
BFR 19 n§ h 35 ! (35) [05 (40-80) ] 106 
BFR 20 ns b 35 (35) Í 05 (90-- 250) 90 
BFR 21 ns 70 (70) 1 05 W (40-70) 70 
BFR 22 n SPE 120 Í (65) 1 1 200 Í 175 40002] 60 ](40--120) 
BFR 23 p SPE 90 (65) 1 1 200 Í 165 0,02 ] 60 (20140) 
BFR 24 PSPE ] 60 (40) 1 7 ] 200 [ 165 ) 0.25 [ 60 ](15-—250) 
BFR 25 nSPE  j 120 ] (120) 0,375 ] 175 ] 400 1 70 (20) 50 
BFR 28 nSPE AJ 30 (20) ! 005 ] 02 ] 175 [ 775 ] 002] 20 (95) 1000 
BFR 34 nSPE Aj 10 (12) ] 003 ] 0.2 ] 125 ] 650 1 0.05 [ 10 (25) 3300 
BFR 34 A n SPE al 10 (12) ] 003 ] 02 ] 125 ] 650 ] 0.05 [ 10 (25) 4500 
BFR 35 nS AJ! 10 (12) ] 003 ] 02 ] 125 [ 800 ) 005 ] 10 (25) 4200 
BFR 35 A nS Aj 10 (12) ] 003 ] 02 ] 125 [ 800 (0.05 [ 10 (25) 3300 
BFR 36 nS Í 40 (30) 
BFR 37 ns I 30 (30) 0,05 ] (80--150) 1400 
SZÉL sztést] J 
BFR 38 pS 35 (35) 0,05 25-50 850 
BFR 53 ns 18 2.5 01 ] 0,18 (25) 200 
BFR 63 nSPE  j (625) Í 05 [ 35 ] 150 [ (25) [ 10 [20 Í "65 1000 
BFR 64 nSPE  i (25) ] 05 ] 35 ] 150 [ (25) [ 10 20 (25) 1200 
BFR 90 n SPE 20 (15) 10.025] 0,18 [ 150 . ] (25-50) [5000 
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Egyedek Határértékek Jellemző adatok 


EBO i cso ] UcB 
ros Ú rar [dO [le [9 [fe ves] 02 isa ét dab fb 
vh] v [aA Í] w j ve ícejw ] 0-0] MHz 
BFR 91 n SPE 20 ] (15) 10.035] 0,18 ] 150 (25--50) ! 5000 
BFR 92 nSPE  Í 20 ]! (15) 10.025] 018 Í 150 (25) [5000 
BFR 93 nSPE ] 18 (10) 10.035] 0,18 ][ 150 ; (257) 5000 
BFR 94 n SPE 35 ] (25) I 02] 5 [ 200 (25) 3000 
BFR 97 nS 55 ] (30) (10.100) [500 
nS 40 ) (20) (10100)! 500 
ps 30 ] (25) ] 005 10225] 200 Í 775 005 ] 15 (25-80) ! 2300 
n SP 45 ] (30) ] 005 [ 0.15 [ 175 ][ 1000 ! 1 45 [(40-170)] 800 
nS Al 2 (15) ] 005 ] 015 ] 125 Í 900 ! 0.01 ]Í 10 (20) 1000 
ns [30 ] (20) Í 003 Í 0415 [ 125 ! 900 01 ]) 20 ](35.—125)] 200 
ns 30 ] (20) ) 0.03 [015 [ 125 [ 900 ( 041 ] 20 ](65.-225)I 260 
nSPE Al 30 ] (20) [0.025] 045 (0125 ] 900 (f 01 ] 20 ] (540) 450 
n SPE 36 ] (18) 1225 ] 8 ] 200 Í (22) 1 (5000) (14) [/ (15) 700 
n SPE 65 ] (36) Í 05 ] 8 ] 200 [ (22) 1 (5000)! (28) (5) 500 
n SPE 36 ] (18) Í 04 ] 275 ] 200 Í (45) f 20 Í 12 (10) 600 
2 ; ssel 

n SPE 40 (20) [o75 [5 ] 200 [ (25) Í 100 [ 15 (15) 450 
ns Al 10 [ (12) 0.05 [0.325] 175 ) 700 (0.05 [ 10 (30) 3500 
nS 60 ]! (30) 1 0,5 1 0,01 (40.300)! 150 
ns 60 ! (40) 1 ] 05 I 04 (100300)! 150 
nS J 80 ! (60) 1 0,5 ] 041 (40-—160) [150 
n SPE 40 ! (25) 10025] 02 ] 175 650 ] 01 ] 20 (1590) 580 
PSPE  ) 30 ] (25) Í 01 [ 04 ] 125 ) 1000 ( 005 [ 20 ) (100) 50 
ns b 50 ] (30) I 03 3 ] 150 1.20 ][ 28 (20) 1000 

ns 3 (300) ! 05 j 1 005 (25-80) 
pS 100 ]! (60) 1 5 ] 200 [ 220 0,05 ! 80 ]) (5.30) 70 
p5 ] 100 ] (60 ! 1 5] 200 [ 220 1005) 80 ] G70) 70 
p5 I 80 (40) 1 5] 200 ( 220 (0.05 ( 60 (z-40) 70 
PSPE ] 40 ! (5) 1 5 ] 200 [ 220 (0.05 [30 (70) 70 
PS Í 60 ] (30) 10415] 05 h 01 (40300) 150 
pS 60 (40) 1045 ] 05 ; 0,1 (100-—300)/ 150 
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Egyedek 


Határértékek 


Jellemző adatok 


UEBO 483 IcBo Í 0 hage ! fr 
í ] jalére THORN TÖSKŐN köllöll : [oan [írá 
v A i Vw me J — MHz 
! 
(60) 1015 ] 05 I toAkó) 450 
(90) 03 ] 175 uk 8 
(5) 10,00251 0,03 Í 150 env 1200 
(50)  10,0025] 0,03 ! 150 I (20-40) ! 1200 
(30) 1 035] 4 1000 
(30) ] 015 ] 2.86 J (40) 50 
(10) ] 005 (0.25 [200 I. (25)  ] 1600 
(150) ] 0,05 1 (40--100)] 50 
(150) (40100) 50 
(130) Í 01 ! 25 ] 200 (20) 120 
(18) 4175 
(40) j I 175 
(80) ] 05 ] 03 ] 125 (80240) 80 
(60) ] 05 ] 03 ] 125 (502150). 80 
(35) ! 05 [ 03 ] 125 ( (80-— 240) 80 
det l 
(35) ! 05 ] 03 ] 125 (50150) ] 80 
I (25270) 600 
[ (63070) (650 
160-120 400 
(30) (80-75) 900 
Ejáz za [7 evágzT CI i 1] 
(60) ! 05 [ 03 ] 125 (80-— 320)! 100 
(60) Í 05 ] 03 ] 125 (40.120) 100 
(40) Í 05 ] 03 j 125 .(80-—320)] 100 
(40) ! 05 Í 03 ] 125 ,40-2120) [100 
(20) Í 05 ] 03 Í 125 (25300) [100 
filé je 
(15) ] 0.05 Í 0,13 ! 125 I (20150)! 1000 
(15) 1] 005 Í 0413 ] 125 1800 
15) 0.25 (20) 600 
(45) ] 0.5 ] 05 (80) 130 
(40) Í 01 ! 06 (90) 50 


Egyedek Határértékek Jellemző adatok 


! j IcBo UcB 
Ucso [es ko ő Atnia  (IcEs) ] (Ucx) ha1e 
CEo) c tot jmax Í (R h 
Típus Fajta — J (VcEs) [ (UGER] tn) TEpol cl (ha1E) 


See 
(175) 60 


BFX 16 PS (d) (45) ] 0.03 Í 05 
BFX 17 ns (40) (20-50) [400 
BFX 18 ns (30) 0,05 (20-80) Í 550 
BFX 19 nS J (30) 0,05 (20-75) 550 
BFX 20 ns [30 0,05 (20-75) 550 
hee —- EMMA e———— E he 
BEX 21 ns 30 [005 (20--70) [550 
BFX 29 Pp SPE 60 ! (60) ] 06 ! 06 ] 200 (50) 100 
BFX 30 p SPE 65 (65) ! 06 ] 06 Í 200 3 (50) 100 
BEX 31 ns 30 ) 005 (25.80) [500 
BFX 32 n SPE 35 (25) 0,03 Í 03 ] 140 320 100 ] 10 (30.80) ] 850 
BFX 33 n SPE 55 (30) ] 04 j 285 200 01 ] 30 (25) 600 
BFX 34 n SPE 120 Í (60) 5 [087 ] 200 [ 200 ] [10) ] [4] [4oxi5ojl 70 
BFX 36 pS(d) I 60 0,05 ! 06 (100300) 40 
BFX 37 ps 100 Í (80) ] 0,01 (125.—200)) 70 
BFX 38 PS 55 1 (60-— 120) 150 
SZASZ ESETT RB KEZSREZÁÉSSÉN BRZTÁMNSEBBES8 ÜRRSSAÉÉNÉL SEREZÉSBBB ESSERE Hi 8 
BFX 39 ps 55 1 (22-60) ) 150 
BFX 40 ps 75 1 (60-—120)! 150 
BEX 41 pS b 75 1 (2565) [150 
BFX 43 ns 20 (15) ] 0.25 [ 0.36 [ 200 ] 480 f 01 ! 20 (202120)! 500 
BFX 44 ns I 20 (15) ) 0.25 ) 0.36 ) 200 [480 [041 20 ](20--120) 500 
ks emma j 

j 50 
BEX 48 ps (30) ! (90--160)] 5 
BFX 66 nSG  ] (60) 0,1 0,5 (2000) 
BEX 67 nSsG I] (60) ] 05 ( 05 (7000) ) 
BFX 68 nS (50) ] 05 ] 05 ) (100-—130)i 100 
BEX 69 ns (30) ] 05 ] 05 (40-80) 80 
BEX 70 n S (d) (60) ] 01 ] 06 (50-—150)] 60 
BFX 71 nS(d) (60) ] 01 ] 06 (50-—200)[ 50 
BFX 72 n S (d) (60) ] 01 ] 06 (50-—200)] 50 
BFX 73 ns (15) 0,01 ] 10 ] (20-50) 900 
BFX 75 s (20) ] 0,03 [ 0,08 [ 125 [ 125 f 041 ] 10 Í(G7O—2BOJ]I 330 


5 Tranzisztor-Atlasz 65 


Egyedek Határértékek I Jellemző adatok 


ka se Cate dea E et zös ezi 
"T UEBo IcBo ] (Ucs) hárs fr 
mio) rar [AÚ] fém) [e fer [freee] ela [fla [a] ép] A 
bv v A w cc] cejw [/ VA v —  ] MHz 
BFX 76 s j (20) ] 0.03 Í 008 ] 125 125 ] 041 ] 10 1(33—110)] 260 
BEX 79 nS (du) i (60) [ 05 ] 05 ! (60) 60 
BFX 80 n S (du) (60) 1 0,05 [ 05 w I (160) 40 
BFX 81 n S (du) (20) I 02 ] 05 w (540) 350 
BFX 84 nSPE  Í 100 [ (60) 1 0.8 Í 200 , 005 (30) 50 
BFX 85 n SPE 100 [/ (60) 1 0.8 ] 200 1 005 (70) 50 
BFX 86 nSPE  ] 40 [ (30) [ 1 Í 08 ] 200 3 (70) 50 
BFX 87 I n SPE 50 (50) ] 06 ] 06 ] 200 l (240) 100 
BFX 88 n SPE 40 ] (40) jf 06 ] 0.6 [ 200 1 (240) 100 
BFX 89 B SPE ! 30 (15) ]0,025 1 0,175] 200 [ 880 [ (20) 800 
BFX 90 p 5 J (180) ] 0,01 J (80-—200)] 60 
BEX 91 pS (180) Í 0.01 j I (80-—200)] 60 
BEX 94 ns (30) [045 3 001 (40-75) [250 
BFX94A ÍnS§ (30) [ 05 J (35-62) Í 400 
BEX 95 nS ! (30) ] 015 J 0,01 (100-—220)] 250 
f szi 
BFXS5A ÍnS (30) [ 05 J (75-—125) 400 
BFX 96 nS j (30) ] 0415 ] 0.01 (40-75) 250 
BFX.96A ÍnS j (30) ] 0.5 3 (35-62) [400 
BFX.97 ns (30) ] 015 ; 0,01 (100-—220)I 250 
BFXS97A InS (30) ] 05 (752125)! 400 
BFX 98 nS (150) ] 0,025 (30-—100)] 90 
BFX 99 n 5 (d) (60) ] 01 ! 06 (50-—150)] 60 
BFY 10 n SM 45 5 005 Í 03 ] 175 ] 500 HI 2 ] 20 20] 60 
BFY 11 n SM 45 5 0,05 ! 03 [ 475 ] 500 ) 2 Í 2 35 60 
BFY 12 n SEP 60 5 05 ] 055 [ 200 ] 220 ÍJ 10 [ 20 (20) 180 
BFY 13 n SEP 80 5 035 ] 0.55 ] 200 Í 220 f 10 [ 20 (20) ] 180 
BFY 14 n SEP 100 5 025 Í 0,55 ] 200 Í 220 f 10 [ 20 20) I 180 
BFY 15 n SP 40 6 05 ] 06 ] 165 ][ 200 1 9 a 100 
BFY 16 n SP 40 6 05 ] 06 ] 165 ] 200 ] 1 9 8t8 
BFY 17 n SP 40 3 01 ] 06 ] 175 [ 250 00] 9 a] 2 
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Egyedek ] Határértékek Jellemző adatok 


IcBo UcB 


i UpBO R h 

UCPO [ (u I Piot ] 9; max! (Ronda Ú (cs)  (Ucx) is (fi 
Típus Fajta (UcEs) tus ü et ] (Rtnjc) Üznoi (URe1 (h21m) ti 
v v J aA [/w TD se [sew [ga Ív — [MHz 

] ; 

BFY 18 n $sP 40 3 0,1 0,3 200 500 0,01 9 64 245 
BFY 19 n sP 30 3 0,1 0,3 175 500 ij 0,01 9 (35-— 100) 300 
BFY 22 I n SEP 5 3 0,05 1] 0,063 ; 125 1600 ! 0,015 0,5 60 20 
BFY 23 n SEP 5 3 0,05 Í 0,063 125 1600 f 0,015 0,5 110 20 
BFY 24 n SEP 5 3 0,05 1 0,063 125 1600 ( 0,015 0,5 100 20 
BFY 25 n SEP 60 6 0,2 0,6 200 290 0,01 9 35 200 
BFY 26 n SEP 60 6 0,2 0,36 200 480 j 0,01 9 (60) 200 
BFY 27 n SP 70 5 0,36 200 490 fi 0,01 60 (40) 250 
BFY 29 n SEP 45 5 0,05 10063] 125 ] 1600 100015] 05 60 [20 
BFY 30 n SEP 45 5 0,05 ] 0,063 125 1600 1 0,0015] 0,5 110 20 

BFY 33 n SsP ; 50 7 0,5 2,5 200 220 Részletes adatok a 368. oldalon 

BFY 34 n SP 75 7 0,5 2,5 200 220 Részletes adatok a 371. oldalon 
BFY 37 n sP I 25 5 0,1 0,2 200 500 0,1 10 (35) 270 
BFY 39 n SP 45 5 0,1 0,2 200 500 0,05 10 (35) 150 
BFY 40 n SP 60 7 08 ]) 08 ] 200 [ 220 ( 04 [ 10 90 60 
BFY 41 n sP 120 5 0,6 0,8 200 220 0,1 10 (35) 50 
BFY 43 n SP 140 5 0,1 0,8 175 ! 190 0,1 10 (25) 60 
BFY 44 n SPE 80 4 1 5 200 35 ! 0,5 10 (24) 200 
BFY 45 n SsP 90 5 0,03 2,5 175 220 (40-— 60) 130 

BFY 46 n SP 75 7 0,5 2,5 200 220 Részletes adatok a 374. oldalon 
BFY 50 n SPE 80 (60) 1 0,8 200 35 0,05 60 (-c 30) 60 
BFY 51 n SPE 60 (30) 1 0,8 200 35 0,05 40 (- 40) 50 
BFY 52 n SPE 40 (20) 1 0,8 200 35 § 005 40 (60) 50 
BFY 53 n SPE 40 ] 60) 1 08 ] 200 , (30) 50 
BFY 55 n SPE I! 80 7 1 0,8 200 35 0,05 3 (40) 50 

Eza ; 
BFY 56 ns 45 0,5 (30-70) 90 
BFY 57 ns 125 0,1 0,1 (30-60) 40 
BFY 63 nS 1 30 [ (15) I 005 b 0,05 (20-70)! 750 
BFY 64 pS J 40 0,5 3 (60-— 130)! 250 
BFY 65 b 


gr 


Egyedek ; Határértékek Jellemző adatok 
e. — — 


mee e ri 


IcBo UcB 


i UxBO 
UCBO ! (UcEo) 


BFY 72 (40-— 100) 350 


f 

R h T 
1 Piot  ] 0; max ja) (cxs) ) (Ucx) Éget (fp) 
Típus Fajta] Voso ( fUgnni (Rtnjo) ) [Inol ! LUgBl ! (212) [fé 

vo vo TA we "ec T sejw ] va v E MHz 

BFY 67 4: 75 Fi 1 ! 08 ] 200 Í 220 001 ] 60 60 125 
BFY 68 ns 60 Í 60) Í 1 I 08 ] 200 ] 220 1 001] 60 [(76--148)Í 135 
BFY 69 n SPE 25 [ (15) 25 (50) 50 
BFY 70 ús (40) ] 1 5 ] 200 ] 65) I 05 Í 28 (20) 210 


0,01 (40-75) [360 


ke) 
99 
— 
Éj 
Ut 
— 


BFY 74 


BFY 75 n S 45 1001 (65-—114)] 360 
BFY 76 ns 60 Í 005 (150190) 100 
BFY 79 ns 30 0,025 (30-70)! 400 
BFY 80 mgPE 100) (60 [0 026 [ az5 ] 500 fos [75 [30 50 
BFY 81 n S (d) (45) 1 001] 05 j 175 150 60 
BFY 82 nS (d) (45) 1 001] 05 [ 175 j 50 250 
BFY 83 n S (d) (60) ] 01 ] 06 ] 175 50 50 
BFY 84 nS (d) (2) [ 01 1 038 Í 175 20 600 
BFY 85 n SPE 45 ] (45) ] 01 ] 016 1 125 Í 500 ! 002] 45 Í(100-—360)] 50 
BFY 86 n SPE 01 1 046 ] 125 [500 ] 001 ( 45 [(100-—360)] 50 
BFY 87 n SPE 005 ] 125 ] 1600] 01 ] 25 50 50 
BFY 88 n SPE 0025 10175] 175 1 750 10045] 20 40 850 
BFY 90 n SPE 0.025] 0.2 ] 200 [ 880 ] 0.01 [15 ((20-—150)[ 1000 
BLT 918 n SPE (20) 

BLT 2222] nSPE ! I 002 (75300) 

BLW 11 ns 04 Í 35 (35) Í [1007] [31 [(70--210) 
BLW12  ÍnsS 04] 5 ! [10071 [4] 1 (10--200) 

BLW 13 ns 2 ] 10 [10071 [4] ](10--200) 
BLW14  ÍnS 2 ] 10 1 [1001] 357] 65) 

BLW16  Íns 05 ] 55 (50) 1 (01) 1 (13) [ 80) 

BLW147  ÍnsS 05 ] 55 (50) 1 (001)Í (13) Í 28) 

BLW18  ÍnS 2 ] 20 a59 1 a) 113] 40) 

BLW 19 ns 175 
BLW20  ÍnS 5 (04) [500011 [4 (5) 
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Egyedek A ] Határértékek Jellemző adatok 
fee ZT a Zoszé a bh ZTE A S éti za zat — szet z eoó 


UEBO UcB fr 
Írd (UcEo) lc Prot h 94 max (ReLlé (UcE) ik. ag) (rő) 
Típus Fajta CBS" ( [UcER] thic/ ( [Bol ( [Une] 9ER [fed 
vh A wo] sc] eejw v E SÍYE 


BLW22 I]ns 40 Í (30) ] 04 ] 55 J (1000)] (35) [ (50-200) 

BLW 23 nS 55 (40) 2 18 [500] ) [3.5] (5) 

BLW24 ÍnS 60 ] 40) pa le 1: (2000)! (28) [ (580) 

BLW25 Ins 36 Í (8) [ 25] 29 (5) 

BLW 32 nS$ 55 ] (40) 1000 
BLW 35 n S 47) 1 125] 15 J 800 
BLW 36 nS$ (17) ] 25 [ 25 700 
BLW 42 nS 65) ! 07 Í 88 1000 
BLW 43 ns 05) [1 [15 1000 
BLW 44 nS 25) I 2 [ 43 j 1000 
BLW 60 n SPE 36 ] (18) 8 ] 103 [ 200 (20-50) [550 
BLW 65 n SPE 40 ! (40) 2 6 ] 175 ] 4175 Jo5-z2 40 ](30-2150)Í 80 

BLW 66 n SPE 60 ] (60) 2 6 ] 175 ] 4175 Jo5-2] 60 Í(30-2150)Í 80 

BLW 67 n SPE 80 ] (80) 2 6 ] 175 [ 175 j05-2 80 Í(30--150)] 80 

BLW 68 n SPE 100 Í (100) Í 2 6 [ 175 ] 175 J05--2 100 Í(30-2150)I 80 

BLVW 69 n SPE 120] (120 Í 2 6 ] 175 ] 175 (05-22) 120 [(30-2150)] . 80 

BLVW 70 n SPE 140 ] (140) [2 6 ] 175 ] 175 [05-22] 140 [(30—150)I 80 

BLW 71 n SPE 160 ] (160 ] 2 6 ] 175 ] 175 05-22] 160 [(30-—i ] 80 

BLW 72 n SPE 180 ! (180) [ 2 6 ] 475 ] 4175 [05-22] 180 [(30--150)I 80 

BLW 73 n SPE 200 ] (200 Í 2 6 ] 175 ! 4175 05-22] 200 Í(30--150)I 80 

BLW 92 nS (0) Í 07 Í 88 1000 
BLW 93 nS (30) 1 15 ; 1000 
BLW 94 nS (30) 2 ] 43 1000 
BLX 13 n SPE 65 Í 66) 3 ] 70 ] 200 (10-—120)] 500 
BLX 14 n SPE g5 ] (36) [ 4 ] 88 Í 200 (15.100) 250 
BLX 15 n SPE 410 Í (55) ] 65 ] 195 Í 200 ( (0,75) (10-70)! 275 
BLX 65 n SPE 36 [ (8) Í oz [ 145 ] 150 [ (25) ! (210) ! 1400 
BLX 66 n SPE 36 ] (18) [oz I 2 Í 150] (12) ! (510) Í 1400 
BLX 67 n SPE 36 Í (18) I oz [ 22 Í 150 [ (12) (510) [1400 
BLX 68 n SPE 36 ] ag [ 4 Í 10 Í4501[ 0) 1300 


6? 


70 


Egyedek 


Határértékek 
e — s szem ee al ÉSE EB Et eze Esz SEB 
IcBo UcB 
(Icxs) ! (Ucx) 
Uxzol ! [es] 


(20) 10.001] 40 
(1,5) 10,0001]1 40 


Jellemző adatok 


(10-2 220) 
(10) 
(10) 


Egyedek 


Típus 


BLY 87 
BLY 88 
BLY 89 
BLY 90 
BLY 91 


BLY 92 
BLY 93 
BLY 93 A 
BLY 94 
BLY 95 


BLY 96 
BLY 97 
BLY 98 
BLY 99 
BR 101 


BRY 39 
BRY 56 
BSS 10 
BSS 11 
BSS 12 


BSS 13 
BSS 14 
BSS 15 
BSS 16 
BSS 17 


BSS 18 
BSS 19 
BSS 20 
BSS 23 
BSS 26 


n SPE 
n SPE 
n SPE 
n SPE 
n SPE 


n SPE 
n SPE 
n SPE 
n SPE 
n SPE 


n SPE 
n SPE 
ns 
nS 
nS 


ns 
ns 
n SPE (k) 
nSPE(k) 


Határértékek 


jellemző adatok 


IcBo UcB 
(cxs) ] (Ucx) 
Üxgzol ! [Uzzi] 


VA V 


5000) (14) 
(10000)Í. (14) 
(10000)! (14) 


(10120) 
(10--120) 
(10--100) 


(10--100) 


(40--150) 
(40--120) 
(30--120) 


(15-30) 

(25-65) 
(30130) 
(40-- 250) 


(30--130) 


(40-— 250) 
(530) 
(530) 


(20-75) ] 


(25-45) 
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Egyetek ) Határértékek Jellemző adatok 


3 BO ; IcBo UcB w fr 
mos) rar JER] [domo [fe] fon frasz Ama] fiz [ed] vám] 
v v A w Mei 0€/WY VA v — MHz 
BSS 27 n SPE 70 (45) 1 08 ] 200 7 (25) 400 
BSS 28 nSPE JJ 50 (30) 1 08 ] 200 (30) 400 
BSS 29 n SPE j 50 (30) 1 08 Í 200 (20) 400 
BSS 30 n SPE 100 ! (60) 08 ! 200 ] 220 ÍJ 001 1 75 ](20--120)Í 80 
BSS 31 n SP 100 ] (60) Í 05 j 08 ] 200 ! 220 001 ] 75 1(95-—300)] 100 
BSS 32 n SP 120 ! (80) ! 05 [ 08 ] 200 Í 220 ] 001 ]] 90 [(20—120)j 70 
BSS 38 n S (k) 120 Í (80) ] 0,25 Í 03 ] 150 (520) (60) 
BSS 40 n S (k) 60 (40) 1 0,36 ) 125 (25-— 500) 1 200 
BSS 41 I n5S(k) 60 (40) 1 ] 036] 125 (25--500)]1 200 
BSS 42 n SPE 120 6 1,5 1 200 ! 175 Í) 01 Í 100 Í 40—70)] 100 1 
BSS 43 n SPE 150 6 1,5 1 200 ] 14175 ) 01 ! 120 [ (35-—60)Í 100 
BSS 44 p SPE 65 6 5 1 osz] 200 [ 200 [j 05 ] 60 [ (30-70) 70 
BSS 46 p SPE 85 6 5 ] osz] 200 Í 200 ÍJ 05 ! 60 ] (25-80) 
BSS 48 n SPE 300 7 1 1 200 Í (175) ) 01 ] 200 [(30--160) 15 
BSS 49 n SPE 400 7 1 1 200 Í (175) 01 ] 300 [(30—160) 15 
BSS 50 nSPEG ] 60 Í 45 ] 1 5 1 200 (1500) 
BSS 51 nSPEG Í 80 (60) 1 5 200 (1500) 
BSS 52 nSPEG [ 100 ! (80) 1 5 200 (1500) 
BSS 68 nSEP(k)f 110 ] (100) Í 01 Í 03 [ 150 (30) 50 
BSV 15 p SPE (40) 1 32 ] 175 [ 200 ( (0,1)] (40) [(40-—250)j 50 
BSV 16 p SPE (60) 1 32 ] 175 [ 200 1 (01)! (60) ((15-—250) 50 
BSV 17 p SPE (80) 1 5 200 ! 200 JI (0,1) ! (80) Í (40-—160) 50 
BSV 23 n SPE 25 3 0,3 (520) 200 
BSV 24 n SPE 20 5 0,3 (50-— 200) ] 200 
BSV 25 n SPE 30 5 0,3 (540) 400 
BSV 26 n SPE 40 5 0,3 ! (40-—120)] 500 
BSV 27 n SPE 40 5 0,3 j (40-- 120) [500 
BSV 28 nS 100 5 01 ] 03 ! (30) 
BSV 29 nS 120 5 01 Í 03 (30) 
BSV 33 p5 12 (12) 0,3 J w 0,2 (40-—150) 1 400 
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Típus 


BSV 51 
BSV 52 
BSV 59 
BSV 60 
BSV 61 


BSV 62 
BSV 63 
BSV 64 
BSV 68 
BSV 69 


i BSV 71 
i BSV 77 
BSV 82 
BSV 84 
BSV 86 


BSV 87 
BSV 88 
BSV 89 
BSV 90 
BSV 91 


BSV 92 " 


BSV 95 
BSV 96 
BSV 97 
BSV 98 


BSVV 10 
BSVV 11 
BSVV 12 
BSVW 19 
BSVY 20 


Egyedek 


Határértékek 


Jellemző adatok 


; UEBO IcBo UcsB fr 
frira [Et ceg ej refdme[ dt [da] o [ő 
bv v AJ w cc [ sew o] La v s MHz 
t 
n SPE ; 100 ] (Bo) ] 02 Í 025 1 1450 [ 500 ) 04 Í 75 (30) 50 
nS ; (12) ] 02 10125] 125 Í (09) Tf 01 ! 10 (25) 500 
n S j (30) Í 05 (20-50) 
n SPE 45 1 (40) 3 62 ] 200] 25 ÍJ 04 [ 40 Í(25—150)] 50 
nS 9 0,05 ( 0,08 ] 125 [ 125 ] 0.1 ] 20 Í(80-—300)] 640 
ns ; I 9 0.05 ! 0,08 125 Í 125 01 [ 20 ] (17-50)! 519 
n§ ! I 9 0,05 ] 008 1 125 Í 125 ]) 01 ! 20 ](30—-120)] 560 
NSPE  ) 100 I (60) ! 2 1 osz! 200 ! (40) 100 
PSPE [110 (100) [ 01 ] 0.25 [ 150 (30) 50 
nSPE(k) 45 6 1 08 ] 200 ] 05 ] 40 J (20275) 
nS i 6 0,05 [ 008 ! 125 ] 125 10 Í 15 j(20-Z120)] 675 
n S (k) ] (40) 1 j (30-50) 
PSP. ] 80 [ (80) 2 1 ] 200] 4175 ! 01 ] 50 ] (10.240) 
ns 120 ] (70) 2 1] 200] 475 ! 003] 80 ] (15.50) 
ns 75 ] 80) Í 1 ] 022 (2300) ! 100 
ns — T 75 [ Go] 1 [02 . (120) ! 100 
ns 60 ] (25) 1 ! 0.22 (535) 100 
nS(k) ] (10) 0,1 (25-45) 
n S (k) (13.5) [ 041 j (25-55) 
n 5 (k) (15) ! 0.1 J J (25-45) 
fi SEGIT esz sg tsmmeezüjüjöt 
nS(k) T (15) [ 041 (25-60) 
n S (k) (50) ] 08 J (20-50) 
nS bh. 30 (30) 0,8 ] 0.22 j (250) 75 
ns  — ] 30 ] (30) ] 08 ] 022 ] (2120) 75 
ns 30 ] (30) I 08 ! 022 (z-30) 75 
n SPE ! 99 ! (65) I 08 Í 06 ] 175 [ 220 Í 01 Í 40 ] (25—60)] 200 
nSPE t] 25 ] (5) Í 02 [ 005] 125 / 1600 Í 005 ] 20 (50) 400 
nSPE $] 40 Í (20) ] 0.2 ] 0.05 Í 125 [ 1600 ÍJ 0.05 [ 20 (20) 200 
pS 35 ] (30) ! 041 ] 0125] 175 ] 600 ( 005 [ 25 1(30--120)Í 300 
PSPE  ] 35 [/ 60) [01 [028] 150 [450 [002] 25 ((50-—300)Í 150 
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Egyedek 


Típus 


BSVV 21 
BSVW 21 A 
BSW 22 
BSVW 22 A 
BSVY 39 

I BSW 40 
BSVW 41 
BSVV 42 
BSVY 42 A 
BSVY 43 


BSW 43 A 
BSW 4 
BSV 44 A 
BSVW 45 
BSVV 66 


BSW 67 
BSVV 68 
BSVV 69 
BSVV 72 
BSVV 73 


BSVW 74 
BSW 75 
BSVV 82 
4 BSW 83 


BSVV 84 


Í BSW 85 
4 BSVV 88 
I BSW 89 
BSVY 92 

BSX 12 


UxPo IcBo UcB fT 

raja [demo] fee) [70] fen dos [áá [fon [dea] vám] ff 

V Vv A Vw 4 Si kofA AA A V — MHz 

p SPE I 25 (25) 1 02 1 03 ] 175 Í 500 ] 05 ] 25 ](75225)I 300 
PSPE  ] 50 ] (50) I 02] 03 ] 175 [ 500 ]) 45 Í 50 Í(75225)] 300 
p SPE 25 ] (25) ! 02] 03 [ 175 [ 500 ]) 05 ] 25 [(75-—225)] 300 
p SPE 50 ] (50) I 02 ] 03 ] 175 [ 500 15 ] 50 Í(75—225)] 300 
n SPE 100 7 1 ] 079) 200 ] 220 (003) 60 [(20-—-100)[ 50 
p SPE 100 7 1 ] 079 200 ! 220 1 003] 60 (20-400)Í 50 
nS 65) ho5 ! 4 ] 200 [ 125 Í 05 [ 30 [ (20—30)] 250 
nsPE ] (25) I 02 Í 03 ] 125 Í 330 ] 05 ] 25 ](75.—225)] 300 
nSPE  ] 50 ( (50) [ 02 ] 03 ] 125 ] 330 [ 05 ] 50 ([(25—225)] 300 
nSPE 1 25 ] (25) Í 02 ] 03 ] 125 [ 0330 05 ] 25 Í(180-—540)Í 300 
n SPE 50 ] (50) ! 02 I 03 ] 125 Í 330 05 Í 50 [(18—540)! 300 
PSPE ] 25 ] (25) Í 02 ! 03 ] 125 [ 330 Í 05 ] 25 ](75-—225)] 300 
PSPE ] 50 [ (50) ! 02 ] 03 ] 125 [ 330 [ 05 Í 50 Í(75-—225)Í 300 
n SPE 25 ] (25) Í 02 ! 03 [ 125 [/ 330 Í 05 Í 25 Í(180-—450)] 300 
n SPE 100 ] (100) ] 1 ! 08 [ 200 ] 220 Í 100 ] 100 ( (40) 80 
n SPE 120 [ (120) ] 1 ] 08 ] 200 ] 220 Í 100 [ 100 ] (40) 80 
n SPE 450 ] (150) ! 1 ! 08 ] 200 Í 220 100 Í 100 ] (40) 80 
nS 150 ] (150) ! 0.05 10425] 125 ] 600 01 1 100 ( (5.30) 130 
PSPE  Í 40 Í (25) [ 05 ) 04 [ 200 [ 440 ) 041 [ 30 [(40--120)] 150 
p SPE 40 ! (25) Í 05 ] 04 [ 200 [/ 400 ) 01 [ 30 Í(70—-300)Í 150 

ssal SEMM SÁGNSB] 

Pp SPE 75 ! 40) ! 05 ] 04 200 ] 440 001 [50 (20) 150 
p SPE 75 ] wo) [ 05 ] 04 ] 200 ] 440 Í 001] 50 (35) 150 
ns 40 ! (25) ] 05 ] 05 ] 175 [ 300 ] 01 ] 30 Í(100--300j 200 
nS 40 ] (25) Í 05 ]! 05 [ 175 [ 300 Í 01 ] 30 Í(100--300)Í 200 
nS 75 ] (40) Í 05 ] 05 ] 175 ] 300 [001] 50 [(40--120)] 200 
nS 75 (40) ! 05 05 ! a75 ! 300 ] 0011 50 (100300)! 200 
nSPE(k)! 35 (30) ] 0.2 ! 0.23] 150 I (100-—750)] 200 
nSPE(k)! 35 (30) [ 02 ] 0.23 ] 150 (100-2750)] 200 
nSPE(k)! 18 (18) ! 02 ] 03 ] 125 ] 330 1205] 18 ](30—290)] 300 
nSPE(k)I 25 a) ! 1 3 ] 200 (30-—120)] 450 
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Határértékek 


Jellemző adatok 


Egyedek ! Határértékek Jellemző adatok 


UEBO IcBo Í Ucs fr 
UcBo [ (ú I Piot l Ormax [ /3thia ] doxs) [ (U hate 
von] ra hét] fg [e] fe fd do [dá a éb] A 
sv] ov [a ljlwjrccAccw [ra  v.[ — 0 ] mm 
3 7 
BSX 19 nS ! 40 (15) 0,5 ] 036] 200 480 0,4 20 (5-10) 400 
BSX 20 nS§ 40 (15) 0,5 ] 0.36 [ 200 480 0,4 20 (20) 500 
BSX 21 nS 120 (80) ] 025] 03 175 500 0,2 90 (520) 160 
BSX 22 nSPE 0) 40 (32) 1,5 08 ] 175 190 1 10 100 
BSX 23 n SPE 90 (65) 1,5 08 [ 175 190 1 30 (35) 100 
BSX 25 nSP TI 40 (25) 0,3 ] 1.75 ] 200 480 0,05 I 30 (30) 50 
BSX 26 nS(k) ] (15) ] 03 j (25-55) 
BSX 27 nS (6) 0,03 (25-80) 
BSX 28 ps (12) 0,1 j (12-- 50) 
BSX 29 psS l (12) 0,1 (20-z 40) 
BSX 30 ns (30) Í 03 ! (30-63) 
BSX 32 nS (40) 0,5 (20-60) 
BSX 33 n S (k) (55) 0,5 (40-80) 
BSX 36 ps (40) 0,5 (30-85) 
BSX 38 nSPE g 35 (30) 0,2 Í 0.345; 200 200 0,03 60 ] (40-—400) 50 
TEZSZZEZESE E semm [—- e [————— e f—————— —— sem [femme [ senem [ SS eza f— e 
BSX 39 nS (20) 0,3 (15-40) 
BSX 44 nS (60) 0,2 200 580 0,05 5 (25-- 80) 740 
BSX 45 nSPE I] jő 


(40-— 250) [50 
BSX 46 nSPE — 1 (100)! (60) 1 200 (40-—250)Í 50 
BSX 47 n SPE (80) 7 1 200 ] 200 [003]! [80] (40--160)I 50 

EÉNEÉLÉSEESSESÉBBR KEMÉKÖNNESSÉNE. . BEEGEEKÉBEK ESEN jésététtásztetei pőákágybl zttk ERMKÉSÉSE 
BSX 48 nS I 50 (25) [ 06] 1 [ 200. 450 ! os2 ] 50 (17) 400 
BSX 49 ns 1 60 [60] ] 05 [o 1 ] 200] 175 Í 05 [ 60 (8) 400 
BSX 51 nSPE  Í 25 (25) ] 02 Í 03 ] 175 Í 500 Í 05 ][ 25 Í(80-—540jÍ 300 
BSX 52 nSPE 25 (25) ] 02 Í 03 Í 175 Í 500 ( 05 Í 25 Í(180-—540)/ 300 
BSX 53 nSPE  ] 35 (30) ] 041 [ 0413 ] 175 ( 1000 ( 005 ] 25 ](50--65)] 200 
BSX 54 nSPE  ] 50 (45) Í 01 1 043 1 175 Í 1000 Í 005 [ 25 ] (5065)] 200 
BSX 59 nSPE  Í 70 (45) 1 08 ] 200 ] 220 Í 05 ] 40 (25) 450 
BSX 60 nSPE  ] 70 (30) 1 08 ] 200 [ 209 ] 05 Í 40 Í (30-90)] 450 
BSX 61 nSPE  ] 70 (45) 1 08 ] 200 ] 220 ] 05 ][ 40 (25) 450 
BSX 62 n SPE 60 5 3 77 Í 200 Í (35) 1 (0.01)! (40) 1 (40250) 70 
4 
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Egyedek 


Határértékek 


0,3 
0,3 


9 max 


175 
175 
175 


Rihja 
(Rinjc) 


(35) 
600 
600 


] 


Jellemző adatok 


Core) ] (UG5) ] zt fp) 
CES CE 
[I £sol [Uzs1 (215) ű 


! (0,01)] (60) 1(40--160)I 70 


3 0,05 Í 20 (30.300) 175 
I 0,05 Í 20 ](60--180) 175 
0,1 30 ] (25.250) 250 
j 001 [50 (20120) 250 


1001] 50 1(0--300)[ 250 

01 ] 30 (20250)! 250 
001 [ 25  [(100--750)/ 200 
! 


0905 ] 20 1 (1570)! 200 
(100--750)Í 200 
(30-— 65) 
(30-- 45) 
(20-70) 650 
2 ] 20 (45) 180 
2 [ 20 (60) 180 


Részletes adatok a 372. oldalon 
Részletes adatok a 378. oldalon 
Részletes adatok a 381. oldalon 


01 ] 20 (60) 350 
0,05 ! 30 ](40-2120)I 100 


1 UxBo 
Fajta (Word) tusa "ő 
r Vv V A 
n SPE (80) 5 3 
nS I 30 (15) ] 01 
nS 30 (20) ! 041 
n SPE 40 (25) 1 
n SPE 60 (30) ! 08 
n SPE 60 (30) Í 08 
n SPE 40 (25) Í 08 
n SPE 50 (45) Í 01 
nS 35 (15) ! 0.23 
n SPE 35 (30) ij 02 
li 
n S (k) (15) ] 05 
nS(k) ] (15) Í 01 
nS (15) Í 01 
nS (60) 0,075 
nS (45) 0,075 
nS I 20 (12) 0,2 
ns 20 ] (12) Í 02 
nS 60 (40) ] 06 
ns (15) 0,2 
nS 60 (25) Í 0,5 
n SPE 60 (25) Í 05 
n SPE 75 (30) Í 0.75 
n SPE 75 (30) Í 0.75 
n SPE 120 (80) ] 05 
nSPE 120 (80) [ 0.5 
n5 (k) 50 (25) Í 0.6 
n5 (k) 25 (15) ] 02 
n5 (k) 40 (15) ] 02 
nS 120 120 ] 0,03 
n SPE 40 (18) 1 


0,003] 30 [(100-2300)Í 130 
000051 60 1(35--120)Í 100 
0,00051 60 ](20-—300)] 145 

0.01 ! 90 (402120)! 100 

001 1 90 Í(100-2300)I 100 


Részletes adatok a 384. oldalon 
Részletes adatok. a 387. oldalon 
Részletes adatok a 390. oldalon 


0,01 90 (530) 60 
0,002]1 30 j(15--120) 100 


Egyedek ij) Határértékek ! Jellemző adatok 


1 UJ. fr 
UCBO. ( (van I P Bi. Rinja Io) (Une hole 
mára JÚ] éro [70] fi [dr Gád) úlosa, fem ám] 
v vo] a ] wo] ce I cejw [/ va v — ] MHz 
n SPE 40 (18) 1 09 ] 200 Í 194 0.002 ! 30 1(50-—300)] 120 
n SPE 80 (35) 1 09 ] 200 ! 194 ] 0,0006] 60 1(15-—120)] 100 
n SPE 80 (35) 1 09 ] 200 Í 194 ( 00006] 60 1(40--300)] 120 
n SPE 120 ] (64) 1 09 ] 200 ! 194 ) 00006] 90 Í(15—120)! 110 
nSPE (120 [ (64) 1 09 ] 200 ] 194 0,0006] 90 1(20--300)! 130 
[em fesse res it fi EG] EKKSZEZENNET 
nSPE 7 100 ! (60) ] 05 ] 08 ] 200 [ 220 0,0005 ] 75 1(20--120)] 100 
n SPE 100 Í (60) Í 05 ] 08 ] 200 ] 220 ] 0,0005 ! 75 [(35-—3000j! 145 
nSPE  ( 60 (25) [ 05 ] 08 ]) 200 [ 220 [ 00005) 30 (125425) 170 
nSP Tf] 60 (40) ] 03 ] 08 Í 200 ] 220 j 002 Í 50 (60) 50 
nS 41 60 (40) ]! 03 ] 0.36 Í 200 ] 480 002 [1 507 (60) 1] 50 
$ dás ! NNNNNNNNNNNNN NN A ZSEZAZZÉZYÉ A KEZES üz ídi 
n§ (15) ! ] (50-— 200) TAKZEN 209 
ns 400 [ (50) 7 ] 03 ] 130 ; (25) , 80 
n SM 400 10 7 85 ] 200 (2) 1.500 (2501 (10-50) [10 
ns Al 750] [7503] 25 ! 65 ] 115 Í (2.5) f (1000) 11500 75 
nS 1500 ] [750] 125 ] 115 Í (16) I 7 
5 íI s 
nS i (300) Í 10 ! 65 ] (5210) 
nS A (1500) ] 5 10 (1000) 11500 
n SM 330 10 7 g5 ] 200 Í (2) ) 500 1250] (15-—45) 10 
nSP(k) [330 6 10 Í 60 [ 175 168 (15 mA) (330) (8-— 30) 25 
nSP(k) I 300! 6 6 50 ] 150 [e 1 (15 mA) Í(400)] (5-8) 20 
gl ) Ü j Ézs 
ns 550 ] [550] [. 10 85 200 (2) ; (10 mA) I(400) (7) 
nSD(k) h 250 [ (150 ] 6 50 ] 150 [ (2) J(15mA)Í(250)] (5-8) jo 20 
n SM 800 ! [6007 [15 ] 50 ] 1450 [ (15) (20-— 100) ! 
nsM — [ 400 [ [300] [ 15 50 [150] (5 I (20- 100) 
nsM — Í 250 [ [2007 ] 45 ] 50 [ 150] (5 ) RNS (20-- 100) / 
nSM — 1 (400)! (250) 5 59 ] 1450 Í (1.5) (2000) 1(400)] (20-- 165) 10 
n SM (320)! (200) [10 ] 50 ] 150 j (1.5) j (2000) Í(320)Í (7) 6 
n SM C5o)] 450] 5 50 ] 150] (15) j (2000) 1(250)] (20-- 250) 10 
n SM (a8o)l 120 5 50 1 450] (15) 98 (180)] (20-— 250) 10 
[9 SP (k) 1 130 ] (60) 5 7 ]) 150 ; J (70) 100 


Egyedek j Határértékek ! jellemző adatok 
j fi ] j ett ! i 
; U ] UzBO ; Rinja 3 1CBO 1JoB 2 higig fr 
Típus Fajta , (Ucrs) Ucs9) C9é cin a élése ] (Rtnjc) ! ást) tucn] ! (hai) A 
bv v A w ce [/ 9€/w IVA J v 1 sz MHz 
BU 126 nS A (4) 750 Í (300) 6 30 ] 125 (2,5) (500) 50), (15-60) 8 
BU 127 n5 (k) I 200 (120) Í 10 ! 62 150 ! (25) 70 
BU 128 nS I 300 (200) ! 10 62 ] 150 j 25 80 
BU 131 nS 750 ] (300) Í 15 40 ! 125 ] (1,6) 1 (1000) Í(750) (5) 10 
BU 132 nS I 800 ( (600) 1 15 ) 135 (2.5) JT (250) 1(800)I (25-80) 8 
jr 5 
BU 133 ns ; 750 ) (250) 6 30 (15-80) 8 
BU 204 n SM (k) ! (1300) (600) Í 25 ] 10 ]j 115 j (1.6) I (2 
BU 205 nSD — Ú(1500)l (700) ! 25 Í 10 / 115 Í (1.6) (2) 
BU 206 n SD (1700)/ (800) Í 25 ] 10 ] 115 ] (1.6) (1.8) 
BU 207 n SD j (1300)/ (600) 5 ja25] 15] noi] 1 0 (2.25) 7 
I Hi í szél 
BU 208 n SD (1500)! (700) 5 1425] 15] ról 1 0 ] (225) 7 
BU 209 n SD J (1700)1 (80) 4 ] 125] 115 ( (16) I j (2.25) 
BU 221 n SMD(k)! 800 15 100 j (40) 
BU 310 nSD A f 160 ] (100) 6 j 25 [175 3) ] I (20) 25 
BU 311 nS AJ 200 Í (1259 [ 6 25 ] 175 (3) (15) 25 
BU 312 nS AJ 280 Í (150) 6 25 ] 175 (3) (10) 25 
BUY 18 SnP(k) f 3090 [ (150) ] 10 62 ] 175 I (830) 50 
BUY 20 ns 120 7 85r ] 175 ] (20- 300) 15 
BUY 21 nS h 180 ] 7 85 ) 175 J j (20-— 300) 15 
BUY 22 ns 200 7 85r ] 175 I (20. 300) 15 
BUY 23 nS 250 10 ] 85 Í 175 ; (20-— 300) 15 
BUY23A ÍnS 250 10 ] 85 Í 175 ; (20-- 200) 15 
BUY23B ]nsS 400 10 Í 85 Í 175 (20-- 200) 15 
BUY 24 nSP(k) ) 120 (60) 5 15 ] 200 (40) 100 
BUY 26 nSA(k) ) 200 ) (150) [ 10 ] 100 Í 06. I 15mAl 20 24 0,01 
j 3 HG EEGIZAN ÉGES 
BUY 27 nSA(k) Í 360 ! (250) Í 10 ] 100 ] 100 ! (0,6) [15mAJj [20]] 24 0.01 
BUY 28 nSA(k) Í 420 ] (300) ( 10 ] 100 Í 100 ] (0,6) [15 mAJÍ [201] (24) 0,01 
BUY 35 nSA(k) [ (350) ] 250 6 50 150 2 [1000] ] [6] (5) 20 
BUY 38 n SH(k)! 90 (55) 4 25 ] 200 (7) (500) (30) (20250) 08 
BUY 43 nSD TI (50) ! (40) 4 31 200 65) Th (1 mA)! (50) (60-- 160) 1 
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! 


teve een ez een ee neee een Etna 


Egyedek Határértékek ! Jellemző adatok 


J ; 1 IcBo UcB " fr 
Höri eat Om [ Aánjo)  toza fe) ám] [A 
w id és oC j VA Vv - MHz 
BUY 46 31 ] 200 Í (6) ) (1000). (90) 25100) 08 
BUY 47 7 ! 200 130 90 
BUY 48 7 ] 2007 130 90 
BUY 55 60 ] 175 (1.66) 1 1000 ) 150 Í(25-—160)Í 20 
BUY 56 60 ] 175 ] (1.66) 11000 ] 250 Í(25—160)] 20 
3 IREK ALGZZÁÁNÉSÁRÉSÉ SS JER RESESÉRSERB] 
BUY 57 117 ! 200 (1.5) 11000 ( 130 (20) 20 
BUY 58 117 ] 200 [ (1.5) [1000 [ 200 (20) [20 
BUY 68 7 j 2001 70 100 
BUY 72 60 ] 175 ! (1,66) 1 1000 ] 280 ] (25—160)0 20 
BUY 73 117 ] 200 ] (15) 11000 ] 230 (20) 20 
BUY 74 120 Í 175 j (1.25) [10001 6 (10) 15 
BUY 75 120 Í 175 (1.25) ) [10001] 6 (10) 15 
BUY 76 120 ] 175 ] (1.25) [ [10007 6 (8) 15 
BUY 77 60 ] 175 ] (1.66) § [100017 400 (5) 15 
BUY 78 60 ] 175 (1.66) 1 [1000]] 600 (5) 15 
BUY 79 60 ] 175 ] (1,66) [1000]/. 750 (5) 15 
BUY 84 100 Í 200 j 40 
BUY 85 100 ] 200 ! 40 
EFT 212 30 [ 85 ] (2) Jot-1] 30 [(20—150) 02 
EFT 213 30 [ 85 (2) jO1z1] 40 ](20--150)Í 0.2 
EFT 214 30 ] 85 (2) 011 60 ](20--150)] 02 
EFT 250 30 ] 85 (2) Jo4zi] BO 1(202150)] 02 
EFT 306 015 ) 85 ] 400 [12-15] 15 ] 15.270 2,5 
EFT 307 015 [ 85 ] 400 215] 15 225120 57 
EFT 308 015 ] 85 ] 400 (2-15] 15 (40160 103 
; gú 
EFT 311 013 ] 85 15-15] 18 ] 17245 2 
EFT 312 0413 ] 85 j J 35-65 2 
EFT 313 013 ] 85 55.200 2 
EFT 317 013] 85 [400 120] 15 ] 35.220 40 
EFT 319 0,13 ] 85 ] 400 ] 20 [ 15 [702500] 35 
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Egyedek ! Határértékek ; jellemző adatok 
Íf j 7 
j U I IcBo Í Ucn ! ] f: 
Í UcBo" JegRÁr 14. Rinja $ omo) , (Ú hole] 3 
Típus Fajta omo) ) fcza) ) 79 fee [frmaz [ (Rágo [ ffemon llgel rem] [A 
bv v A w ] ce [ cew j na] ker MHz 
e—— mmm Amram ENTEET EN NENEMDN ÁMEN J NMEA LAMENE EST ÁMMAKA MME NEMEM aEEENENSAMAMÁNYETAAAMNÁEENEETEAT 
] ] ! 
EFT 320 p GA J 20 0,5 ] 001 [013] 85 400 ; 20 ] 15 352220] 35 
EFT 321 Pp GA 24 12 1] 025 [043] 85 ; 515] 24 ! 17245 1.3 
EFT 322 PGA I 24 12 ] 025 [ 0413] 85 515] 24 3 35-65 1,6 
EFT 323 PGA (24 12 ]) 025 [ 0143] 85 Í5.15] 24 55-— 200 2 
EFT 331 — ÍpGA 32 [ 12 lo25]1043] 85 J 515] 32 ) 17-45] 13 
ndi ts CA MÉLYEN sa] 
j ! 
EFT 332 Pp GA 32 12 ] 025 ] 043] 85 J 515] 32 ] 5-6 1,6 
EFT 333 PGA ÚJ 32 12 1 025 ) 043 ] 85 15-15 32 ] 55.200 : 2 
EFT 341 Pp GA 48 20 [025 ho43 ] 85 ] p5-15] 48 ] 17245 [13 
EFT 342 Pp GA 48 20 ]) 025 [043] 85 15-15] 48 [ 35—65 [/ 1.6 
EFT 343 p GA 48 ] 20 025 [043] 85 sz] 48 ] 55.200 [ 2 
GC 100 PG 3 15 10 100151 003 ! 75 ] 1000 11.5-e15] 6 16-29) 
GC 101 PG 15 10 ] 0,015 003 75 ] 1000 1.515. 6 (18.224) 
GC 112 PG I (80) 20 ] 045 80 ] 380 9--18] 15 ] (10.280) 03 
GC 116 PG Í 20 [20] Í 0415 80 ] 380 ]9-18 (28-— 224) 0,5 
GC 117 PG , 25 [20] Í 0,15 80 ] 380 ez (45. 224) 12 
] . EmsZEEsése 
j ! 
GC 118 PG 25 [20] Í 0415 80 ] 380 19-18 I (45-c 224) 1.2 
GC 121 PG b 25 [201 ! 0,25 80 ] 380 19-18] (28. 224) 
GC 122 PG 35 [33] ] 025 80 ] 380 19-18I . (18140) 
GC 123 PG 70 [66] ! 0,25 80 ! 380 19-18 (18--140) 
GC 301 PG 32 [32] 1 85 ] 330 [6-29 (18.224) ! 0,01 
GC 500 PG I 24 (24) ] 03 ] 055 [ 75 16 6 ése 
GC 501 PG 24 (24) ] 03 75 16 ! 6 (6595) 
GC 502 PG 32 (32) ] 03 ] 055] 75 16 ] 6 (6595) ] 
GC 503 PG 7 (7) 10.005 001 [ 55 ] 1500 ( 25 I 2 (20-c 40) ) 
GC 501 pG 7 (7) 100057 001 ] 55 ]J 1500 [ 25 ] 2 kezte 
l Hü se 
GC 505 PG I 7 (7) 00057 001 ) 55 ] 1500 ) 25 2 I (50.120) 
GC 506 pG 7 (7) 10005] 001] 55 ] 1500Í25j2 1 30-60) ] 
GC 507 PG 32 (632) 10125 104125] 75 ! h 10 6 ](45-—120) 03 
GC 508 PG 32 (32) fosz5s [0125] 75 i 1 10 6 ](65--220) 03 
GC 509 PG 60 (60) Í 0,125 04125 / 75 10 6 (545) 03 
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Egyedek hee] ák TT jak Határértékek j Jellemző adatok 
! u l ; Icso I fr 
Ucso ] (ro) ] I Pio 84 max [/ (Rthia dos9) ] (úg hete! 
Típus Fajta (UcEs) Ke j Hi kö. 3 j (Rthic) I [T sol ém e (hai) j HA) 

Da wo] e sew] wa sszzissasz szea sza E Le Aster a ÉNNE . LE EE s ANNE 
GC 510 PG ZVAESZNT EKET ETT S MÉ OT NET SENEEET 32 ] (16) 02 ] 90 3 10 ] 10 [(60—í75)I 1 
GC 511 PG [25 [ (5) j 02 ] 90 1.145 [10 [(100—500j 1 
GC 512 PG 25 (25) 1 02 ] 90 b 15 10 ] (s.25) 0,55 
GC 515 PG I 32 ] (32) [012510125] 75 [10 6 Í 20.240 0,3 
GC 516 PG 32 ] (32) 1 0,12510,125] 75 10 6 ! 30.260 0,3 

eázezák Vgd-eő festés. ale 4 i ——- - [- ag kg 
"GC 517 PG — ] 32 ] 632 Joszs]o1a25] 75 ] 10 !] 6 5000] 03 
GC5IB [PG ! 32 ] (32) 104125 10125] 75 1 10 6 1 752150! 03 
GC 519 PG Í 32 [ 62 f0125]10425] 75 i I 10 6 [125250] 043 
GC 520 nG — ] 32 ] (16 1 02] 90 ) 35 ka 1(60—-175)I 1 
GC 521 nG — Íf 25 ] (15) 1 02 [90 ] 35 7851009s5 5001 1 
GD 110 PG ) 20 10 1.3 80] h. 20 7 Í (20) 0,2 
GD 160 PG Í 20 10 3 ] 56 85 [ (75) 120250] 6 ] (18290) ! 025 
GD 170 PG 33 10 3 53 ] 85 ] (75) [20250] 6 (18290) ) 025 
GD 175 PG 50 10 3 53 ] 85 (7,5) 20-50] 6 (18-90) 0,25 
GD 180 PG — ] 66 10 3 ] 53 ] 85 (75) 20-50] 6 1 (18-90) ] 0.25 
GD 240 PG [30 10 3 ] 10 85 ] (4) gesáób 6 !(18290)] 035 
GD 241 PG — Í 40 20 3 10 ] 85 Í (4 135100 6 (18-90) [  0,35 
GD 242 PG I 50 20 3 ] 10 ] 85 (4)  135—100/ 6 ] (18290)! 035 
GD 243 PG ] 65 20 3 10 85 (4)  !35.—100] 6 (18-90) 0,3 
GD 244 PG ] 75 20 3 10 ] 85 ! (4) ladát 6 1 (18-90)! 03 

ző j ! j jet ege 

GD 607 PG — J 32 Í (20) 1 4 ] 90 (a kh 35 / 10 VERSBÁT 1 
GD 608 PG 25 (18) 1 4 90 b 35 10 1(100-— 360) 1 
GD 609 PG ] 20 (16) 1 4 90 1 35 10 (40. 360) 1 
GD 617 PG  ] 32] 00 ] 1 4 [90 I 25 10 Í (402301 1 
GD 618 PG  ] 25 [ (8) 1 4 ] 90 ha 25 ; 10 [(100.— 360) 1 
GD 619 PG d] 25] ala] 90 I 25 ] 10] 403609] 0.6 
GF 100 PG 15 10 10015 75) 500 15100] 6) 
GF 105 PG 15 10 10015 75 ] 500 115-10] 6 
GF 126 PG [25 05 1 001 ] 005 / 75 ] 600 j 75 6 ! (40) 
GF 128 PG ] 25 05. 1 001 ] 005 [ 75 ][ 600 ] 75 6 ] (40) 100 


6 Tranzisztor-Atlasz 
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Határértékek 


Egyedek 


li UxrBOo 
rgesáy (Ucro) 
Típus Fajta CEB?" [ [UcxR] 


GF 130 PG 25 0,5 0,01 Í 0,05 
GF 131 pG 25 0,5 0,01 [ 0.05 
GF 132 PG 25 0,5 0,01 Íf 005 
GF 139 pG 25 0,5 0,01 ! 0,05 


GF 181 pG(u) Í 25 [201] 0,01 ! 0,05 
GF 501 PGM(r)I 24 a) Í 04 ] 03 
GF 502 Pp GM(r)] 24 (112) ] 01 ] 03 
GF 503 Pp GM(r)I 24 9) I 01 ] 03 


GS 111 PG(k) ! 20 10 0,2 
GS 112 pG(k) I 20 10 0,2 
GS 121 PG(k) Í 30 10 0,1 
GS 122 PG(k) ) 30 10 0,1 
KC 147 ns 45 (45) [I 04 ] 02 


Jellemző adatok 


hole 
(ho1n) 


(10) 
(10) 
(10) 
(10) 


(10) 
(10-— 40) 
(10-40) 


(10-70) 


(10-c 40) 
25-70 
10-20 
10-30 


(29162) 


(29-—162) 
(29-162) 
(28-—140) 
(28) 
125-2 500 


a ete  samtmamámm erat e Í darát menne 


125-- 900 
240-- 900 
125- 500 í 
125--900 


24-— 900 


(5-c 40) ] 
(5-— 40) 
(5- 40) 
(21) 
(15-20) 


Egyedek Határérték Jellemző adatok 


U I. U 
UcBo.! yt Rinja ga CB, hole 
Típus Fajta [ cx) tsai "8 ftot ] Örmaz [ (Rinjo) Úeno] [uszo (haz) 
v v A w ee ecjw v Es 

KD 605 nS 40 Í (10-30) 
KD 606 ns (60) 10 70 ][ 155 60 ] (10-30) 
KD 607 nS (80) 10 70 j 155 80 [ (10.30) 
KF 124 ns 30 [20] ] 0,03 Í 0.22 Í 125 10 (67.220) 
KF 125 ns 30 [20] ] 0,03 j 0.22 ] 125 10 ](37--125) 
KF 167 ns 40 [30] ] 0.025) 0,13 ] 175 03 ] 30 (526) 


(40) 10 70 ][ 155 
KF 173 ns 40 Í [25] 10025] 0.2 I] 175 0,3 30 (5.38) 
KF 503 n SPE [100] [ 005 ] 07 j 175 0,5 Í[ 50 (100) 
KF 504 n SPE [160] ] 005 / 07 ] 175 01 ] 140 (100) 
KF 506 n SP 75 [50] 0,5 ÍJ 08 Í 200 0,01 Í 60 J(35--125) 
KF 507 n SP 40 32 0,5 ] 08 j 200 0,5 [ 30 (5.35) 
KF 508 n SP 75 [50] 0,5 ] 08 ] 200 0,01 ! 60 1(90--300) 
KF 517 p SPE 40 [30] 06 Í 08 Í 200 0,5 Í 30 2 
KF 524 ns 30 [20] ] 0,03 10145] 175 10,0008] 10 1(67-2220) 
KF 525 ns 30 [20] ! 0.03 109145] 175 100008 10 ](37--125) 
KFY 16 p SP 60 [50] 0,55 ] 08 ] 200 0,01 Í 60 j((35--125) 
KFY 18 p SP 60 [50] 0,5 I 08 ] 200 0,01 ) 60 ]1(90-2300) 
KFY 34 n SP 75 [501 05 ] 08 ] 200 0,01 [ 60 ]J(35-—125) 
KFY 46 n SP 75 [50] 05 ] 08 Í 200 0,01 ] 60 ](90-2300) 
KS 500 nS 25 [14] 0,2 ] 0.3 ] 200 05 ] 15 (5.20) 
KSY 501 n S (k) 40 (15) 0,5 ] 0.36 ][ 200 0,025 [20 1(30--120) 
KSY 34 n S (k) 60 (40) 06 ] 08 ] 200 / 007 [ 50 (5.10) 
KSY 63 n S (k) 40 (15) 02 Í 0.35 J 200 ] 0,025 20 (30--120) 
KSY 71 n S (k) 40 (15) 0,2 ] 0,36 I 200 04 ] 20 1(40--120) 
KSY 81 PS (k) 12 (12) 0,2 ] 0,36 ] 200 0,08 6 ((40--150) 
KU 601 nS (k) 60 50 2 10 155 0,05 Í 30 (s-20) 
KU 602 n S (k) 120 [80] 2 10 155 50 30 (520) 
KU 605 n S (k) 200 [80] 10 50 ] 155 1000 Í 50 (5.10) 
KU 606 nS(k) Í 120 [60] 8 50 Í 155 1000 Í 50 (55) 
KU 607 nS(k) f 20 [ [80] ] 10 ] 70 ]j 155 I 


1000 Í 150 Í (5.10) 
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Egyedek 


Határértékek 


Jellemző adatok 


Típus 


J Fajta 


7 U j IcBo ! Ves ! fr 
UcBo pzdkb 18 Rtnja Tag I 0ep) !,hae  ! 
Mono, [domo [fe] fen torma [to [jos [fogd ab) d] 

7 fi i j 


Vv 


v 


A 


ec 


I e€jw 


! 
íj vA v 1 - 
! 


] MHz 


KU 608 nS(k) ] 250 ( [2507] 10 [ 70 ] 155 11000 (150 ] (210) 
KU 611 n S (k) 60 [50] 3 10 ] 155 ] 50 ] 30 ] (20-50) 
KU 612 nS(k) 1 120 ] [80] 3 10 ] 155 50 ] 30 (20-50) 
KUY 12 nS(k) h ao! (80) [ 10 [70 ] 155 1000 1 150 ! (5.10) 3 
OC 26 PG(t] 40 (40) ] 3.5 ] 225 Í 90 (2) ] Részletes adatok a 391. oldalon 

] 4 
OC104 IÍpGA TI 15 12. 1 0,005 75 ] 600 ] Részletes adatok a 393. oldalon 
OC 1045 PGA TI 15 12 ] 0005 75 ] 600 1 Részletes adatok a 395. oldalon 
OoC1070 ]pGA TI 32 (10) [005 [ ozs ] 75 ] 400 JO 12 ] 45 (30) [0.41 
OC 1071 PGA tÍ 32 (o) !oo5 [ozs ] 75 ! 400 [ 12 [45 (47) [0.4] 
O0C1072 ]pPGA tf 3 (16) 1 025 [ 075 [ 75 400 ! 10 [ 10 (50) [0.35] 

1- 1 e 4 gy 
OC1074  ÍPGA Tt] 20 6 ] 06 ] 075] 75 220 I 20 ] 9 (65) [1.5] 
OC 1075 PG 32 (10) ] 005 [ o75 [ 75 ) 400 f 12 [45 (90) [0.6] 
OC 1076 PG 32 (6) 1025 [075 [75 ] 400 145 ] 10 [ (225) ( [0.35] 
OC 1077 pG I 60 a5) 1 o25 [oz5 [ 75 ] 400 145 ] 10 ] (225 ] [035 
OC 1079 pG 20 6 06 ] 075] 75 220 12 12 (60) [0,02] 
SC 206 nsP  ] 20 a5) ] 04 ] 02 [ 125 [500 (0.0005[ 20 1 28—1120] 300 
SC 207 nSsP. Í 20 a5) h 01 ] 02 ] 125 Í 500 000051 20 )28-—1120] 300 
SF 021 nSPE f 3 20 [20] ] 0.5 ] 06 ] 175 [ 250 ( 1 20 ](18—1120)I 60 
SF 022 nSPE TI 33 3] ] 05 ] 06 [175 ) 250 101 ) 33 J(8-—1250)] 60 
SF 023 n SPE 1 66 [66] ] 05 ] 06 Í 175 450 ! 01 ] 66 (81120) 60 
SF 024 nSPE $1 100 Í [100] [ 05 ] 0.6 [ 175 ! 250 Í] 01 ] 15 (181120) 60 
SF 025 nsPE $: 120 [ [120] ] 0.5 Í 06 ]) 175 ] 250 ) 04 ] 120 (18-1120) 60 
SF 121 nSPE  Í 20 5 01 ] 06 ] 175 [ 250 100025] 20 (181120) 130 
SF 122 InSPE Í 33 5 01 ] 06 ] 175 ] 250 00025] 33 (181120) 130 
SF 123 In SPE 6 ] 5 01 ! 06 ] 175 ] 250 100025] 66 (18-—1120)j 130 
SF 126 n SPE 33 (20) Í 05 ] 06 ] 175 [ 250 10001] 33 (181120) 100 
SF 127 n SPE 66 (30) ] 05 ] 06 ] 175 ] 250 10001] 66 ((18-—-1120)j 100 
SF 128 n SPE 100 ! (60) ! 05 ] 06 [ 175 [ 250 10.001] 100 g-nzo) 100 
SF 129 nSPE  ] 120 ] (80) [ 05 [ 06 a75 ] 250 40025] 80 /(18-—566)] 100 
SF 131 e [20 (12) Í 0.05 ] 03 ] 175 ] 500 10.001] 20 [81120 330 
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(8140) 


Egyedek Határértékek Jellemző adatok 
J I u 
UcBo UEBO I Pot ! 94 max Rihja T Ucnoy ] (UGn hole fr 
Típus Fajta (UcEs) so) ai 38 j j 4 (Rthic) [I klan ua] (ha1E) TA 
pe: 1 — té 2 
bv vo [ A 1 w [86 ccjw D 4A v HE MHz 
SF 132 n SPE 40 (15) 0,5 0,3 175 500 0,001 40 ]/(18-—1120) 270 
SF 136 n SPE 20 (12) 0,2 1 175 500 1 0,0001] 20 I(18--1120) 300 
SF 137 n SPE 40 (20) 0,2 1 175 500. 10,000151 40 1I(18--1120) 300 
SF 150 nSPE Tf 140 [140] 0,05 0,6 175 500 0,1 120 29 80 
SF 215 nSP 1 20 (15) 0,1 0,2 125 500 0,005 1 20 28-—560 350 
[ 
SF 216 n SP 40 (20) 0,1 0,2 100 500 3 0,005 Í 20 28560 350 
SF 225 n SPE 40 (25) 0,025 ] 0,2 125 500 0,5 40 
SF 235 n SPE 40 (25) 0,025] 0,2 125 500 0,5 40 új 
SF 240 n SPE 40 (30) 0,025  0,16 125 600 0,00051 40 
SF 245 n SPE I 40 (25) 0,025 ] 02 125 500 0,001 40 
SS 106 n SPE w 25 (15) 0,2 0,3 175 500 0,05 15 (18-— 560) 200 
SS 108 n SPE 40 (15) 0,2 0,3 175 500 0,05 20 (18-- 560) 300 
SS 109 n SPE 20 (15) 0,2 0,3 175 500 0,05 15 (18-z 280) 200 
SS 120 n SPE 60 (40) 0,6 08 200 220 0,2 50 (8-— 140) 
SS 125 n SPE (k)i 30 (25) 0,5 0,6 175 250 I 0,025 20 (18-— 140) 30 
SS 126 n SPE (k)j 60 (50) 0,5 0,6 175 250 0,025 ! 40 (18140) 30 
SS 200 n SP 70 5 0,03 Í 0,15 100 500 (1) (70) (32) 
SS 201 n SP ] 100 5 0,03 0,15 100 500 ] (1) (100) (32) 
SS 202 n SP Í 120 5 0,03 Í 0,15 100 500 ] (1) (120) (32) 
SS 216 n SPE 20 (15) 0,1 0,2 125 500 , 0,01 20 (18-- 280) 350 
l i ; 
SS 218 J n SPE h 20 (15) 0,1 0,2 125 500 J 0,01 20 (18-- 280) 350 
SS 219 n SPE ! 20 (15) 0,1 0,2 125 500 ! 01 20 (18-- 280) 
SSY 20 ! nSPE I 60 (40) 0,6 0,7 175 220 j 0,2 50 
I 


85 


3.3. Számjelzésű tranzisztorok 


Egyedek Határértékek Jellemző adatok 
p ! I j Ír 
UcBo cé ! I. i I 94 max i (Ut §) hele (f 
Típus ; Fajta JES 5 ; sz ! j j És 1 (bem) ! e) 
1 DA ] ec; ; v ] MHz 
ee a az za ek EZ NNNEKE LENKE EEEN Ete] 
2N 173 p GA 15 100 2 (35-70) 
2 N 174 p GA (k) ] 15 100 2 (25-50) 
2N 277 Pp GA 15 100 2 (35-70) 
2 N 278 p GA 15 100 2 (35-70) 
2N 301 p GA 3 100 30 62,5 
2N 379 PG (k) 7 110 25 (20-90) 
2N 380 PG (k) 7 110 25 (20-90) 
2N 392 p GA 5 100 60 1(60--150)] [0,06] 
2 N 404 Pp GA 1) 0,1 100 0,2 ](30--100) [4] 
2 N 441 p GA 15 100 2 Ash) (0,01) 
2 N 442 Pp GA 15 100 2 (202. 40) (0,01) 
2 N 443 Pp GA 15 100 2 (20-z 40) (0,01) 
2 N 524 n GA 0,5 100 5 (25-— 42) [25] 
2N 525 n GA 0,5 100 5 (34-65) [3] 
2N 526 n GA 0,5 100 5 (53-90) [3] 
2N 527 n GA 0,5 100 5 (92121) [4] 
2 N 554 p GA 3 90 15 (530) 
2N 669 p GA 3 100 30 (250) (3) 
2N 696 n SD 0,5 165 40 (20-60) 80 
2N 697 n SD 0,5 165 40 E Cassitéb 100 
2 N 698 n SP 200 75 (20-60) [641 
2N 699 n SD 175 [2] 1 (40-—120) 80 
2N 706 n SPE 0,1 200 1 (20) 2600 
2N 706 A n SPE 0,2 200 ) Részletes adatok a 387. oldalon 
2 N 708 n SPE 0.2 200 i Részletes adatok a 390. oldalon 
S ; ; 5 
2 N 709 n SPE 200 0905 ] 5 ](20--120)] 600 
2 N 711 n GEM 0,05 100 j j (z20) 150 
2N 717 n sP 0,15 175 30 (20-60) 30 
2 N 718 n sP 0,15 175 30 ](40--120) 30 
2N719 — [nsSP 015 200 60] (20-60) 30 
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Egyedek Határértékek Jellemző adatok 
] U IcBo UcB ; j f: 
Ucso [ (UGxo) [7 Piot ! 8 max [tha Ő Cons) ! (UGr) [es (fp) 
Típus Fajta (Ucss) jus vi 10; Rihj) ) Mano] j [Ul] (h21) (fél 
vol ov A jo wo] se ] eejw I KA gp V Ez MHz 
j) 
2NN 720 n SP 120 [100] 0,15 0,5 200 286 2 60 ](40--120) 30 
2N 721 pSPE JJ 50 (35) 0,15 0,4 175 267 1 30 (20-- 45) 60 
2N 722 Pp SP bh. 50 (35) 0,15 04 175 267 3 1 30 (30-90) 60 
2N 727 p SM 25 (20) 0,1 0,3 175 ! 1 20 (30-- 120) 140 
2N 730 p SP 60 [40] 1 0,5 175 333 1 30 (20-60) 30 
"] 
2 N 731 n SP 60 [40] 1 0,5 175 333 1 30 1(40--120) 30 
2N 743 n SPE 20 (12) 0,2 1 200 500 Részletes adatok a 378. oldalon 
2 N 744 n SPE 20 (12) 0,2 1 200 500 Részletes adatok a 390. oldalon 
2 N 753 n SPE 25 5 0,05 0,3 200 500 10 1 (40) 400 
2 N 834 n SPE il 40 5 0,2 0,3 175 150 J 0,5 20 (25) 350 
i ÉS IB 30 EZSRRRNSTS ENE SSÉNBS 
2 N 849 n 5 (k) 25 (15) 0,05 0,3 175 2000 0,5 15 (20-60) 
2N 850 n S (k) 25 (15) 0,05 0,3 175 2000 Í 05 15 ]7(40-—120) 
2N 851 n S (k) 20 (12) 0,2 0,3 175 200 (100) (20) ! (40-60) 
2N 852 n S (k) ; 20 (12) 0,2 0,3 175 200 (100) ) (20) I (40--120) 
2N 870 n SP 100 (60) 0,15 0,5 200 286 0,01 75 ](40--120) 
! ? j I I 
2N 871 n SP ! 100 (60) 0,15 0,5 200 286 0,01 75 1(100-x 300) 
2N 910 n SP 100 (60) 0,5 200 286 0,9025Í 75 (30) 
2N 511 n SP 1 100 (60) 05 200 286 09025] 75 (15) 
2 N 912 n SP 1 100 (60) 0,5 200 286 090251 75 (10) 
2 N 914 n SPE 40 15 0,5 0,32 200 í 480 0,025 1 20 ((10--120) 300 
t ves ltek; 3 
2N 915 n SPE , 70 (50) 0,32 Í 200 0,01 60 (40-60) 250 
2 N 917 n SPE 1 30 (15) 0,05 0,2 200 114 0,001 15 ](20--200) 
2 N 918 n SPE h 30 (15) 0,05 0,3 200 114 0,01 15 (520) 
2 N 929 n SP 45 (45) 0,03 0,3 175 200 0,01 45 1(10--350) 
2 N 930 n SP ! 45 (45) 0,03 0,3 175 200 0,01 45 ](20--600) 
2 N 956 n SP 75 [50] 0,5 200 286 0,01 60 (20-75) [110] 
2N 960 n GEM 15 15 0,1 0,5 ! 100 500 3 0,3 (20-50) 300 
2N 961 n GEM 12 12 0,1 0,15 100 500 3 0,3 (20-50) 300 
2N 962 nGEM j 12 12 0,1 0,15 100 500 3 0,3 (20-50) 300 
2 N 964 n GEM 15 15 0,1 0,15 ] 100 500 5 j 0,3 (40-50) 300 
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Egyedek Határértékek Jellemző adatok 


o Uc fr 

Trous ret forme [Rt fldenot [ldkat ] ém] Ő 
2 N 965 045 ] 100 Í 500 ) 3 ] 03 ] 4wom50)! 300 
2N 966 015 [1 100 [ 500 [ 3 ]! 03 Í 4om5oj)] 300 
2 N 987 008] 100 Í 770 ] 8 6 100 100 
2 N 997 05 1 175 Í 333 Í 001] 60 [ (4000) 
2 N 998 1.8 ] 200 ] 286 ] 001] 90 1000 
2N 999 05 ] 200 ] 286 Ő 001] 60 ! 7000 
2N 1021 150 Í 100 ] (0.8) Í 500 ] 50 ] (0.290)! 0.43 
2 N 1022 150 Í 100 ] (08) Í 500 Í 50 ! (30.290)! 043 
2 N 1038 20 ] 100 ] (3.5) Í 125 [ 20 ] (20.260) (0007) 
2 N 1039 20 ] 100 Í (3.5) ) 125 ] 30 ] (20.260)! (0007) 
2 N 1040 20 ] 100 ]( (3.5) ] 125 ] 40 ] (20.260)! (0.007) 
2 N 1041 20 Í 100 ] (35) [ 125 ] 50 ] (20.260) ! (0007) 
2 N 1042 20 (f 100 ] (3.5) Í 125 ] 20 ] (30.260) (0007) 
2 N 1043 20 ] 100 ( (3.5) Í 125 ] 30  (20-260)] (0007) 
2 N 1044 20 [ 100 ( (3.5) ) 125 ] 40 ] (20260)! (0007) 
2 N 1045 20 [ 100 [ (3.5) ) 125 ! 50 ] (20.260)! (0.007) 
2 N 1073 50 ] 110 ! (12) ) 20 ] 40 I (20-260)l 03 
2 N 1099 50 / 110 Í (05) ! 01 ][ 2 ] (35-270)] (001) 
2N1100 30 ] 100 ] (08) ! 01 ; 2 1 (25.250)! (001) 
2N 1031 2 ] 175 ! 400 1 30 ] (20-45)! [90] 
2N 1132 2 [175] 400] 1 30 Í (30-90) 
2N 1141 03 Í 100 ] 100 Í 100 ] 10 49 750 
2N 1142 03 1 100 [ 100 Í 100 ] 10 49 600 
2N 1143 03 1 100 ] 100 ]) 100 ! 10 49 480 
2N 1149 0415 1 175 ! 1000 3 30 15 [12] 
2N 1153 0,5 [175 I 3 30 19 (15] 
2N 1154 075 ] 150 ] 600 3 5 ] 50 19 j 1 
2N 1155 075 ) 150 ] 600 ) 6 ] 80 19 J 1 
2N 1156 075 1 150 ] 600 Í 8 ] 120 19 1 
2N 1159 35 ] 110 ] (08) I 8000] 80 ] (30-75) (0,01) 
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Egyedek 


Határértékek 


Jellemző adatok 


92 


EBO i j fr 
jú öl E fiz [je] fe jdr [050 dab [A 
VOT A J og, sejw I Ea MHz 
2N110 ÍPpGA(k) 60 I 7 110 (0,8) (20-50) ! (0.01) 
2N1168  [pGA 20 5 s (1,5) (110) 0,01 
2N1252  ÍnsSP 5 k 220 (35) [641 
2N1253  ÍnsSP 5 k 900 220 (45) [1801 
2N125  ÍnsSM 5 u 200 ] 380 (25) [251 
2N1255 I nSM 5 x 200 ! 380 1 (40) [40] 
2N1256  ÍnSM 5 k 200 [380 1 (25) [25] 
2N1257  ÍnSM 5 4 200 ] 380 1 (40) [401 
2N1258  ÍnSM 5 k 200 ] 380 1 (75) [51 
2N1259 ÍnSM I] 5 4 200 Í 380 1 (25) [401 
E sze 
2N1261 ÍpGA 28 ] 35 100 ! 22 (20-50) ! [0.21 
2N1262  ÍpGA 28 ] 25 100 ] (22) i (30-75)! [0.2] 
2N1263 ]pGA 28 ] 3.5 100 ] (22) ! (45113)! [0.2] 
2N1266  ÍpGA 10 1 0415 100 48 [11 
2N1272 ÍpGA 10 ] 04 100 ] 380 65 [8] 
2N1273 ]pGA 10 [0415 100 400 (50) D1 
2N1274 ]pGA 10] 045 100 [400 (50) [2] 
2N1302  ÍnGA (625) ] 03 100 (400 I. (20) B] 
2N1303  ]nGA (25) ] 03 100] 400 [. (20) [31 
2N1304 ÍnGA (20) ] 0.3 100 (400 j (40) [5] 
2N1305 Í]pGA (20) Í 03 100 Í 400 I. (40) [5] 
2N1306  ]nGA (15) ] 03 100 (400 (60) [101 
2N1307  ]pGA (15) ) 03 100 ] 400 (60) [10] 
2N1308  ]nGA (15) ] 03 100 [400 (80)  ] [15] 
2N1309  ÍpGA (15) [ 03 100 Í 400 I (80) jo [15] 
2N1310  ÍnGA 20 100 1500 7 35 [1] 
2N1311  ÍnGA 20 100 ] 500 I 40 [1.51 
2N1312  ÍnGA (20) 100 ] 500 ) 50 [21 
2N1313  ÍpGA (20) ] 04 100 ] 350 (83) [12] 
2N1214  ÍpGA (10) ] 35 100 ] (1.2) (20-80) !. (0,005) 


Egyedek ! Határértékek Jellemző adatok 


UcBo j (U. úo J deső TTÉSEN sk fp 
! j gé CES CE zkt 

(UcEs) ; 185 ) Iresol ) Micel thznnd [fd 
T i 
I 


ev] ss 

(20) 0,25 ] (100) (10) 
2N 1317 (15) 0,25 [ (95) [10] 
2 N 1318 (8)! J 0,25 (85) [10] 


2N 1316 I 30 
2N 1319 ; 0 (20) ; 0,3 (30) [61 

[80] 

1 


2N 1358 (40) I (05) 7 2 ] (25-50)! (0.01) 


2N 1370 
2N 1371 


10 i ! (80) [21 
10 i ; [1.5] 


2N 1372 3 15 j [1.5] 
2N 1373 3 25 ) j [21 
2 N 1374 ; 15 ; J 309 i [21 


2N 1375 , b J Ú (50165)! [2] 
2N 1376 J ho, ; (50165) [2] 
2N 1377 1 j (67--165) 1 [2] 
2N 1412 ; (25-50)! (0.01) 
2N 1420 I (100 -z 300) 


2N 1507 j (20-75) 
2 N 1518 ! j 8) ! (15-60) 
2N 1519 j (0.8) ! (15-60) 
2N 1520 ! 8) (17-68) 
2N1521 I ! 8) ! (17 68) 


2N 1522! ; I (08) (5100) 
2 NN 1523 1 8) ! (25100) 
2N1534  ] pGA(k)) 8) ] 68570) 
2N.1535 I pGA(k)! 3 8) ] -! 8570) 
2N1536  [ PGA() I (08) (3570) 


2N1537 ÍPGA ] J ] (08) ! (3570) 
2N1538 ÍPGA ] ; (3570) 
2N1539 jpGA I 8) ] (50100) 
2N1540 ÍpGA I! J 8) ! (50100) 
2N154 IpGA I 8) (50100) 
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Egyedek Határértékek j Jellemző adatok 


j Új d UxBo IcBo UcB fr 


Típus Fajta (Ucra) fue20) 19 Fégb.1a make (Rio) írezo] sa (han) Wa 
vol vo [A I w VA v — MHz 
2N1542 ! Pp GA ko mAJ 100 Í(50-2100)Í 02 
2N1543 !pdGA 20mA! 120 1(50-2100)] 02 
2N1544 ÍpGA 2000] 25 (75150) 02 
2N1546 ]pdGA 2000] 55 ] (35—70)] 0.2 
2 NN 1565 n SM 10] 5 70 60 
2N1566  ÍnSM 10 Í 5 (802200 
2N1573 ÍInsm ! 10] 5 70 60 
2N1574  ÍnSM 10 Í 5 140 60 
2 N 1613 n SP Részletes adatok a 371. oldalon 
2 N 1711 n SP Részletes adatok a 374. oldalon 
2N1714 ÍnsSM (2) ! (60) [ (20—60)] 16 
2N1715  [ nSM (2) ! (60)  (20—60)] 16 
2N1716  ÍnSM (2) ! (60)  (40-—120] 16 
2N 1717 ÍnsSM (2) ! (60) [(40--120)] 16 
12 N1718  ÍnsSM (2) 1 (60) ! (20-60)! 16 
2N1719  ÍnsSM (2) ] (60) (20-60)! 16 
2N1720  ÍnsSM (2) ! (60) 1(40--120)] 16 
2N1721  Í nSM 2) ! (60) 1(40-—120)] 16 
12N1722  ÍnsSM 1000 ! (60) ] (20-90) 10 
2N1723 ÍnSM I (100) ! (60) 1 (50150)! 10 
Í2N 1724 ÍnSM ! (1000)! (60) ] (20-290)I 10 
2N1725  ÍnsP (100) ! (60) 1(50--150)] 10 
2N1726  ÍpGM 10 Í 6 (50) 100 
2N1727  ÍpGmM 1 10] 6 (20) 100 
2N1728  ÍpGMmM 10 ] 6 (40) 100 
2N1742  ] p GMAD I 10 Í 10 (33) 
2N 1743  ] pGMAD 10 ] 10 (33) 
2N1889  ÍnsP 001 [75 140120) 
2N1890  ÍnsP 001 Í 75 1(40-2120) 
2N1891  ÍnGA I 5 ]o15] 65) 
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Fgyedek Határértékek Jellemző adatok 
UxBo R Icxo UcB ho1 fr 
jei (Ucro) Ic Piot ] 94 max thja ( (Ioxs) ! (Ucx) hate (fa) 
Típus Fajta (Ucxo) ( f[Ucxx] (Rinjo) ] (rpol ! [Uxe] (hg1x) [Fő 


2N 1893 


100 [ (1.5) Í 500 Í 2 Í1(75-—200)! (0.075) 


2N1906  ÍpGD 100 1 

2N 1907 PGAD Í 100 Í 1.5 100 ! (0,5) MOmAl 1,5 (10) 15 
2N1908 ÍpPGAD f 130] 1.5 100 ] (0,5) MomAl 1,5 (10) 15 
2N 1958 n SPE 60 5 200 ]) 200 0,1 10 (40) 100 

ESSERE BESESSET NETEN EÉNNSSBBA , TAGGENNNSÉRNSTNTRÉRB [EGYARTRAA NRRSTSSRRTRRTSSRSÉ] FERVARENSEÉTSZÉSÉTR SETS. ERETNEK] ESNE EAN RENYA] [EREKET EE kEKNEKSNNYK ) KERN ERNE EEEN PSS JENESESERET BENE ÉR RERESÉTÁS MSASASSERÉTE E NNENSSÉSÉRÉNYÉSÉS 

2N1959  ]pGA 60 5 200 ! 200 § 01 ] 10 (80) 100 
2N 1970 Pp GA I 100 (40) 100 Í (0,5) 4000] 2 ] (17240)! (0.01) 
2N 1972 n SD 60 5 200 ] 250 1 10 (110) 80 
2N 1973 n SP 100 Í (60) 200 ) 04570 ] 15 [75 (30) [96] 
2N 1974 nSP [100 Í (60) I 200 [4570 ] 15 [ 75 (15) [80] 
Í2N 1975 n SP 100 7] 08 Í 200 Í 220 0025] 5 38 [64] 
2 N 1983 nsD  ] 50 5 06 165] 20) 5 5 70 [641 
2N1984  ÍnsSD 50 5 06 ] 165] 20] 5 5 35 [64] 
2N1985  ÍnSD 50 5 06 ] 165 [ 20) 5 5 15 [64] 
2N1986  ÍnSD 50 5 06 ] 165 [ 210 5 10 (60) [65] 
2 N 1987 nSD  Í 50 5 06 ] 165 [ 210 5 10 (20) [651 
2 N 1988 nSD  Í 100 5 06 ] 165 Í 210 5 10 (35) [641 
2 N 1989 n SD 100 5 06 [ 165 [ 20 ( 5 10 (20) [65] 
1 2N. 1990 nSD — Í 100 5 06 Í 165 ] 210, 5 10 (20) [65] 
2 N 1991 n SD ] 30 5 06 ] 165 j 20 j 5 10 (15) [65] 
GGKÉSÁGÉSTN l Asse őt ASE ess ásk, ; j 
2 N 2008 n SP ; 175 8 08 [I 200] 20! 2 50 (30) [30] 
2 N 2049 nSpP ÍJ 75 7 08 ] 200 ) 210 3 0,01 (10 (60) [801 
2N2060  ÍnsS 100 Í (80) ] 05 ] 05 ] 200 ] (3.43) f0002] 80 (25200) 

2 N 2075 PGA ( 80 [ (40) [ 15 ] 170 [ 125 ) (05) ) 4000] 2 ] (20-40)! [0.01] 
2 N 2076 PG 70 (35) ] 015 ] 170 [ 125 ] (05) 4000 2) (2040) Í [0017 
2 N 2077 PGA ] 50 25) Í 15 ] 170 ] 125 Í (05) f 4000] 2 ] (20-40)] (0.01) 
2N2078 ÍpGA 40 I 60) I 15 ] 170 ] 125 I (0.5) 14000] 2 ] (20-40)! (0.01) 
2N2079 ÍPGA JÚ 86 ] (40) ] 15 [ 170 [ 125 [ (05) 4000] 2 ] (35-70)! (0.01) 
2N2080 ÍpGA Ő) 70 [ (35) [ 145 Í 170 Í 125 (05) ] 4000][ 2 ] 85-70)! (0.01) 
2 N 2081 P GA ! 50 ( (25) [015 ] 170 ] 125 [ (05) [ 4000] 2 65-70) (0,07) 
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Egyedek 


Határértékek 


Jellemző adatok 


3 b8zi Tágás jó Ria [da ed] ba] ín 
i úg I j u j max / ki Di c el ] 
Típus Fajta (Ugro) [u cen] I E kás SB (Rini) TT fósol  ÚUggi [am o] [fá 
Ív vh A w se ! cejw Í wa v — MHz 
fi ] 
2N2082 ÍpGA 40 ( (20) [015 ) 170 (125 ) (0.5) ) 4000] 2 ) (35-70) ] (0.01) 
2N2084 ÍpdGA 40 1 001 1 01 [100 ] 750 Í 50 6 40 40 
2 N 2085 n GA 33 1 05 [0415] 100 [500 j 050 ] 0.25 [100 [8] 
2 N 2087 nSM — I 120 5 05 ! 06 1! 200 ! 250 j 100] 1 (65) 
2N2089 ÍPpPGAD ] 32 1 001! 01 , 80 ! 600 ] 8 6 150 75 
éz Be B ] fi ki 8 zs [dosos 
2N.2090  ÍpPGAD Í 20 1 001 1 008] 80 Í 590 [ 50 6 150 75 
2 N 2091 PGAD i 20 1 001 1 008 [ 80 Í 590 ] 50 6 150 75 
2N2092 !PpPGAD ] 32 1 0011 01 ] 80 ][ 600 Í 8 6 150 75 
2N.2093 ]pGAD I 25 2  ) 001] 041 [100] 590 ] 50] 6 150 75 
2 N 2095 pGAD [ 30 1 ] 03 03 ] 80 80 ] 15 1 
2 N 2096 p GD 25 4 05 ] 0.25 [ 100 ] 300 I 12 ] 15 (40) 400 
2N20977  ]pGD 40 4 0,5 1 0.25 1 100 ] 300 0 ! 12 1 (70) 400 
2N2098 ÍPGD J 30 1 03 ] 03 ] 100 ] (8) 15 1 
2N2099 ÍpGD ] 25 4 0,5 ] 025 ] 100 ! 300 j) 12 ] 1.5 (40) 400 
2N 2100 PGD Í 40 4 05 ] 025 ) 100 [ 300 ] 12 1 70) 400 
2 N 2101 p GM 60 10 3 75 ! 200 ] (2) 10002] 15 (1560) [1.5] 
2N2102  ÍnSP — Í 120 7 1 5] 200 [35 (0002 1 ]1(40-—120)] [60] 
2N2147 ÍpGD Í 75 1.5 5 1 125 .] 100 ] (1.5) Í 1000] 2 Í(100—150j] 4 
2 N 2148 p GD 60 1 5 1 125] 100 f (1.5) ] 1000] 2 ] (10-80) 4 
2 N 2150 nSM — [125 8 2 30 (200 [ (25) [10 5) (20-—-60)] 10 
—. — Tr esen in ! j) — et —— — ar mm 
2 N 2151 PSM 0 Í 125 8 2 30 ] 200 j (25) ; 4000] 4 (30100) (0,003) 
2N2192  ÍnSP 1 60 5 1 0,8 Í 200 [ 220 [0.01] 10 (150) 130 
2 N 2193 nS$P. 80 8 1 08 ! 200 ] 220 1 001] 10 (80) 130 
2 N 2194 nSP ] 60 5 1 0.8 ] 200 220 ( 001] 10 ! (40) 130 
2 N 2195 n SEP 45 5 1 06 [200 [290 [001 10 ] 60) ] 130 
2 N 2205 nSPE  ] 25 3 02 ] 03 ] 200 ) 500 10025] 1 20 200 
2N 2206 n SEP 25 ] (20) ] 0.2 ] 03 ] 200 [ 500 ])0025] 1 ]1(40-—120)] 200 
2 N 2217 n SEP 60 (30) 1 08 ] 08 ] 175 ] (5.33)1 0011 50 ] (20—60)] 250 
2 N 2218 n§S [60 (30) 08 08 ] 175 ] (5.33) ] Részletes adatok a 397. oldalon 
2N2ZŐMBSBAl]ns h 75 (40) 08 0,8 175 1 (5.33) ; Részletes adatok a 399. oldalon 


96 


Egyedek ] Határértékek : j jellemző adatok 
7] j j j J I Ucs I fr 
j I UcBo ! UEBO j § Rinja VölslákeS (ugy [hete 9) 
j u ) I Pot ! 9j max ( (Rinje CES CE) (har) fő) 
Típus Fajta (Vous) yészek, ki j j (tn) I [gBol ] [xs] ! ési [. [fed 
j J I J c cC/W ]D ua v — 0] MHz 
j bvdov [A] wo] occiAisew] du I 
h" t a x 
1 keze ál I ] I. 
2 N 2219 nsS I 60 (30) 0,8 0,8 175 ] ,5.33) Részletes adatok a 401. oldalon 
2NZHYAlÍns ! 75 ] (40) ] 08 Í 08 j 175 ] (5.331 ] Részletes adatok a 403. oldalon 
2N 2220 nSPE Í 60 ] (30) Í 08 ] 05 ] 200 ! 5.33 1001 ] 10 ] (20260) [/ 400 
2 N 2221 ns 1 60 J (30) ] 08 [ 05 ! 175 ][ 300 ] Részletes adatok a 405. oldalon 
2N221Alns ; 75 (40) 08 J 0,5 175 300 j Részletes adatok a 407. oldalon 
crvysejal ég a mege B 
2N2222 Íns (60 (30) ] 08 Í 05 ] 175 ] 300 ; Részletes adatok a 409. jun 
2 N 2222 A ns ! 75 (40) 08 0,5 175 300 7 Részletes SZAROB a 411. oldalon 
2N 2223 nS(z) § 100 ] (60) 0,5 ] 05 ] 200 3 2860 0.01 [80 FIREASEB Hi 
2 N 2242 nSPE § 40 5 j 0,3 200 500 ( 041 1 I. (80) 
2N2243 (ns Í 120 ] (80) 1 0.8 ! 200 [4570 ] 001] 60 pegzio 
: JER ]. hé JESEEZÉSSRB j ; 
SZÉRE E S ÉSKEZ ú I h fi Í l 1 fi 
2 N 2270 nSP  ) 60 7 1 1 ] 200 [ (35) Í 01 10 1 (502200) [041 
2 N 2297 nSsP [80 7 08] I 200 I 220 (0.01 ] 10 (40) [961 
2 N 2303 PS ! 50 (35) ] 05 0,6 175 400 ( 1 30 1 (75.200) 
2 N 2304 ns I 60] 6 3 25 I! 200; (7) 100 4 (20-z 80) 
2N.2305 (nS — ) 60 [/10 6 ] 75 J 200 6.3) - 200 [4 ) (0550) 
fi) 1 BESSS 5 JESS Bs 
T jő ; j ! 
2N.2308  !nsP 100 12 3 25 200] 7) J 100 4 ] E n 
2N 2309 J n SP 1 30 5 0,6 165 Í 200 3 0,005 ka he dr 
2N2310  ÍnSP  ; 60 8 04 ] 200 ! 350 10 b j 8 
2N2311 / ÍnSP  ? 100 B 04 ] 200 350 [ 10 10 ! (20) [ 
2 N 2312 jn§P 1 60 :: ő j 04 1 200 j 350 Í 10 10 (60) [150] 
————[— l fi 0 SEA ] ki Sz 
2N2312  ÍnSP — Í 100 8 04 ! 200 Í 350 [ 10 10 (60) [1507 
2N.2314 ]nsSP I 60 B] 0,4 200 ] 350 3 10 10 (45) [150] 
2N 2315 ja SP b 60 5] 04 200 ) 350 J 1 10 Ú0 150] 
2N2316  ÍnSP — ; 120 5] 04 ] 200 Í 380 J 2 ] 10 (65) fedi 
2 N 2317 nSsP  [ 75 7 . 0,35 ) 200 (430 . 0,01 10 És [160] 
; É 3 
2 N 2318 nSP  § 30 5 0,36 , 180 ! 500 ] 1 04 (40) 300 
2N2319  Íns kh 30] 5 0,3 180 590 1Í 1 0,4 (40) 300 
1 ; 6 ] 180 [ 290 3 1 ] 04! 440) 300 
2N2320  ]ns kh 30 5 o, s al ss 8 
2N.2330 [ns ! 30 5 08 ] 200 (18 3 60) 10 
2N2331  ÍpS I 30 [5 I 0.5 [200 [3900 (1 1 ] 650 
fi i) 
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Egyedek j Határértékek Jeilemző adatok 
j KE I Tr hu AK a 
! : UcBo U5BO ! ! i Rtnia 9 JBO Oi CB hg1e 8. 
Típus j Fajra J (Uces) ] SES É 3 ús j 79865 J (Rinjo) 1 : Ügnol ) [uns ! (21x) ra 
; iv V. 1 A ip Wo cc GW [§A Vg — MHz 
3 J ] 
2 N 2332 p5S 15 ] [15] ) 041 [045 200 ! 1000 15 Hi [1] 
2N2333 [DSA 0145 [15] Í 041 (045 ] 200 1000.) [11 
2N.2334 [PSA 7 145 ] [15] / 005 ) 015 [200 1 1400 / -ú 1 4 Í 15 [11 
2N 2335 PSA (145 [ [15] [005 J 0,15 ) 200 ( 1400 j 50 4 ] 15 [1] 
2N 2336 PSA (45 ]) [15] ] 005 I 015 ] 200 1400 ) 50 ; 4 15 [1] 
jeeRteT Íj j a Mel) ezési -] jő epszászztesáoasá ált SELÉNESYT 
! j j ! i ! j ] 
2N 2337 PSA  ) 15 [15] 0,05 ! 045 ] 200 : 1400 [ 50 [ 4 J 15 [1] 
2N 2338 (nSD ; 60 ([ [15] 7.5 ] 1450 Í 200 Í (1.1) 200 [ 4 w (15-60) ) (0.02) 
2N.2339 ÍnSD : 60] 6 [2] 2002 10AZE . § 100 [9 TARUszBer ls "TŰ 
2N.2349  .nSC d 40 ] 6 0025] 0.15 ] 200 ) 800 ( 1 5 (1 (120) 
2N2350  inSPE , 60 J 1.5 1 ! 04 200 ] 430 [ 0.01 ][ 10 J (100) 50 
2N 2351 n SPE 80 8 1 04 ] 200 [ 430 ( 001] 10 (40) 50 
2N 2352 n SPE 60 5 ii 1 04 ] 200 [ 430 J 001] 10 (20) 50 
2 N 2353 nSPE jo 45 [5 1 ] 035 ) 200 ( 500 ) 04 ( 10 ] 60 50 
2 N 2354 nGA Í 20 [5 10 0,15 Í 018 ] 100 ] 330 50 ] 1,5 (50) 
2N 2356 ns h.25 : 7 [03 ] 200 ] 580 f 100 50 
—[—— -- j — [—— - [- 7 jé 
ű i ! 
2 N 2357 I P GAD h 60 [025 . 50 ] 170 ] 125 [ (0.5) (5000 [ 1.5 ! (30-90) 
2 N 2358 PGAD ; 80 25 ]) 50 Í 170 j 125 (0,5) 1 5000 ] 1.5 ] (30-90) 
2 N 2359 pPGAD ! 120 2.5 50 j 170 Í 125 ] (0.5) 15000 [ 1.5 — (30-90) 
2N 2360 Pp GMADij 20 0,5 x  ] 006 [ 100 ) 1300 ! 10 10 j (3) [1600] 
2N 2361 PGMADJ 20 ][ 05 ii 5 0.06 100 1300 í 10 [ 10 ! (33) [1600] 
————[—— [—— : ögjszszsaű umásaás ar 
2N 2362  [ pGMAD]J 20 0,2 x [006] 100 Í 4300 ] 10 [ 10! 63) 
2N 2364 nSPE [120 7 x 0,4 ] 200 I 440 j 001] 10 i (10) 50 
2N.2368 ]nSPE I 40 15  ] 0.2 ] 036 200 480 ] Részletes adatok a 413. oldalon 
2 N 2369 n SPE j 40 45 I! 02 0,36 ! 200 480 J Részletes adatok a 415. oldalon 
2 N 2369 A n SPE I 40 4,5 3 0,2 0,36 J 200 480 ] Részletes adatok a 418. oldalon 
2N 2370 n SA ! 15 (15) 1! 0,05 I 02 1 200 [ 880 50 4 § 15 (11 
2N.2371  ÍnSA I 15 Í (15) ! 005 I 02 1 200 ] 880 bs50 [4] 20 11] 
2N 2372 n SA j 15 (15)  ! 0.05 [0415 ] 200 ] 1400 ! 50 4 j 15 [11 
2 N 2373 nSA j 15 (15) 1 0.05 ] 0,15 ) 200 ] 1400 j 50 4 ] 20 [1] 
2N 2374 PGA  ) 35 (35) ] 005 [ 025 [100 (0 330 100 / 12 140 [15] 
JÖRRRRNNNNNNNKKTE SG KT TR KE NEZZE 
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Egyedek Határértékek j Jellemző adatok 
: j KECSES EOK ERT EE 
; Ucro ] HERO, lc P 53 13. ÉT I e (UC) hole íf. 
Típus Fajta (cx) ) tucea] j ls KATE Rujd J [hgpol ( [Ugel ! (Perm) HA) 
vo A Ww s egyy j pA v — 4 MHz 
1 I ] 
2N.2375 ÍpGA Ú 35 ] (35) ! 005 0.25 ! 100 l 330 ( 100 ) 12 15 [9] 
2N 2376 PGA Í 35 ] (35) ! 0.05 " 0.25 [ 100 330 ( 100 Í 12 75 ]) [9] 
2 N 2377 PSA — [ 25 ! (10) Í 0.05 015 Í 165 ] 770 ] 1 6 30 [20 
2 N 2378 p SA Í 10 (10) ] 005 — 0,15 ][ 165 ] 770 Í 041 0,5 (25) 20 
2N 2381 PGME f 30 4 ] 05 — 03 ] 100 Í 250 ; 7 0,5 1 (40) 300 
; j ereny Sze SESzT et KÉNE 1 ! a 
2N.2382  ÍpGME ] 45 4 1 05 03 1 100 250 7 105] o) 300 
2N 2383 nSD  Í 80 8 j 2 85 j 200 (2) 11000] 4 J] (20260) 3 
2 N 2384 nSD  Í 80 6 I! 5 g5 ! 2001 (2) 11000] 4 (20-60) 3 
2N.2387  ] nspP 45 ] 5 — 003 03 ) 200] 500 (001! 5 60 [30 
2N 2388 n SP 245. k 25. 1003. 63 ] 200 [500 i 001 5 15030 
HERE 1 ege B ; ; 
2 N 2389 n SP J 75.] 7 JD 05 1 045 ) 200 [ 390 1001] 10 Í 35 jo 60 
2 N 2390 n SP 75 7 1 05 045] 200 ] 390 ! 001] 10 70 70 
2 N 2391 nSP (Go) 1 003; a ] 200] 390 ] 1 10 (30) 100 
2 N 2392 nsP. ] (30) ! 003 1 I 200] 390 [ 1 10 (60) 100 
2 IN 2393 n SP ! 50 (35) 03 045 ].175 ] [1 30 ] (20-45) 
2N 2394 n SP 50 (35) Í 0.3 — 045] 175 1 30 ] (30-90) ; 
2 N 2395 n SP 60 (40) ] 03 — 0.45 ! 200 I 001 1 30 ] (20-60) / 
2 N 2396 nSP  ][ 60 (40) Í 03 — 045] 200 , ; 001 ] 30 (40-2120)I 
2N 2397 n SME ] 35 5 02 0.3 ) 200 ] 590 ( 0.1 1 (25) 200 
2 NN 2398 Pp GMADJ 20 [ 05 ] 0.06 ! 100 (1300 Í 10 ! 10 683); 
J j j § j 
2N 2399 Pp GMADÍ 20 0,5 006 Í 100 ] 1300 Í 10 ] 10 83) 
2 N 2400 Pp GMD ÍJ 12 1 j 01 015 100 500 100 Í 05 60 225 
2N 2401 p GMD 15 1.5 01 015 ] 100 j 500 ] 100 Í 05 90 (300 
2 N 2402 Pp GMD Í 18 2 " 01 — 0415 [ 100 [ 500 ([ 100 Í 0,5 90 1! 325 
2 N 2405 n SP 120 7 J 5 ] 200 ] 58 1 001] 10 (60200) ) 120 
j ; Ez i 1 
2 NN 2410 nSPE 1] 60 5 7 08 — 08 ) 200 [ 220 / 04 [ 10 (30)  ! 300 
2 N 2411 nSPE ] 25 5: 01. 03 ] 200 , 580 001 [ 05 (35)! 200 
2N 2412 n SPE j 25 5  ! 01 — 03 ! 200 [580 ; 0,01 Í 0,5 (35) ] 200 
2N.2413  ÍnSME Í 40 5, 02 ; 03 ][ 200 ! 500 ] 10 [ 10 (75) ] 400 
2 N 2415 PGM ] 15 05] 0.02 ] 0075! 100 1000 Í 5 6 45) 560 
( l I 1 
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EE ee sztsat TKE BETNNT TETT ETT ENNEK 


100 


Jellemző adatok 


Egyedek " Határértékek 
! UpBO Rthja Icso ] CB hg1e fe 
gs 5. séta UL) (iro) Ia 3 Prot ] 9 mase ] (Rinjo) fs) (005) (horg) 1íp) 
v v A J w ec j 0€ JV l nA v. ]  — MHz 
2 N 2416 p GM I 15 0,5 0,02 0.075 (100 ) 1000 b 5 6 30 500 
2N.2430  [nGA 32 10] 02 KEKÉS 80] 370 10 115 25 
2 N 2431 Pp GA 32 10 ) 1 10.225] 100 Í 290 10 90 15 
2 N 2432 n SPE 30 15 0,1 03 ) 200 1500 7 0.01 5 (50) 20 
Í2N2433  ÍnSP 75 7 1 ] 08 3 200 220 0,001 [10 (90) 60 
E —— ee 9  — [——— -[———-—— — I j 
2 N 2434 n SP 75 7 1 0,8 200 220 I 0.001 10 185 90 
2 N 2435 n SP 120 7 ] 0.5 Í 08 ; 200 [ 220 J44s 10 70 80 
2 N 2436 n SP 120 7 ] 05 ] 08 j 200 220 (00011 10 185 90 
2 N 2437 hásb 100 7 0,5 08 ! 200 Í 220 j 200 10 35 70 
2 N 2438 n SP 100 7 0,5 08 200 220 (0.001) 10 45 80 
2 N 2439 n SP 100 7 05 Í 08 200 220 10001] 10 140 90 
2 N 2440 n SP 120 7 05 ] 08 ) 200 [ 220 (0.001 10 185 90 
2 N 2443 n SP 120 7 ] 08 ] 200 ) 220 ] 001 [ 10 (50) [801 
2 N 2444 Pp GA 80 a Í 10 ! es Í 100] (1) 11000] 2 ](5-—120) 
2 N 2445 Pp GA 100 12 20 (90 100 ] (0.8) ! 3000 2 ] (20-60) 
HÖRESÁZÁZÁN] VÖRSÉSEREESEB E MÉGESESI ölés TREE eat ek ata 
2 N 2451 p GE 6 (4. ] 0.05 [9025 100 5 ] 0.25 (25) 
2 N 2453 Pp GE 60 7 0,5 ] 200 ] 350 J 10 5 (100) [80] 
2 N 2455 p GE 15 25  ] 0.2 ] 0.15 j 100 100 Í 02 (52) 820 
2 N 2456 p GE 15 2,5 0,2 ] 0,15 I 100 100 Í 0.2 (52) 1000 
2 N 2459 n SP 100 8 04 ! 200 [230 0.002 5 40 150 
2 N 2460 n SP 100 8 0,4 200 Í 230 [Jo002] 5 70 150 
2N2461  inSP 100 8 04 ) 200 230 10002] 5 120 150 
2 N 2462 n SP 100 : I 04 ] 200 ] 230 J 0.002 5 170 150 
2N.2463  [nSP 100 8] 05 , 200 ; 230 [0002] 5 40 150 
2N.2464  ÍnSP 00] 8 05 ] 200 ] 230 10002] 5 70 150 
2N.2465  ÍnS§P 100 8 [05 I 200 230 ] 0.002 5 120 150 
2 N 2466 n SP 100 8 b 05 ! 200 ) 230 ]0002] 5 170 150 
2N2472  ÍnS 120 [/ 10 1) 7 200 [1450 ] 50 [10 [60-90] 10 
2 N 2473 ns 120 10 1 7 j 200 J 22] 50 ] 10 ] (60-90) 10 
2N.2475  Í nSPE 15 4 1005 [ 03 ] 200 J 580] 10 [04 (50) 800 


2 N 2476 
2 N 2477 
2 N 2478 
2 N 2479 
2 N 2481 


2 N 2482 
2 N 2483 
2 N 2484 
2 N 2485 
2 N 2486 


2 N 2490 
2 N 2491 
2 N 2492 
2 N 2493 
2 N 2494 


2 N 2495 
2 N 2496 
2N 2501 
2N 2509 
2N 2510 


2N 2511 
2N 2512 
2N 2515 
2N 2516 
2 N 2518 


2 N 2519 
2N 2520 
2N 2521 
2N 2522 
2 N 2523 


o 
u 


00 000 


Határé 


Ov 00 00 0 0 


rtékek 


! 


R 
Piot 0] max Íj (Rt 


hja 
h. 


10) 


UWBol] 


290 10 
290 10 
250 Í 2 
250 Í 4 
480 Í 3 
500 100 
490 T 0,01 
490 ! 0.01 
20 1 1000 
20! 1000 
(0,5) ] 3000 
(0,5) 1 3000 
(0,5) ) 2000 
(0,5) ] 3000 
590 50 
590 50 
590 50 
490 

500 10 
500 10 
500 10 
250 ii 5 
230 1 0,005 
230 1 0,005 
230! 0,005 
230 ! 0,005 
230 § 0,005 
230 ] 0,005 
230! 0,005 
230 - 


IcBo 
(Icxs) 


UcB 
(Ucxp) 
(Uxep] 


" Jellemző adatok 


hole 


É 
(ha1E) ! [f2] 
— MHz 
(20) 250 
(40) 250 
(30) 250 
(30) 150 
(40) 300 
(25) 600 
(40) ] 60 
(100) 60 
(10) [800] 
(10) [800] 
(20-40) ! (0.01) 
(35-70) Í (0.01) 
. (25-50) ] (0,01) 
(25-50) ]  (0,01) 
(70) [180] 
(70) [180] 
(70) (180) 
(150) 350 
(40)  j [80] 
(150) [80] 
(240) [80] 
(200) 175 
40 100 

80 100 

40 100 
(80) 100 
18 [501 
36 [50] 
76 [50] 
60 100 
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Egyedek Határértékek Jellemző adatok 


Mezei 


1 
U IcBo UcB f. 
UcBos (Uno Rinja hole É. 
CEo) Ic Piot ! 241 mas j (Icus) í (UcE) (fa) 
Típus Fajta (Ucxs) [UGER] o Jax ( (Rtnjd Ú [px o] ! [Ugzl (ho1p) (fe) 


0€/Ww 


2 N 2524 6 
2N.2525  [nSP 10] 5 1002] 28 Í (10) 
2N.2526  [pGD 80 5 10 13000] 2 1 (20-50) 
2N.2527  ]pGD 120 5 10 3000] 2 ] (20-50) 
2N.2528 ÍpGD 160 5 10 ] 85 (0125 j 0001 ( 3000] 2 ] (20-50) 

i j J 
2 N 2529 n SC 45 2 0025 015 3 200 1 005) 5 18 [6] 
2N2530  ÍnS h 45 2 f0025 [045 (200) 1 ] 005 [5 30 [10] 
2N2531 ]ns 45 2 [0025] 045 j 200] 1 1005] 5 60 [12] 
2N.2532  ÍnsS I 45 2 10025] 015 j 200] 1 005 Í 5 150 [16] 
2 N 2533 nS 45 2  ] 0025] 0,15 I 200 1 [005] 5 (35) [10] 
KÉRY SÁNTA FEKA ERO AESÉNAKIES LáLÁANEZE EBESZ ÉNEKES SZESESÉSN, LÉRE HEESKÉ KT EE EAESEE KEST ÉSE 
2N.2534  ÍnSCD Í 40 2 0.025 015 ] 200 1000 005 ] 20 100 20 
2N.2535i ]pGA 60 20 3] 1 1 100: (5) I 250 I 2 (40120)! (0008) 
2N 2536  ]pGA 80 20 3 ] 1 100 ] (7.5) ) 250 [ 2 1(40--120)! (0.008) 
2N 2537 n SEP 60 5 3 08 ! 200 ] 220 (f 0.25 Í 10 (150) 250 
2 N 2538 n SEP 60 5 3 08 ] 200 j 220 Í 0.25 ( 10 (300) 250 
FEZHÉSSZEKERÉTEBE KALASETKGZÉTÉR Eh — — —  — —— 
2N.2539 ÍpsS 60 ! wo) I 08 ] 05 ] ! ! (50-2150)Í 250 
2N2540 ÍnS 60 ] (40) ] 08 ] 05 i J (100-2300)I 250 
2N.2552 ÍpGaA 40 ] (Go) ] 3 ] 20 j 100 ) (38) [ 125 [ 20 (20-60) [ [0.25] 
2N.2553  ÍpGA 60 ] (40) [ 3 ) 20 - 100 : 88) 125 ] 30 (20.260) ! [025] 
2N.2554 ÍpGA g0 ] (50) [ 3 ] 20 ! 100 ) (3.8) [ 125 [ 40 ] (20-60) ( [0.25] 
2N2555 ÍPGA ) 100] (60) ! 3 ) 20 ] 100 ] (88) ] 125 ) 50 (20-60) ] [0.25] 
2N.2556 ÍpGA 40 ] (30) Í 3 ] 20 ; 100 3.8) 125 ! 20 ] (20-60) Í [025] 
2 N 2557 p GA 60 (40) 3 20 j 100 J (3.8) Í 125 30 ] (20-60) Í [0.25] 
2N.2558  ÍpGA 80 ] (50) ! 3 ] 20 " 100 [ (38) [ 125 [ 40 (20-60) [ [0.25] 
2N.2559 ÍpGA 100 Í (60) ! 3 ] 20 ] 100 ] (38) [0125 [ 50 ] (20-60) [ [0.25] 
2N.2560  ]pGA 40 Í (30) [ 35 [ 20 100 8) ! 125 ! 20 ](20-260) ! [0.25] 
2N.2561 !pGA 60 ] (40) ] 35 ] 20 ! 100 : (38) ) 125 [ 30 (20-60) ! [0.25] 
2N.2562 ÍpGA go ] (50) ] 35 ] 20 100 ! (3.89) ] 125 ] 40 ] (20-60)! [0.25] 
2N.2563 ]pdGaA 100 ! (60) ] 35 [ 20 ! 100 ] (38) ] 125 ] 50 ] (20-60) [0.25] 
2N.2564 ]pGA 40 ] (30) Í 35 ] 20 ! 100 J 3.8) ! 125 ] 20 1 (20-60) ! [0.25] 
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Egyedek h Határértékek ] Jellemző adatok 
, U ! . IcBo UcB ú fr 
j) EBO Rinja ssal he1e 
rose) rna ga [fék [re [fe [de [7449 Üesol[ tdmer] ém (If 
CÉ RRKRKNNKKE EKET VEK KAKKOKKKTETHEKEETttkr-/ /  V// / vö  /, eV ikilYYzttltltltltültlltryrttllülütttttütiuri 
2N 2565 p GA 60 (40) 3.5 20 I 100 í (38) f 125 30  Í (20-60) Í [0.25] 
2N 2566 p GA Í 80 (50) 3,5 20 100 (3.8) J 125 40 (20-60) ! [0,25] 
2N 2567 PGA — [ 100 60 35 ] 20 ] 100 ] (8) f 125 50 ] (20-60) ( [0,25] 
2 N 2569 nSPE  Í 20 5 03 ] 200 ! 500 1 01 10 (100) 100 
2. N 2570 nSPE  [ 20 5 03 ] 200 [ 5500 01 10 (100) 100 
2N 2580 n SD 3 400 5 10 ] 150 [ 165 ]J (07) J 5] (10-40) ) (0.05) 
2 N 2581 nSD  f 400 5 10 150 ] 165 ! (0.7) 5  ] (25—65) ] (0,05) 
2 N 2582 nSD  j 500 5 10 Í 150 ] 165 (07) ! 5 ] (10540) ) (0.05) 
2 N 2583. n SD 50 5 10 ] 150 [ 165 [ (07) ] 5] (2565) [ (0.05) 
2N2586 InSP  , 60 (45) ] 003 [ 03 ] 175 ] 2000 (0002) 45 (120360) (0,05) 
2 N 2588 PG [40 1 ] 003 1 0415 ] 100 500 (1 50 ] 12 50 75 
2N2589  ÍnS§ 150] 25 7 ] 85 ]J 200 ) (41) 12000] 4 )(17—50) 
2N 2590 p SP ! 100- 7 0,4 j 200 230 J0,025 5 40 100 
2N 2591 PSP  ] 100 7 04 Í 200 Í 230 J0025] 5 70 100 
2 N 2592 PSP. [100 7 04 [ 200 [ 230 10025] 5 ( 115 100 
-——  —— j— j— -[——  ———j—— —— 
2N.2593 ÍpsP  ] 80 7 04 ! 200 ] 230 3 0025] 5 160 100 
2 N 2594 p SP I 80 7 1 03 ] 200 [ 1000 ( 0.1 5 50150 40 
2 N 2595 PSP. f 80 6 04 ] 200 ] 230 ] 0025] 5 20 [80] 
2 N 2596 PSP. [80 6 04 ] 200 ] 230 10025] 5 [40 [801 
2 N 2597 Pp SP 80 6 04 Í 200 ] 230 J 0025] 5 80 [80] 
j ses LÉZEME ! 
2N 2598 p SP J 125 7 04 ] 200 [ 230 0,025 5 20 [801 
2 N 2599 PSP  [ 125 7 04 j 200 [ 230 (0025] 5 40 [80] 
2 NN 2600 p SP ; 125 7 04 ] 200 j 230 (0025 5 80 [80] 
2 N 2601 PSP. [60 6 04 ] 200 [ 440 ] 0015 5 18 50 
2N 2602 PSP [5 60 6 04 ] 200 ( 440 (0015]1 5 36 50 
2N 2604 Pp SP l 60 6 04 ] 200 Í 230 ( 0.01 b 5 60 100 
2 N 2605 p SP I 60 6 04 ! 200 Í 230 ! 0,01 5 150 100 
2N 2610 nS I 45 1 10025] 015 ( 200 [ 830 ( 2 5 9 
2 N 2611 n SM ! 120 10 2 200 [150 Í 50 1 (12-36) [20] 
2N.2612  ]pGA ; 65 30 ] 20 [ 90 [125] GC) I2omaj 2 ] (85 
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Egyedek 


UcBo , 
Típus Fajta 1 (UcEs) 
IN ee 
JT 
2N.2613  ÍpGA J 30 
2N 2614 PGA 1 30 
2N.2615  ÍnsP 30 
2N.2616  ! nSEP 30 
2N2618  ÍnSEM ÍJ 60 
2N.2639  ÍnS(2) 45 
2N.2640  ÍnsS(2) ! 45 
2N.264  ]ns() ] 45 
2N2642 Íns(2) 45 
2N 2643 ÍnS(2) h45 
2 N 2644 nS(2) ! 45 
2N 2645 [nS$P 75 
2N2648 ÍpG 35 
2N.2649  ÍnSM Í 65 
2N.2650  ] nSM 140 
2N.2651  ÍnsP 40 
2N.2654 ]pGAD f 32 
2N.2656  ! nSEP 25 
2N.2657  ÍnsP 80 
2N.2659  ]pGA 50 
2N.2660 Í]pGa I 70 
2N.2661  ÍpGA 90 
2N.2662  ÍpGA 50 
2N.2663 ÍpGA 70 
2N.2664 ]pdGA 90 
2N.2665 ÍpGA 50 
2N 2666 :]pGA 70 
2N.2667 ÍpGA I 90 
2N.2668 ÍpGA I 50 
2N.2669  ÍpGA 70 
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Határértékek 


IcBo 
Ic Piot ] 94 max (Rtnta ree 
A w ] "c S€/JVWV VA 
Ti 

0,05 012 ] 100 Í 380 5 
0,05 Í 012] 100 Í 380 5 
0,05 Í 03 ] 200 ! 580 0001 
0,05 ! 03 ] 200 Í 580 ] 0,01 
075 ] 06 ] 200 Í 370 ( 0.35 
0,03 ! 03 ! 175 ] 2000 0,01 
0,03 [ 03 ] 175 ! 2000 ! 0.01 
0,03 ! 03 ! 175 ] 2000 J 0,01 
0,03 Í 03 ! 175 ] 2000 ( 0,01 
003! 03 ! 175 ] 2000 ! 0,01 
003] 03 ] 175 ] 2000 Í 001 
0,5 ] 200 ] 350 1 001 

2 03 1 100 Í 250 ] 100 
2 87 ] 200 ! (20) 1 1000 
2 8.7 ] 200 Í (20) Í 1000 
0,5 1 036 ]Í 200 Í 490 10 
0,01 ! 01 ] 100 Í 400 8 
0,2 ] 0.36] 200 Í 490 0,5 
5 ] 125 ] 200 Í 250 0,1 
3 15 ! 100 (5) 1 125 
3 15 1! 100 (5) § 125 
3 15 ] 100 (5) ] 125 
3 15 Í 100 (5) 1 125 
3 15 ] 100 (5) ] 125 
3 15 ] 100 (5) 125 
3 15 ! 100 (5) Í 125 
3 15 ] 100 (5) 1 125 
3 15 Í 100 (5)! 125 
3 15 1 100 (5) ] 125 
3 15 Í 100 (5) ] 125 


Jellemző adatok 


UD) he1e J fe 
(Uge] [ (215) [1 
V — MHz 
hi 
4 120 ! [4] 
6 120 [41 
1 (20) 800 
1 (50) [900 
10 30 200 
45 (50-— 300) 
45 j(50- 300) 
45 1 (50-—300) 
45 1(100-z 300) 
45  Í(100-2300) 
45 [(100.— 300) 

10 (100) 50 
6 ] 200 [20] 
10 Í (10) [800] 
10 (10) [800] 
1 (25) 600 
6 (50) 250 
10 (40) 250 
2 1(40--120) 20 
0,5 ] (30-90) ! [0.3] 
0,5 ] (30-90) ( — [0.3] 
0,5 ] (30-290) ! [0.3] 
0,5 ] (20-90)! [03] 
0,5 ] (30-90)! [0.3] 
0,5 ] (30-90) ! [0.3] 
25  1(50—150)] [093] 
35  1(50--150)] [0.3] 
45 1(50--150)] [0.3] 
25  1(50—150)] [0.3] 
35 I (50150)! — [0.3] 


Egyedek ! 2 ., Határértékek Jellemző adatok 
j UpBo IcBo UdGB I fr 
vine) fara ARO flera [e et free őő [dos [ld] eza ÍR 
J v.[v A w ] "e [/rew] wa [/v ss MHz 
5 ; íl 
2 N 2670 Pp GA ; 90 ! (90) 3 ] 45 100 ] (5) ] 125 45 (501509 ! [0.31 
2 N 2671 PGAD ] 32 1 0901 Í 01 ] 80 ] 600 8 6 150 ] 75 
2 N 2672 p GAD 32 ] 1 001! 01 ] 80 ] 600 8 6 150 1 75 
2 N 2673 ns [ 60 ) 3 0025] 0.25 [ 200 ] 600 ] 01 5 9] [10] 
2 N 2674 n§ Í 60 3 0,025.] 0,25 Í 200 ! 600 0,1 5 18 [117 
2 N 2675 nS he [3 0,025 ] 0.25 [ 200 ] 600 ( 01 5 37] [13] 
2 N 2676 n 5 , 60 ! 3 100251 0.25 [ 200 Í 600 1! 0.1 5 76] [5] 
2N.2692  ÍnSEP ) 45 i 2 005 [ 03 ! 200 [ 500 001! 1 (90) 80 
2 N 2693 nSEP  ! 45 [ 07 j 003] 03 ] 200 [ 500 001] 1 (80) 150 
2 N 2695 PSEP  ; 25 [ 07 ] 05 ] 036 ) 200 [ 490 10025] 1 Go) ] [100] 
KETAK CSERÉT SKNGET NT 3 EZÉ 
2 N 2696 psEP 1 25 ! 4 ! 05 I 036 ] 200 ] 490 0,025] 1 (30) [100] 
2 N 2697 nsP ih 80i 8 5 18 ) 200 ( (10) [ 01 ) 2 (40120) 20 
2 N 2698 nSP FF 100] 8 ] 5 j 18 ] 200 [ (10) Í 041 2 ((40--120)I 20 
2 N 2706 PGAD f 32 j 16 ] 02] 026] 100 Í 300 Í 10 5 ] (115) 400 
2 N 2708 nSEP ( 35 3 ] 002] 02 ]! 200 [ 880 1001] 2 (200) 700 
hi 3 j 
2N2710 IÍns 30 ] (20) ! 002 0.36 ) 200 (40) 500 
2 N 2723 n SDPG Í 80 ) (60) 004] 18 ! 200 ! (95) ( 001 ! 60 (10000) 
2 N 2724 n SDPG Í 80 (60) ) 004] 18 ) 200 [ (95) 0,01 ] 60 !(.250000) 
2 N 2725 n SDPG Í 45 ) (45) ] 003] 1.8 [ 200 ] (95) f 0.01 ! 60 (510000) 
2 N 2728 PGA $) 145 (15) 50 ] 170 ] 125 ] (5) J2OmAJ 2 (40130) 
2 N 2729 n SEP 3 30 ) 3 ] 005] 03 ) 200 ( 580 001] 1 (50) 90 
2 N 2730 PGA (80 ) 30 65 ] 170 ] 125 [ (5) 15000] 2 (15) 0,34 
2 N 2731 PGA ! 60 [ 30 65 ] 470 ] 125 [ (5) 5000] 2 (15) 0,34 
2 N 2732 PGA i 40 ii 20 65 ] 170 ] 125 ] (5) 15000] 2 (15) [034 
2 N 2733 PGA ! 80 3 30 65 ] 140 ] 125 ) (6) Í5000] 2 (15) 0,34 
2 N 2734 PGA I 60 J 30 65 ] 140 ] 125 ! (06) 5000] 2 (15) 0,34 
2 N 2735 PGA 1 40 20 65 ] 140 ] 125 ] (06) 15000! 2 (15) 034 
2 NN 2736 PGA J 80 ; 30 65 ] 140 ] 125 ] (0,6) 1 5000] 2 (15) 0,34 
2N2737 PGA I 60 30 65 ] 140 ] 125 ] (06) 15000] 2 (15) 0,34 
2 N 2738 PGA ] 40 ) 20 65 ] 140 ] 125 ] (0.6) ] 5000 2 (15) 0,34 


2 N 2754 
12 N 2755 
2 N 2756 
2 N 2757 
2 N 2758 


(0,5) 
(0,5) 
(0,5) 
(0,5) 


(0.5) 


(10) 
(10) 
(10) 
(10) 
(10) 


Egyedek J Határértékek Jellemző adatok 
j! UxpBOo Icso j UCB Í ho ; Ír 
] UEBOSI (Ugy I Pio "a max ( rAthia, Ő (TcEs) ] (UcE) ! 21e (Ép) 
Típus Fajta] Ves) özéss át Hl at 3 9 ú CRtnjo) ) íresol Üten] (hern) fé] 

Ír ! r ezi Ti es séget 

bv jov a ] w ] ce rewl] wa, v :  — Na 
TERGRNKÉNENEÉS sz ENSESTÉTB des GBK KA EHETEK STEG TOK SL SÉN KöSzzlltta Ms KAELTÓTR Este látta KENE sot ERB AsztáetttBt 

I 
2 N 2739 nS 150 15 20 200 ! 200 ] (0,5) 1 I (10) (0,014) 
2. N 2740 nS h 100 15 20 200 ] 200 í (0.5) ! ; j (10) (0,014) 
2 N 2741 n§S 150 15 20 200 Í 200 ] (0,5) 7 ! I (10) (0,014) 

j ! ! 8 
2 N 2742 nS F 200 15 20 200 j 200 ] (0,5) ; i I (10) (0,014) 
2 N 2743 nS Í 200 15 20 200 200 Í (0,5) ! ; (10) (0,014) 

ve i tes hi 

2 N 2744 nS ] 250 15 20 200 í 200 ! (0,5) ] (10) (0,014) 
2 N 2745 n5S h 50 ] 15 20 ] 200 ! 200 [ (0,5) ; I (10) (0,014) 
2 N 2746 nS I 100 . 15 JJ 20 200 ! 200 Í (0,5) ; I (10) (0,014) 
2 N 2747 n5S ] 150 15 20 200 ] 200 Í (0,5) : 5 (0,014) 
2 N 2748 n§S J 200 15 20 200 Í 200 Í (0,5) / I (10) (0,014) 

; 1 ! j Th ja 7 
2 N 2749 n§S ! 250 15 20 200 Í 200 Í (0,5) (10) (0,014) 
2. N 2750 n§ I 300 15 20 200 [ 200 ( (05) j (10) (0,016) 
2 N 2751 ns 50 15 20 200 ! 200 Í (0,5) ] ! (10) (0,016) 
2 N 2752 nS 100 15 20 200 Í 200 Í (0,5) i j (10) (0,016) 
2 N 2753 nS 150 15 20 200 Í 200 Í (0,5) j (10) (0,016) 

j a) 
! 


(0,016) 
(0,016) 
(0,016) 
(0,014) 
(0,014) 


2N 2759 
2N 2760 
2 N 2761 
2 N 2762 
2N 2763 


(0,5) 
(0,5) 3 
(0,5) ! 
(0,5) ] 
(0,5) 


(10) 
(10) 
(10) 
(10) 


(10) 


(0014) 

(0014) 
(0,014) 
(0,014) 
(0,014) 


2 N 2764 
2 N 2765 
2 N 2766 
2 N 2767 
2 N 2768 
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(0,5) 
(0,5) 
(0,5) 
(05) ! 
(0.5) ; 


(10) 
(10) 
(10) 
(10) 
(10) 


(0,014) 
(0,014) 
(0,014) 
(0,014) 
(0,014) 


Egyedek 


Határértékek 


Jellemző adatok 


an] URBo ! Run; ; IcBo ; UcB fr 
ove] farm [AE ERRE [e 9fee jére gt [ARA [Ká [ét [d 
] v v A wo] "e ] "ejw [ua b sz 0 MHz 
; 4 

2N2769 ]ns , 50 15 30 ] 200 [ 200 [ (05) : 3 (10)  ! (0,016) 
2 N 2770 ns 3 100 15) 30 ]) 200 ( 200 ( (05) / (10) (0,016) 
2 N 2771 ns 150 15] 30 (200 ) 200 ]/ (05) (10) (0,016) 
2 N 2772 nS5 200 [145 5] 30 [ 200 [ 200 [ (05) (10) (0,016) 
2 N 2773 ns I 250 15 30 ( 200 [ 200 [ (05) ; (10) (0,016) 

: 3 [ej TÖRASZÉLESÉSÁŐB 
2 N 2774 nS 300 15 30 ] 200 ! 200 [ (05) ; (10) (0,016) 
2N.2775 ns Í 50 15 30 ] 200 ) 200 / (05) ! j (10) (0,016) 
2 N 2776 ns ] 100 15 30 ] 200 [ 200 ) (05) i ; (10) (0,016) 
2 N 2777 ns 150 15 30 Í 200 [ 200 ) (05)! 3 (10) (0,016) 
2 N 2778 nS ] 200 15 30 ] 200 ] 200 ) (0.05)! ; (10) (0,016) 
2 N 2779 nS 250 15 30 ] 200 ] 200 ] (05) ! (10) (0,016) 
2 N 2780 ns 30 15 30 200 f 200 ([ (05) ; w (10) (0,016) 
2 N 2781 nS 75 5 2 15 ] 200 [10 § 500 28 ](7,5-—75)] 140 
2 N 2782 nS 100 5 2 15 ] 200 Í 10 I 500 / 28 Í(75-—75)I 140 
2 N 2783 n SP 100 5 2 15 ] 200 Í 10 500 28 ](7.5--75)] 140 

BERÉEBE KENTEÉEHÉST MERCE KÉRSASESÉN FENGSÉSEK BESZÉSEEES EOSSAGESE I FEOÉSSS öné ZÉSÉS ESESHAAHÉSS 
2 N 2784 nSEP [15 4 03 ] 200 ] 590 40005] 0,5 ! (120) 140 
2 N 2786 p GDP ] 35 (34) 1 015 ] 0.26 [100 [ 250 ij 10 2 (33) 225 
2 N 2787 nSEP  ][ 75 5 08 [ 200 [ 180 ] 0.01] 10 (40) 400 
2 N 2788 nSEP  Í 75 5 08 ] 200 ] 180 ) 0,01 ] 10 (80) 400 
2N.2789  ) nSEP 75 5 0.8 ][ 200 ]( 180 0.01 10 (200) 400 
u 

2N.2790  ÍnSEP Í 75 5 05 ] 200 ] 300 ; 001 10 40 400 
2N.2791  ÍnSEP ] 75 5] 0,5 ] 200 ! 300 ] 0.01 [ 10 80 400 
2N2792  ÍnSEP ] 75 5 0,5 ] 200 300 1 0.01 ! 10 200 400 
2 N 2793 n GA 75 40 60 ] 170 [ 125 ( (0.5) ) (50-—100) ]  (0,002) 
2 N 2797 PGD ] 40 25 0,1 1 0075] 100 ] 1000 (80) 325 
2 N 2798 Pp GD 60 2 04 10.075 100 [ 1000 (50) 235 
2 N 2799 p GD 30 2 0,1 ] 0.075] 100 ] 1000 j (50) 120 
2 N 2800 PSE [50 5 08 ] 08 ] 200 [ 220 , 01 j 10 (30) 120 
2N 2801 pSE  § 50 5] 08 Í 200 ( 220 ] 01 ] 10 (75) 120 
2 N 2802 PS (2) ; 25 ] (20) (003 ) 0.25 (175 167 í 001 ] 20 (202120) 
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Egyedek ! Határértékek Jellemző adatok 
; ; Í  URBO Icso ]) UcB hete fr 
ros] ra) AÚ] fene [e] fee jére] 6 [non [de [Van ] 
v.o] ov A j w cc [/9€/W HA [/V ] E MHz 
2 N 2803 p5 2) 25 ! (20) Í 003 ] 025 [ 175 ( 167 ; 0,01 ) 20 (20120) 
2 N 2804 p5 (2) 25 ! (20) ]! 003 ] 0.25 Í 175 Í 167 0.01 ! 20 1(20--120) 
2 N 2805 pS(2) Í 25 I (20) Í 003 ] 025 ] 175 [ 167 ! 001 [ 20 (40120) 
2 N 2806 PS(2) ! 25 ) (20) ] 003 ( 0.25 ] 175 ] 167 1 001 ] 20 (40120) 
2 N 2807 p 5 (2) J 25 (20) ! 003 ] 0.25 ] 175 ] 167 ) 0.01 ] 20 (40120) 
pee E ELT 
2 N 2808 nSP.  Í 30 3 10025] 02 ] 200 ] 890 ) 001] 2 (20) 1000 
2 N 2809 nsP  ] 30 ! 3 0025] 02 ] 200 [ 890 100] 2 (20) 1000 
2. N 2810 nsP  ] 24 ] 3 Í0025] 0.2 ]f 200 [ 890 Ioo1] 2 (20) 1000 
2 N 2811 n SP j 80 [3 10 )] 70 ! 200 [ (25) 0,1 5 — [ (20260) 20 
2 N 2812 nsP  ] 88] 8 10 ! 70 Í 200 Í (25) Í 01 5 1 (40-2120) 30 
! [SES SSE Te [SA te NSZ Zn 
2 N 2817 n SM ; 150 (150) Í 20 ] 200 [ 200 [ (0.87) (10-50) 
2N2818  [nSM  ! 200 (450) ] 20 Í 200 ] 200 Í (0.87) (10-50) 
2 N 2819 nsM 1 80 (80) ! 25 ] 200 Í 200 ] (0.87) (10-50) 
2 N 2820 nsM  ! 100 (100) ! 25 ] 200 ] 200 Í (0.87) (10-- 50) 
2 N 2822 n SM ; 150 ] (150) [ 25 8] 200 [ 200 (0,87) (10-50) 
j ——  ——  — —  — —  ———— 
2 N 2821 n SM 200 (200) 0 25 ] 200 ] 200 Í (0,87) (10-50) 
2 N 2823 nSM  ! 80 Í (80) ) 30 Í 200 ] 200 ] (0.87) (10-40) 
2 N 2824 n SM ! 100 ! (100) ! 30 ] 200 ] 200 ( (0.87) (10-- 40) 
2 N 2825 n SM , 1450 ]! (150) I 30 ! 200 [ 200 ] (0.87) (10-- 40) 
2 N 2826 pPGA ] 25 (45) 1 15 1 04 [ 100 [ 100 ] (75-— 200)! (0.017) F 
2 N 2827 p GA 40 (20) ! 15 [ 04 Í 100 ( 100 (75-—200)! (0.017) 
2 N 2828 nSD  ] 80 10 3 40 ! 200 ] (0,43)] 50 4 ] (20-60) 1 
2 N 2829 n SD 80 10 3 40 ] 200 ]! (0.43) (20-60) 1 
2 N 2831 n SP 40 3 0,2 ] 036 ] 200 Í 480 ] 003] 10 40 
2N.2832  ÍnsE 80 2 ] 20 ! es ! 125 ] (1) Jtomal 2 (25100)! (0.025) 
2 N 2833 p GE 120 2 20 Í 85 ] 125 Í (1) H10mAl 2 1((25-—100)Í (0,025) 
2 N 2834 PGE — Í 140 2 20 ] g5 ] 125 ] (1) J1OmAI 2 1((25-—100)] (0.025) 
2 N 2835 p GA 32 10 1 146 ] wo] 4 ] (30) (0,01) 
2 N 2836 PGA  ] 55 10 35 Í 35 ] 100 [ (15) 100 Í 1  1(30--100) 
2N 2837 p SE ] 50 5 0,5 ] 200 ] 350 01 [ 10 (30) 120 
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Egyedek ! Határértékek ! Jellemző adatok 
J ! Ú Tesó ] Uca ! f 
j ü UcBo UEBO I P I 04 ma Ríinja Gona) (UCK he1e É 
Típus Fajta ] (UcEs) izles ü 585 Im8x [ (Rinjo) Úesol tusa] (zim) íA 
í- szénát 
Ív v.] A w [ce [rewf wa [/v — MHz 
2 N 2838 Ip SPE 50 5 05 Í 200 ][ 350 ; 01 ] 10 (75) 120 
2 N 2845 nSPE  !] 60 5 0,36 ] 200 ] 490 Í 02 ] 10 (30) 250 
2 N 2846 nSPE Í 60 5] 08 ] 200 ] 220 J 02 ! 10 (30) 350 
2 N 2847 n SPE 60 5 0,36 Í 200 [ 490 [ 0 02 7 10 (40) 250 
2 N 2848 n SPE 60 5] 08 ] 200 ] 220 0,2 [10 (40) 350 
ű I szálát 
2 N 2849 n SPE 100 5 3 ] 085 [ 200 [150 ) (100. 300)] 30 
2N 2850 n SPE 100 5 3 ] 085 ] 200 Í 150 / (40-- 120) 30 
Jt ; 
2 N 2851 n SPE 100 5 3 ] 085 ] 200 [ 150 / i (402120) 30 
2 N 2852 n SPE 100 5 3 ] 085 ] 200 j 150 ! ; (20-60) 30 
2 N 2853 n SPE 60 5 ] 3 (085) 200 ( 150 j (40) 30 
3 I 
2 N 2854 nSPE ] 60 5 3 ] 0685 [ 200 Í (15) j j (40) 30 
2N 285 n SPE J 60 5 3 0,85 ] 200 [ (15) ; j (100. 300 30 
2 N 2856 nSPE (60 5 3 1] 085 [ 200] (15) i ; (40-— 120) 30 
2 N 2857 n SPE J 60 25 ] 002] 0.2 ] 200 ] 140 001] 6 50 
2N2860 ÍPGA Í 18 2) 045 1 015 [ 100 [ 500 : J (40) 
2 N 2861 n SPE j 25 ] (20) ! 01 Í 03 ] 200 [ 580 3 0,01 5 (z-50) 60 
2 N 2862 n SPE 25 (20) 01 [03 [200 ] 580 1001] 5 (25) 45 
2 N 2863 nSPE ] 60 (40) ] di ] 08 ] 200 [ 220 ] 05 ]) 15 ((60-—200)j 150 
2 N 2864 nSPE Í 60 (40) j 1 ] 08 ] 200 [ 220 ] 0,5 3 15 1(20—200)] 150 
2 N 2865 n SPE j 25 (13) 005 [ 0.2 ] 200 ] 880 1 001 [10 J(20—200)j 600 
j) — j ! r r 
2 N 2866 nSP 7 120 10 2 40 ] 200 (0,3) ! (20-60) ! — [20] 
2 N 2867 nSP — Í 120 10 2 40 ] 200 I 003) ; (40-—120)! — [20] 
2N2868  Ín$P 60 7 1 ! 08] 200! 220 I I (30) 
2 N 2869 p GA 60 ! (50) [10 I 30 ] 100 (1.5) § 100 0,5 ! (90) 0.45 
2N 2870 Pp GA 80 ! (50) 10 J 30 ] 100 [ (1,5) 1 100 ] 05 (90) 0,45 
3 él 3 : 
2 N 2894 p SPE ; 12 4 0,2 0,36 ! 200 486 ] Részletes adatok a 421. oldalon 
2 N 2895 nsP  ] 120 7 1 0,5 ] 200 ] 350 $o002] 5 [ 0 50. 120 
2N2896  ÍnSP 9) 140 7 ] a 0,5 ] 200 Í 350 0,01 5 50 120 
2 N 2897 n SP I 60 7 1 05 ] 200 [ 350 7 0051 5 50 100 
2N2898  Í[nSP  JÍ 120 ! e a] 290 380 JO002] 5 [fo 50 100 
Hi : t 1 
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jellemző adatok 


Egyedek ] Határértékek J 
j U I Icso ] Uc fa 
j ib EBO ! R c ! § T 
; ! UcBo Ua I Pio Bj max thja j (IcEs) (UCx) , "le (fg) 
Típus] 0 Fajna  ! (CE), fue EdÉN él (Rend (eno) " (Une [0 (2) [F51 
: fi v ov A Wo] Sci SE/W 7 na TV E MHz 
et —————————e];".] ey ey. e ——]y—. e —.—. ey —keyy ee er sav zmatamt tve tD mmm manit MEUTYATNNNN YEN ANNYAEYAMTMAN Mé e——mumuuguytt 
i I 8 
2N 2899 n SP 140: 1 a ] 05 Í 200 [ 350 j 0,1 50 120 
2N2900  (nSP 1 60! 1 1 05 ] 200 ] 350 (0057 5 í 50 100 
2 N 2903 J n SP (2) / (30) . j 1 £20) i (1252 625 : j 
2N.2904 !pSPE " 60 (40) : 06 j 0.8 ] 200 ] 220 ] Részletes adatok a 423. oldalon 
2 N 2904 A p SPE 60 (60) ! 06 3 08 ] 200 [ 220 1 Részletes adatok a 425. oldalon 
2 N 2905 p SPE 60 (40) 0,6 08 200 220 Részletes adatok a 427. oldalon 
2 N 2905 A ; p SPE. 60 (60) 0.6 J 08 j 200 220 J Részletes adatok a 427. oldalon 
2 N 2906 p SE 60 (40) j 06 ! 04 200 440 I Részletes adatok a 431. oldalon 
2N2906A j pS5E 60 (60) : 06 i 0,4 200 440 1 Részletes adatok a 433. oldalon 
2 N 2907 p SE 60 (40) i 06 ! 04 200 ] 440 j Részletes adatok a 435. oldalon 
[ j 3 
SEGA ús i jé ] j 
2N 2907 A  pSE 60 (60) 0.6 ! 0,4 200 440 7 Részletes adatokja 437. oldalon 
2 N 2910 nS(2) :; 45 (45) 003 ] 03 ] 200 ( (1.72) j 001 ] 45 (100. 300) 
2 N 2913 nS(2) i 45 (45) j 003 ) 03 ] 200. (1.729 ] 001 [45 (60 240) 
2 N 2914 nS(2) ! 45 (45) : 003 ] 03 ] 200 1 (1.72) Í 001 ) 45 150 600) 
2 N 2915 n 5 (2) ; 45 (45) , 003 [ 03 200 ! (1.72) ) 0.01 ] 45 (60240) 
milesz sZ a is. 888 FÉRÉSRESÉSEN 8 
2 N 2916 nS(2) jo 45 ! (45) ; 0.03 ) 0.3 ] 200 (472) ] 0.01 [45 tsa 
2 N 2917 nS(2) Í 45 (45) ! 003 Í 03 ] 200 [ (172) j 001 j 45 I (60-— 240) 
2 N 2918 nS(2) jo 45 ] (45) 0,03 3 03 ] 200 1 (1.72) ! 001 ! 45 ((150-—600)j 
2 N 2919 nS(2) / 45 ! (45) j 003 ) 03 ][ 200 ] (1.72) [0002] 45 (60.240) 
2N 2920 nS(2) i 45 (45) i 003 1 03 1 200 11.72) 0,002] 45 10150 gl 
y ESÖRS j j a llteszés 
2N291 inS pp 25 j 5 . 04 ! 02 ] 125 380 0,5 10 35 
2 N 2922 J n§S 25 D. 5 , 01 [ 02 ][ 125 ( 380 0,5 ] 10 35] 
2 N 2923 nS$P 25 ! 5 ! 04 I 02 ] 125 ) 380 0.5 ] 10 (90) 200 
2 N 2924 nSP  ! 25 3 5 , 041 j 02 [ 125 ! 370 0,5 [ 45 (125) ] 200 
2N 2925 n SP "25 , 5 ! 01] 02] 125 [370 J 05 [ 45 (215) 200 
2 N 2926 n SP 18 5 ] 041 ] 02 ] 170 370 0,5 ] 10 (35) J 200 
2 N 2927 pGEM i 40 : 35 . 04 ] 015 100 ] 500 ] (130) ii 400 
2 N 2928 PGE ii 145 ] 03 J 01 1 0145 [ 100 ]Í 500 5 6 6) I 400 
2 N 2931 ns 15 3] 005 ] 0.05 ] 125 ] 1600 0,015 1 0,5 
2N 2932 nS 1 5 1 3 ! 005] 005 [ 125 ( 1600 (0.015] 0.5 
ÓRÁT TON BZ tsttttk, SETS ZATTSÉ ae Mk vás sTbGÉeől elles ÁGA VESS A ÖS KMKSZ IÍRERESBBL 
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Egyedek j Határértékek li Jellemző adatok 


IcBo UcB 


] i j 
e R Í 
Ucpo Piot Dj ax [Rt j (Icxs) 142 


Fajta ; (UcEs) 
0 mB2 


j 21e 


UEwol 


h 
Un] (hos) 


2N 2933] ; 3 1600 ! 0,015 
2N 2934 1600 § 0,015 


2 N 2935 k ! 1600 ( 0,115 
2N2938  Í nSEP : 500 


2 N 2939 j 0,025 


2N2940 5! Í ]w ) 0025 
2 N 2941 ; ; 0,025 
2N 2942) 3 
2 N 2943 
2 N 2944 


2 N 2946 
2 N 2958 
2 N 2959 
2 N 2962 
2 N 2963 


2 N 2964 ; JÚ 
2N2965 I ] j 6! 
2N2972 ; I ö ! 1. (100) J 
2 N 2973 i J l (225) 
2 N 2974 1 J ; tb 5) 


2N2975 ) I 3 1 o. (150600) 
2N2976 I ; ; ; (60-c 240) ! 
2N 2977) : ; (150600) 
2N2978 ! ! ; Ú (150) ] 


2 N 2979 i (150-— 600)! 


2 N 2987 ; j (20-75) " 
2N 2988! ] I (25-75) 
2 N 2889 ; i (25-75) : 
2 N 2990 i (60-—120) 
2 N 2991 : I ; 50 (605120) 
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—————őW—Ű—jűŰ[öö——ö—Oo—o] eme MSETSNNVáSME MESE NENMN Eset AMEN AMMMMEYYAMEAP NY TMEMA ETV EKAYAA TIE EBA LRARATATÉENmITEKMEHTTTTETTMNTTTTTTTTTE 


Egyedek I Határértékek j Jellemző adatok 
Us ]  UrBO j jó Rinja F Jeso CB 1 here 
pe ee Tis J öle] jovet [állj éb [Ő 
i v] [A ; wo] cc 5 0EJW al MAZ iv MHz 
2 N 2992 n SP 155 ] (100) ! 1 2,5 ] 200 ] (67) j 0,1 90 (60120) 30 
2 N 2993 n SP 95 (80) 1 j 2,5 ] 200 ) (67)! 041 ] 50 /(60-—120) 30 
2 N 2994 n SP 155 ] (100) 1 2.5 ! 200 ! (6.7) j 01 I 90) (60--120) 30 
2 N 2995 nSM — [ 120 10 1 15 ] 200 ] (75) f 50 ] 68 I (25-90) 10 
2 N 2996 PGM JJ 1 03 ] 0,05 ] 0075] 100 ]/ 1000 3 100 6 200] 550 
2 N 2997 p GM J 30 03  ] 0.05 1 0075] 100 Í 1000 j 100 Í 12 , 200 600 
2N.2998  jpGM 15 03 ! 002 1 0,075] 100 ] 490 ] 100 ] 6 200 ] 900 
2N299 ÍpPGM JJ 1 02 ] 002 1 0075] 100 ) 590 4 100 j 6 6] (100) ] 1600 
2 N 3009 nSPE JJ 40 4 02 ! 036 ) 200 ! 4900 130) 1! 0350 
2N 3010 nSPE ] 15 (6) 0.05 ! 03 ] 20Ó Í 200 j 005 5 5 1(25—125) 600 
2. N 3011 nSPE ] 30 [ (12 05 200 ! (0,4) ] (20) 1 (30--120) 
2 N 3012 PSPE ÍJ 12 ! "(12) 06 I 200 Í [2.06] 1(0,08)] (6) ](30--120) 
2 N 3013 nSPE d 40 ][ (15) 12 0,36 ] 200 Í 146 1 (0.3) j (20) 1 (30120) ! 
2 N 3014 nSPE  § 40 (20) 95485 0,36 ) 200 ] 146 , (0.3) [ (20) fGvzei2ő) 
2N.3015 — Í nSPE 60 ! (30) 200 ! (4.6) (02) (60) ! 
BALSAZNKÉSTE vs 8 jélsetáé SE KE leb. 8 
2N3036 ]nsS h 420 ] (80) ! 42 ] 08 ] 200 ] f457y 1 001 Í 60 1(50--150) 
2 N 3037 ns 120 (70) ] 05 Í 036] 175 ] (24 1 0.01 60 ](40--120) 
2N3038  [nS 100 (60) ] 05 ] 0.36] 175 ] (24) ) 0.01] 60 (80 240) ) 
2 N 3039 p5S 50 (35) ] 05 ] 036] 175 ] 24] 0,025 30 ] (2080) / 
2 N 3040 pS [40 (630) ! 05 ] 036 j 175 ] (2.4) 1 0.025] 30 ((410-—160) 
2 N 3043 nS(2) Í 45 (45) ] 0,03 Í 0.25 [ 175 ][ 1.67 § 001 j 045 ((100--300) 
2 N 3044 n S (2) 45 (45) ] 0.03 J 025 ] 175 ] 1.67 ] 0,01 Í 45 1(100-—300)! 
2 N 3045 n S (2) 45 (45) ] 0,03 Í 0,25 ( 175 ] 1.67 I 0,01 I 45  [(100--300) 
2. N 3046 n S (2) 45 (45) ] 003 Í 0.25 ] 175 ] 1.67 1 001 ] 45  ((50-—200) / 
2 N 3047 n S (2) 45 (45) ] 003 [ 0.25 j 175 ] 1.67 j 0,01 1 45 1450 200) 
BA eszssásBt E ÖS etséebsől őt ki 
2 N 3048 n S (2) I 45 (45) Í 0,03 ; 0,25 ] 175 ! [1.67] 0,01 j 45 1 (50--200) 
2 N 3049 PS (2) 25 (20) ] 041 j 0.25 Í 175 ] [1.67] I 0,01 ! 25 1(30--120) 
2 N 3050 p S (2) 25 (20) Í 01 ][ 025] 175 [ [1 1671) 0,01 ] 25 ](80-—120) 
2 N 3051 pS (2) 25 (20) ] 041 ]) 0.25 ] 175 ] [1.67]1 001 ) 25 (30120) 
2 N 3052 n S (2) l 35 (15) j 02 ] 025 [ 175 [1.677 0,025] 20 [25130] 
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2 N 3053 
2 N 3054 
2 N 3055 
2N 3072 
2 N 3073 


2N 3079 
2N 3080 
2N 3081 
2N 3082 
2 N 3083 


2N 3107 
2N 3108 
2NN 3109 
2N 3110 
2N 3114 


2 N 3115 
2N 3116 
2N 3117 
2N 3118 
2 N 3119 


2N 3120 
2N 3121 
2N 3122 
2N 3123 
2 N 3128 


2N 3129 
2N 3130 
2 N 3131 
2NI 3132 
2N 3133 


8 Tranzisztor-Atlasz 


n SD (k) 


[UcER] 


Határértékek 


Vv 


(40) 
(55) 
(60) 
(60) 
(60) 
J (200) 
(400) 


0,7 1 
4 5.8 
15 ]j) 115" 
0,05 0,8 
0,05 0,8 


150 


200 
200 
200 


(5.71) 
(7) 
(1.5) 


Icso UcB 
(IcEs) ! (Ucx) 
[Uxs] 


UxgBol 


[0,25] 
[1000] 
[5000] 


(5) 
65) 
0,001 
0,01 
0,01 


v 


Jellemző adatok 


If 
(fe) 
e MHz 


hao1e 
(hain) 


[4] 1 (50-—250) 
[7] Í(25—100)Í 0.8 
[71 [ (20-70)] 08 


(200) 
(400) 


10 
5 
5 


60 
60 
60 
60 


100 


(30.150) 
(30130) 


130 


(10-50) Í (0,05) 

(10-40) 2 
(30) [/ 150 
(100) 100 
(100) 100 


(100-— 300) 
(40.120) 
(100-— 300) 
(40120) 
(30--120) 


(40120) 
(100-— 300) 
(250-— 500) 
(50-— 275) 
(50-- 200) 


250 
250 
250 

(250) 
250 


(30) [210] 
30 [210] 
25 60 

(100) 400 
(25) 60 


(60) 60 
(60) 60 
(30) 250 

(40-— 200)! (0,003) 
(40) 200 
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2N 3134 
2N 3136 
2 N 3137 
2 N 3138 
2 N 3139 


2N 3140 
2.N 3141 
2 N 3142 
2 N 3143 
2 N 3144 


2 N 3145 
2N 3146 
2. N 3147 
2 N 3149 
2N 3150 


2 N 3151 
2 N 3152 
2 N 3153 
2N 3154 
2 N 3155 


2NN 3156 
2 N 3157 
2 N 3158 
2N 3159 
2 N 3160 


2. N 3161 
2 N 3163 


2N 3164 
2 NN 3165 
2N 3166 
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8j max íRtsTo) 


ersz tása 


Rthja 


0CJW 


200 ] 290 


) (cx) 
, UxBol 


jog ször DEGŐs 
200 Í 292 
200! (8) 


200 1 (8) ] 
200 [ (8) I 
200! (7) 
200 Í (7) 
200 ! 1 
200 1 (7) 
100 ! (05) ! 
100 ] (0,5) 
200 ! (05) 
200 ] (05) 


200 Í (05) 2000 


100 
10 mA 
10 mA 
2000 


2000 


dol ágak 5b 
égő 1.ö0t 40 
100 ] (2) ] 100 
100 [ 62) [100 
100 2) jei 
100 2) 1 100 
100 ) (2) j 190 
100 (2) 156 
100! j 1 100 
100 ( (2) [ 190 
200 Í 22 

200 ! 22) 

200 l 22) 

200 ! (22) 


Jellemző adatok 


(100) 556 
lle 200 
É20-E 120) [/ . Z0V 
(10) [4007 
(10) [400] 
HAN [400] 
(10) 7 [490] 
(10) ú 
I. (0) 4 
(10) 16 
(10) úő 


(10) ja 
(10) 7 
(10) Há 
(40) 02 
[60] 


Me tál VNC BEL NOI 


Ess 24 Álta 


(60-80) ] (0,015) 


(80275) [000 
(1 3-z 36) 1 
(12-36) j 
a 2-z 36) 3 
p(a2—3ó0] 1 


Egyedek Határértékek Jellemző adatok 


! Icso [ U. f 

UcBo Ú BO Ig ! Piot ] 04max Rtnja Ég, 9, (Us hoje A 

Típus Fajta] Von ( (Von tot 9mar [ CRngo Tf rmnol] (Ugo ] em] [fá 

vol vo [a ! w I se [rewj ga [ v ] — 1] mMiz 

! 
2N 3167 p SD 40 10 3 0 85 200 ! (22) (12-36) 1 
2 N 3168 p SD 60 10 3 3 85 !] 200 ] (22) (12-36) 1 
2 NN 3169 p SD 80 10 3 ] 85 ] 200] (22) (12-36) 1 
2 N 3170 p SD 100 10 3 ij 85 200 Í (22 (12-36) 1 
2 N 3171 p SD 40 10 3 75 1 20] 022 (10. 30) 1 
2 N 3172 PSD] 60 10 3 3 75 I 200]! 22 (10-30) 1 
2 N 3173 PSD JJ 80 10 3 ] 75 [20162 3 (10-30) 1 
2N 3174 p SD 100 10 3 í 75 [00] 221 (10-30) 1 
2 N 3175 p SD 40 10 ] 3 j 85 ] 200 [ 822) (10-30) 1 
2 N 3176 p SD 60 10 5 ] 85 200 [ 22 (10-30) 1 
2N 3177 p SD 80 10 [5 ! 85 ] 200 ! (22) (10-30) 1 
I 2N 3178 p SD .100 10 ] 5 ] 85 J 200 I (22) (10-30) 1 
2N3179 ÍpsD 40 10 5 "85 [ 200] 022 -1 (10-30) 1 
2 N 3180 p SD 60 10 5 ! 85 I] 2001 (22 (10-z 30) 1 
2N 3181 p SD 80 10 5 i 85 ] 200] (22 (10-30) 1 
2 N 3182 p SD 100 10 5 ! gs [ 200 (2.2) (10-30) 1 
2N 3183 p SD 40 10) 5 75 [20]682 (10-30) 1 
2N 3184 p SD 60 10 5 75 I 200] 822I (10-30) 1 
2N 3185 p SD 80 10 5 (75 [00] 822] (10-30) 1 
2N 3186 p SD 100 10 5 75 ] 20] (022 (10-30) 1 
2N 3187 p SD 40 10 5 85 I 200 2.2) (10-30) 1 
2N 3188 p SD 60 10 5 i 85 200 ] (22) (10-30) ] 1 
2 N 3189 p SD 80 10 5 , 85 [ 200] 22] (10-30) 1 
2N 3190 p SD 100 10 5 ] 85 j 20 22 (10-— 30) 1 
2 N 3191 p SD 40 10 ] 5 : 85 200 j (22) (10-z 30) 1 
2N 3192 p SD 60 10 5 85 ] 200 Í (22 (10-30) 1 
2N 3193 Pp SD 80 10 5 e5 ! 200 ] (22 (10-z 30) 1 
2N 3194 p SD 100 10 5: 85 [20] 62 (10-z 30) 1 
2 N 3195 p SD 40 10 ii 5 j 75 ! 200] 023) (10-30) 1 
2N 3196 p SD 60 10 5 j 75 200 ] 23 (10-30) 1 
8: 
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Határértékek j Jellemző adatok 


e — ——— — —— — —— ETT 
Ti 


IcBo UdB 
Vége Rihja ] (cxe) ! (Ucn) 2te 


8] ax Run 
(UcEe] max] (Rtnie) ( (rezol [Us] 


2N 3197 
2N 3198 
2N 3199 
2N 3200 
2N 3201 


2N 3202 
2N 3203 
2N 3204 
2 N 3205 
2N 3206 


2 N 3207 
2 N 3208 
2 N 3209 
2N 3210 
2N 3211 


2 N 3212 (30-90) 
2N 3213 (30-90) 
2N 3214 (30-90) 
2 N 3215 
2 N 3217 


2 N 3218 
2 N 3219 
2 N 3220 (20-60) 
2 N 3221 
2 N 3222 


(40-- 120) 
20 
40 
(20-50) Í  (0,03) 
(100) 500 


2 N 3223 
2 N 3224 
2N 3225 
2 N 3226 
2 N 3227 


ma WU MŰ VI 
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Egyedek 


Típus 


2 N 3229 
2 N 3244 
2 N 3245 
2NI 3250 
2 N 3251 


2 N 3252 
2 N 3253 
2N 3261 
2 N 3262 
2 N 3263 


2 N 3264 


$ 2N 3265 


2N 3266 
2 N 3267 
2 N 3279 


2 N 3280 
2 N 3281 
2N 3282 
2N 3283 
Í2N 3284 


2 N 3285 
2 N 3286 
2 N 3287 
2 N 3288 

2 N 3289 


2 N 3290 
2 N 3291 
2 N 3292 
2 N 3293 
2 N 3294 


Határértékek Jellemző adatok — 


v 


"30 1 (50--150) 
50 30290) ! 
(40) 1 (50-2150) 
(40) Í(100-— 300) 


(30-90) 
(25-75) 
(10-- 150) 
(540) 
(20-z 80) 


125 
125 J (25.275) 
0,075 15 
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Egyedek 


UcBOo 
(Ucxs) 


UxBO 
(Udxo) 
[Ucxe] 


Határértékek 


84 max 


118 


Rinja 
(Rinjc) 


[fyzol 


[Uxs! 


MMGNTERENRSRERB; JERETÉZNGSÉRTTSÉNÉSÉSÉRRSTTPSBB VÉRESÉNRÉSESÉS BÉR MERSSSSÉR ÉKES ÉTSTE Eset el Eren tzzztegesegzzazsüli ! SZEMEK JAGGZZKEZEZÉRÉNNKNI EZAZ KGEKMSNZNENKEZŰN 


Jellemző adatok 


v v A vwY ké 9 oC JV 
2N.3295  nSE 60 5 02 Í 08 ] 200 [ 190 ] 01 ] 10 (20) 200 
2N.3296  ÍnSE  ] 60 3 oz Í oz ! 200 [ 210 Í 01 2 (5) 100 
2N3297  ÍnSE  J 60 3 145 ] 25 ] 200] (6) 1 2 ] (25-35)! (041) 
2N.3298  ÍnSE 25 3 ] 02] 03 ] 200 [500 ] 05 [ 1 (60) 200 
2 N 3299 n SEP ; 60 5 08 I 200 Í 220 ; 0,01 [10 (75) 250 
2 N 3300 n SEP 60 i 5 08 ] 200 Í 220 0,01 ! 10 (220) 250 
2N 3301 3 nSEP [60 5 0,36 1 200 ][ 490 001 ! 10 (75) 250 
2N3302 ÍnEP 1601 5 ] 036 ] 200 [ 490 ( 001 ( 10 (220) 250 
2N 3303. nSEP ] 25 ! 4 JD 1 ] 06 [ 200 [ 290 ] 04 0,5 (60) 450 
2N3304  .pS j (6) 0,3 3 (30.120) 1 500 
mer ——— —[——- 9 § 
ii jN 

2N3309  Íns (657 (40) 7 3 2507 
2N3347  ÍPS(2) § 60 [ (45) 1003] 03 [475] 3 1001] 5 (40-z 300) 
2N3348 ÍpS(2) ! 60 ] (45) 1003] 03 I 175] 001 ] 45 (40.300) 

2 N 3349 PS (2) ! 60 (45) 1 003 [ 03 ] 175 [ (2) § 001 [ 45 ((1410-—300) 
2N3350 ipS(2) ! 60 ][ (45) j003]1 03 [175] 0,01 ] 45 Í(100-- 300) 

ge — 

2N.3351  :pS(2) 3 60 ] 145) 003 1 03 [ 175] 0 0,01 (45  [(100-2300) 
2N3352 ]psS(2) ! 60 (45) 1 003 ] 03 ] 175 1 (2) 1 001 [ 45 I(100-300) 
2N.3375  : nSPe ! 65 (40) 15 ] 116] 200 j [15] ! 0.1 30 ]1(10--100) 

2 N 3409 nS(2) ] 60 (30) ] 05 ] 05 ; [2.9] 1 001 Í 50 [402160 

2 N 3410 nS(2) :; 60 (30) 05 ] 05 [29] Í 001 Í 50 ] 50200 

2 N 3411 nS (2) I 60 (30) ] 0.5 Í 05 2911 001 Í 50 ] 30--120 
2N.3418 InSPE J 85 ! (60) 3 a !] 200 Í (57241 [0.51] [6] [-20-—60 

2N. 3419 !]ns I 125 ] (80) 3 a ] 200 ] (572p 1 I0.5j ! [éj ]! 20-60 

2 N.3420 ÍnS j 85 ] (60) 3 a  ) 200 Í (SZDP [051 Í [6j [20120 

2 N 3421 nS J 125 (80) 3 1 200 ] (57271 [OSI] [61 j 40--120 

2N 3423 inS(2) 30 ] (5) ! 005] 03 ] 200 [ 584 I (20200) 
2N23244 nS(2) Í 30 ]Í (15) ] 0.05 ] 0.3 ] 200 584 (20-z 200) 

2N. 3425 ÍnS(2) [ 30 [ (5 ( 01 [055 ]) 200 [ 486 (03) (20) ! (30120) 
2N3426  ÍnS 25 Í (12 1 3 ] 200 j (30-- 120)! 450 
2N. 3439 ÍnsS 450 ] (350! 1 1] 200 [175 (20 ] 360 (40160) 


2 N 3440 
2 N 3441 
2 N 3442 
2 N 3444 
2 N 3467 


2 N 3468 
2 N 3478 
2N 3485 
2N 3486 
2 N 3494 


2 N 3495 
2 N 3496 
2 N 3497 
2N 3502 
2N 3503 


2 N 3504 
2 N 3505 
2N 3511 
2 N 3512 
2 N 3546 


2 N 3553 
2N 3554 
2N 3563 
2 N 3546 


2N 3566 
2 N 3568 
2N 3569 
2N 3570 
2 N 3571 


2N 3565 


Egyedek 


Határértékek 
EL eeteem eses eleste b ZA TÉL Zn tsz dezés 
I 
429 u ige s hej cRthle (ne 
Fajta CES) [ f(UcEg] thjc" ( [/gB0] 


nS 20 
n5S5 [1000] 
n5S5 1000 
n S (k) 0,5 
ns 0,1 
nS 0,1 
nS 0,02 
pS 0,02 
pS 0,02 
pS 0,0001 


1 (3.43) 


PS 0,0001 
PS (2.28) 100001 
pS (2.28) 10,0001 
ps5S (44 [j (0,01) 
PS 4 (0,01) 
PS 45 ] (45) [ 06 ! 04 [ 200 (228) ! (001) 
PS 60 ! (60) :! 0.6 ] 04 ] 200 [ (228) - (001) 
nS 30 [ (15) [ 0.415 ] 0.36 Í 200 j 

ns 60 ] (35) [ 05 Í 08 Í 175 

pS 20 ] (12) ] 0.05 Í 036 Í 175 J 

ns 65 ] (40) ] 0.35 ] 25 ] 200 [100] 
nS(k) ] 60 ]! (30) Í 12 ] 08 ]f 200 ( (457) Í (05) 
ns 30 ] (12) Í 005 [0625] 125 [ 875 ] 0.01 
nS I 30 (15) 01 ] 02 Í 125 I. 500 ! 0,05 
ns 1 30 ] (25) ] 005 [0625] 150 ! (5) ; 005 
n S 40 ! Go ! 02 ] 03 ]Í 125 Í 333 ] 005 
nS (60) ] 0415 ] 0.3 

ns (40) 1 0415 ] 0.3 

n SPE 30 ] (15) [005 ] 02 ] 200 [ taal] 1 
ns 25 ] (45) ] 0.05 ] 0.2 ] 200 (1.14) 3 1 


UcB 
(Ugx) 


[UnB1 


jellemző adatok 


(20--160) 
(20-80) 
(20-70) 
(20-60) 

(40- 120) 


90 
30 
50 


(25-75) 
(25-- 150) 
(40- 120) 

(100- 300) 
(z-35) 


(535) 
(100- 300) 
(100-— 300) 


(30) Íc115-—300) 
(50) Í(115-—300) 


[4] 
(40) 
15 
15 
25 


(30-- 120) 
(5.10) 
(30-- 120) 


(5-- 200) 
(25100) 
(20-- 200) 
(20-z 200) 

(150--600) 


(40-- 120) 
(100. 300) 
(20--150) 
(20- 200) 


900 


450 
250 
700 


175" 


60 
60 
1500 
1500 
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Egyedek 


2 N 3572 
J 2N 3576 
2 N 3583 
2 N 3584 
2N 3585 


2 N 3600 
2N 3611 
2N 3612 
2 N 3613 
2 N 3614 


2N 3615 
2N 3616 
2N 3617 
2 N 3618 
2N 3632 


I 2 N 3634 
2 N 3635 
1 2N 3636 
2N 3637 
2N 3638 


2N 3639 


2 N 3640 
2N 3641 
2 N 3642 


2 N 3643 


2 N 3665 
2 N 3666 
2 N 3678 
2 N 3680 
2N 3688 


120 


(UdEs) 


. 
UdBo 


60 
40 


Határértékek 


UEBO 
(UcEo) 
[UoER] 


Rinja 
(Rinjc) 


! IcBo 
3 (IgEs) 
! [pol 


Jellemző adatok 
I 


UgB ! h 
(UgE) 2.6 
[Upsz] (hoi) 


! 
! 
I 6 


I 5 — 0] 
(13) ! 0,05 0,2 ] 200 Í (1198 1 (20-—300)Í 1500 
(15) ] 02 / 036] 175 Í [24] i (001) ! (15) 1 (40-—120)Í 400 
(175) 1 2 200 ] [114] ! [5001 [6] ](40--200) 
(250 ] 2 2 ! 200 ! f11.4] [5007 ! [61 ! (8--80) 
(300) ! 2 2 200 [114] 5001] [6] ; (8--80) 
sel szzájátsááláet 1 
jj jú Hi 
(15) 0,05 ! 03 200 ] (1.14) j 0,01 15 5 
(25) 7 85 1 125 [ (4) 3 5000 40 (35-70) 
(35) 7 85 ] 125 (1) ; 5000] 60 ] (85-70) 
(25) 7 g5 ] 125 . (1) 1 5000] 40 ((60--120) 
89 ! 7 85 J 125 ] (1) ] 5000] 60 (60-— 120) ! 
Ms ELNE 
, (50) [7 es ] 125 / (1) ) 5000] 80 ] (30-60) 
(60) 7 g5 [125] (1) ; 5000 1 100 ! (30-—60)] 600 
(50) 7 85 Í 125 (1) 5000] 80 ] (45-—90)]j 600 
(60) 7 g5 ] 125 Í 85 50001 2 ] (45—90)] 600 
40 3 ] 23 Í 200 Séta 500 ] 65 (10150) 
(140) 1 1 200 ! (5.71) ! 0,1 100 1 (50--150) 
(149) ] 1 J 1 200 1 (571) [ 04 ! 100 [(100--300) 
(175) 1 ) 1 5] 200 1(571) § 04 100 1 (50-2150) 
a75) ll ai 1 [ 200 (571) ] 04 1 100 ((100-c300) 
(25) ] 05 ] 03 ] 125 ]! 333 Í(0035)) 15 ] (5.20) 
(6) 1 008] 02 ! 125 Í 500 ÍJ(009)] 3 ] (80120) 
(12) ! 0.08 10625] 150 Í 500 ](0,.05)] 6. 1 (30120) 
(30) 0,5 ] 0,625 ( 150 286 1 (0,05)i 6 ](30--120) 
(30) ] 05 10.625] 150 Í 286 ](0.05)] 6 (40120) 
(30) ! 0,5 1 0,625! 1450 286 Í (005)! 6 Í(100--300) 
SEZNESENT KESZ VONAT SZETT 
(80) 1 015 ] 08 Í 180 j 40-—120)[ 60 
(80) ] 015] 08 [ 180 / j 1(100-—300)I 60 
(55) 1 015 [ 08 ] 180 ; (40-- 120) 250 
(50) ] 003] 03 Í 175 ] (2) Í 001 [ 45 ((150--600) 
(40) ! 003] 02 ] 125 [ 5 500 005 ] 20 Í (5.30) J 


2N 3689 
2 N 3690 
2N 3691 
2 N 3692 
2 N 3693 


2 N 3694 
2 N 3700 
2N 3701 
2 N 3702 
2 N 3703 


2 N 3704 
2 N 3705 
2N 3706 
2 N 3707 
2 N 3708 


2 N 3709 
2N 3710 
2 N 3711 
2 N 3713 
2 N 3714 


2N 3715 
2 N 3716 
2 N 3722 
2 N 3723 


2N 3724 


2 N 3725 
2 N 3726 
2 NN 3727 
2N 3728 
2 N 3729 


p SPE (2) 
n SPE (2) 
n SPE (2) 
ns 


Határértékek 


Jellemző adatok 


IcBo UgB 
(Icxs) Í (UcE) 


[ysol 


([Uxel 


(100- 400) 
(40--160) 


384 


0,01 


(30) 


(100400) 
(100-2300) 
(40-— 120) 
(60-— 300) 
(30150) 


(100300) 
(50--150) 
(30-—600) 

(100-2400) 
(45-— 660) 


(45-—165) 
(90- 330) 
(180660) 
(20-75) 


(40) [ (25-75) 


(502150) 
(50.150) 
(40-2150) 
(40-2150) 
(60- 150) 


(60-—150) 
(80-— 350) 
(80-— 350) 
(30-- 280) 
(30-- 280) 
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Egyedek Határértékek , jellemző adatok 
ee mem ee eme em ar MENMT ÉNEM EE TETT úg: 
] u fr 
j U a URBO Rthja j 10 (Ugy) ha1e Tf ) 
Tip Fajta] one) [/doso) [10] Prot [fsmaz [ (Rend) fenol [fUBBIL 62) [fed 
] bv v A w ec ocjw HA v — MHz 
b 
2N3733  ÍnS J 65 ] wo) ] 3 ] 23 ] 200 250 30 400 
2 N 3734 ns h 50] Go) [as ] 1 [200 [ (574) ) 02 125 (80120) 
2 N 3735 ns ] 75 ] 650) [15 I 1 ] 200 [571 ) 02 [140 ( (20-80) 
2 N 3740 ns I 60 ] (60) 1 ] 25 Í 200 ) 100 160 ((10--100) 
2 N 3741 ns 80 [ (80) 1 25 ] 200 [100 180 ((10.-100) 
2N3742 ÍnS (300) ! 003] 1 (20-—200)Í 30 
2 N 3743 ns I ] (300) [ 003] 1 , (20--250)) 30 
2N3766  ÍnSPE 80 [ (60) 4 20 Í 175 100 ]! 80 1(30-—160) 
2N3767  /pS ! 100 ! (80) a ! 20 ] 175 : 100 1100 Í(30-2160) 
2 N 3771 nS j 50 ] (40) ] 30 [ 1450 [ 200 I 2000 [ 50 [ (1560) 
ESÉNÉ SEGGE ] gá 
2N3772. ÍnsS ] 100 ] (60) j 20 ] 450 Í 200 5000 1100 ! (15-60) 
2 N 3773 ns 1160 [ (140) [10 ][ 150 [ 200 2000 1140 ] (15-60) 
2N3789  ÍpsS (60) ] 10 [01507 110 mA)! 30 ]! (25-90) 
2N3790 ÍpsS (80) 10 [1507 (10 mA) 40 [ (25-90) 
2 N 3791 ps 1 (60) Í 10 11508 (10 mA)! 30 ](50--180) 
2 N 3792 pS ; J (80) 10 ] 150 (10 mA) ( 40 [(50-—180) 
2N3798  Íps I 60 ] (60) ] 0.05 Í 0.36 [ 200 ] [2061 j 001 (50 [(150--450) 
2 N 3799 ps h 60 ! (60) ] 0.05 ] 0,36 ! 200 ! [206] 0.01 j 50 [(300--900) 
2N.3800  ÍpPSDP(2)I 60 ] (60) ) 005 [ 0.25 ][ 200 ] 001 1 50 [(100--450) 
2N.3801 — [ PSDP(2); 60 ) (60) 0.05 ! 025 [ 200 I 001 1 50 [(100--450) 
[ősssz ML SEEK AREAS ezető jú z ———i me — 
2 N 3802 J PSDP(2)I 60 (60)! 0,05 j 0.05 ! 200 Í 001 (1 50 [(150--900) 
2N.3803  ÍpSDP(2)] 60 ] (60) ] 0.05 I 025 ] 200 7.3 001 50 [€150--900) 
2N3804 ÍpsS(2) Í 60 (60) 1 005 1 0,36 [0] ! (150-- 450) 
2 N 3805 PS(2) ij 60 (60) 0,05 ] 036 [10] I (300--900) 
2N3806  ÍpSDP(2)I 60 j (60) 0,05 [ 0.5 1! 200 I 001 (50 [(100-2450)f— 
; 7 j SEN TT ! 
2 N 3807 PS(2) ! 60 (60) 1 005 [ 05 [ 200 ) (29) § 0.01 ] 50 [(300-2900) 
2N3808 !psS(2) ] 60 ! (60) I 0.05 ) 0,5 ] 200 [ (29) Í 001 150 Í(150-2450) 
2N.3809  Íps Gy) ! 60 [ (60) [005] 05 [ 200 ] (29) ) 0.01 ] 50 [(300-2900) 
2 N 3810 PpS(2) ! 60 ! (60) Í 005 [ 05 ] 200 [ (29) [001 [ 50 [(150--450) 
2 N 3811 PS(2) [ 60 ] (60) [005 [ 05 [ 200 [ (29) [001 (50 [6300--900) 
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Egyedek 


Típus 


2 N 3829 
2 N 3838 
2N 3839 
2 N 3846 
2 N 3847 


2 N 3866 
2 N 3902 
2 N 3903 
2 N 3904 
2 N 3905 


2 N 3906 
2 N 3923 
2 N 3924 
2 N 3926 
2 N 3927 


2N 3930 
2 N 3931 
2 N 3932 
2 N 3933 
2N 3945 


2 N 3946 
2 N 3947 
2 N 3962 
2 N 3963 


2 N 3964 


2N 3965 
2 N 3996 
2 N 3997 
2 N 3998 
2 N 4000 


Határértékek 


ps (180) 
ps (180) 
ns h. 30 (20) 
ns 1 40 Í 60) 
ns i (50) 
ns 1.60] (40 
ns ; 60 ] 40) 
PS j 60 Í (60) 
ps Í 80 ] (80) 
ps ] 45 (45) 
ps , 60 ] (60) 
ns ! (80) 
ns ; (80) 
ns ! (80) 
ns (80) 


jellemző adatok 


IcBo UgB fr 
Io] Prot [Prmaz [Re] úozS) [fon (han) (ép) 
ev Tv [Ta lwjloerc [rew]wvajl vi] -— ] Mm 
02 ) 0.36 1 200 ! [24] ] 0.3 ] (20) [ (30--120) 
06 ] 025 ] 475 1 (1.67y [0.011] [3] 1(50-2300) 
004 1 02 ! 200 1 [147 0.01 Í 15 1(380—150) 
20 [ 4 ] 175 ! [266] (2000)! (300) ! (40-2 200) 
20 ! 4 ] 4175 ] [266] (2000)! (300) ! (402200) 
04 ] 5 7 200 ( (85) 1 [100] (3.5) ( (10200) 
3.5] 1004] 1450 Í (0,5) 1 (0,25)! (400) 1 (30-90) 
02 ] 031 ] 1450 1 (281)! (0,05)! (30) 1 (50-2150) 
0.2 ! 031 1 150 1 (281) (0,05)! (30) Í(100-—300) 
0.2 ] 031 ] 150 1 (281) (0,05)! (30) Í(50--150) 
02 1 031 1 135 ! [281 J [00511 [301 ((100-—300)] 250 
04 [3] 200) 5) [001 (100 (30--120) 
15] 7 [20/60] 250 
3 I ané[ 200] (5) : 250 
45 ] 23 [ 200 [ (G5) 200 
[8 71 Í j 
005 (04 J b. 1 [goxson] 40 
0,05 [ 047 ; ; ! (80-— 300) 40 
x ] 02 ! 200 h 001 [15 ](40-—150)] 750 
x 1 02 ] 2001 J 0,01 ] 15 1(30--200)][ 750 
015 [5 200 J 140250) 60 
B KSS . é 
0.2 ] 0.36 ! 200 ] 486 1 (0.01) (40) ! (20150) 
0.2 Í 0.36 Í 200 Í 486 1(0,01)! (40) ! (40-—300) 
0.2 ! 0.36 [ 200 ! [206] 3 0,01 ! 50  Í(100-450) 
0.2 ! 0.36 ] 200 ! [20671 0.01 ] 70 (100450) 
0.2 ] 0.36 ! 200 ! [206]! 0.01 ! 40 (250600) 
0,2 ] 036 ] 200 ]) [206] 0,01 [50 Í(250-2600) 
5 [308 I (10) ! (60) 1 (40-—120)] 40 
5 1 30 3 (10) ! (60) 1 (20--240)I 40 
s] 307] J (10) ] (60) ((40--120)] 40 
1 [as (10) ] (60) [(30--120)[ 40 
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Egyedek Határértékek I jellemző adatok 


U IcBo CB 
UoBO (uEB0) Rin I (Up) he1e 
CEO) Ig Piot ] Dj max (IcEs) CE 
Típus Fajta (UCE8) ( [UcER] ú ; (Rtnjo) [ (frsol ! fUnsl ! (ez) 


gy 


LA V — MHz 


v 


2 N 4001 ns 


2N4002  Íns (2000)! (40) ! (20-80) 


(10) ] (80) 1 (40--120)[ 40 
2 N 4003 ns (2000)! (50) ! (20-80) 30 
2N 4012 ns 65 1 (100)! (30) 500 
2 N 4013 n SDP 50 17 1] 40 ](60--150) 
2 N 4015 n SDP TELL a 60 0,01 ! 59 (135--350) 
2 N 4016 n SDP(2) 60 0,01 Í 50 ((135--350) 
2N4017  Í psSDP 02) 80 0,01 Í 70 ](60--600) 
2 N 4018 PSDP(2) 60 0,01 Í 50 !(60-2800) 
2 N 4019 PSDP(2I 45 0,01 [30 (180--800) 
2 N 4021 ps 0) 60 (100--350) 
2 N 4022 PS(2) [ 60 (250. 600) 
2 N 4023 PS 2 45 (250--600) 
2 N 4024 ps 02 60 (100. 350) 
2 N 4025 pS (2) 60 I(250-x 600) 
2N 4026 ps 60 0,05 Í 50 ](40-2120) 
2 N 4027 ps 80 0,05 Í 60 ](40-2120) 
2 N 4028 pS : 60 0,05 1 50 I(100-z 300) 
2 N 4029 ps 80 0,05 ] 60 Í(100-2300) 
2 N 4030 ps 60 0,05 Í 50 1(40--120) 
2 N 4031 ps 80 0,05 ] 60 1(40-2120) 
2 N 4032 pS 60 0,05 Í 50 (100-2300) 
2 N 4033 ps 80 0,05 Í 60 Í(100-2300) 
. 4 2.N 4034 ns 40 (0,015)! (30) ! (70-- 200) 
Í2N 4035 ps 40 (0,015)/ (30) Í(150-— 300) 
2 N 4036 pSK Al 65 (40140) 
2 N 4037 pS 60 0,25 Í 60 1(50--250)Í 60 
2 N 4040 nS 60 400 
2 N 4041 ns 60 400 
2 N 4046 n S (k) 40 (40-—150)j 250 
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Egyedek Határértékek jellemző adatok 
88 ! U. f 
Ucso ] AjEBO § § B1 max] JAthja 10 (U2B) ho1e T 
Típus Fajta] os] fut (Rt) [rgsol ] tUgei ! (am) fel 
v v A w c 5€/VW HA v E3éi MHz 
1 
2 N 4047 nsS(k) 60 (50) 0,5 0,8 170 ! (40-— 150) 250 
2 N 4063 ns 450 (350) 1 10 200 (17,5) ) [20] [6] !(40-—160) 
2 N 4064 nS 300 ! (250) ! 1 10 ] 200 ] (17,5) 9 [201 1 [6] ! (40.160) 
2 N 4104 ns 60 (60) 0,05 0,3 175 (2) 0,01 45  [(150-- 800) 
2N 4121 pS(k) 40 (40) 0,1 0,2 125 500 ((0,025) (30) (40) 
e [—--— —— ——[ — e — fe [e IESGSSEZKI KEZES seeerzmany 
2 N 4122 ps 40 ] (40) ! 01 ! 02 ] 125 Í 500 7(0,025)! (30) Í (100) 
2N 4123 ns 40 (30) 0,2 0,31 135 ] (281) 1 005 20 1 (50--150) 
2 N 4124 ns 30 (25) 0,2 0,31 135 1 (281)] 0.05 20 I(120--360) 
2 N 2125 ns 30 (30) 0,2 0,31 135 1 (281) 005 20 1(50--150) 
2 N 4126 ps 25 ] (25) Í 02 ] 031] 135 [(281)]) 005 ] 20 I(120-2360)] 
2 N 4127 ns 60 ] (40) [ 15 ] 12 Í 170 
2N4128  ÍnS 60 ] (40) 3 35 
2 N 4134 ns (30) 0,2 
2 N 4135 
2 N 4137 (40-— 120) 
2 N 4138 (550) 
2 N 4208 (30-— 120) 
2 N 4209 (50--120) 
2 N 4231 (10.100) 
2 N 4232 (10100) 
2 N 4233 (10--100) 
2 N 4234 (30-- 150) 
2 N 4235 (30--150) 
2 N 4236 (30-—150) 
2 N 4237 (30--150) 
2 N 4238 (30) 
2 N 4239 (15) 
2 N 4240 ns 400 ] G00! 2 2 1 (2000) ! (400) ! (6-—240) 
2 N 4248 ps 40 (40) 0,625 ] 125 500 0,01 40 (550) 
2 N 4249 pS 60 (60) 0,625 Í 125 500 0,01 40 [(100-z 300) 


125 


Egyedek 


Típus 


2 N 4250 
2N 4252 
2 N 4253 
2 N 4257 
2 N 4258 


2 N 4260 
2 N 4261 
2 N 4264 
2N 4265 


2 N 4274 


2 N 4275 
2 N 4300 
2 N 4301 
2 N 4313 
2 N 4314 


2 N 4347 
2 N 4348 
l 2. N 4354 
Í 2 N 4355 
2 N 4356 


2 N 4359 
I 2 N 4389 
2 N 4390 
2 N 4398 


eme mee em eme ee ETT TETTE EETTTTTTETTUTUT 


2 N 4399 


2 N 4400 
2 N 4401 
2 N 4402 
2 N 4403 
2 N 4409 
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Határértékek 


Jellemző adatok 


URBO IcB UcCB fr 
riva ÜSS fá [e [fe 9 mez mo ] fos [ed [vam [A 
l v.] v [A j wo] se ] cejw [ga v ] — MHz 
7 5 
pS b 40] 40 I 0625 125 ] 500 j 001 ! 40 (250700) 
nS l 30 (18) ] 005 1 02 ] 200 ] [1.331] 005 / 15 ) (550) 
ns ] 30 [ (18) [005 [ 02 [ 200 / [1.33] 005 [15 180150) 
pS(k) ! (6) 1 001 ] 0.2 ] 200 J0-120)] 500 
p SPE J 12 ] (2) [ 005 10.625] 125 ] 500 sét (6) 1 (30120) 
ps ] 415 (15) 1 003 [ 02 ] 200 ( [1.14] (T00053j [21 1(80-—150)] 1200 
ps! 15 (15) ! 003] 02 ! 200 ! [1.14] ÍTO005J [2] 20--150) 2000 
ns [30 ) (15) ) 02 10625] 150 I 200 61 (12) ! (40160) 
ns — ! 30 ] (12) ! 02 10.625] 150 Í 200 ] (01) (12) Í(100-— 400) 
ns J 30 (12) ! 01 ] 02 ] 125 500 10 ] 20 !(35120) 
ns 40 ! (15) ! 05 ] 02 Í 125 500 ) 10 ] 20 (35120) 
ns — Í 90 ] (80 ] 2 [15 ! (10) (90) [(30--120)] 30 
ns ] (80) 10 ] 50 (10) (40) 1 (30--120) 40 
pS ; Í (12) ] 003] 02 3 (30120)! 700 
ps 90 85 1 J 1 ] 200 ( 165 ) 0.25 60 1(50--150)] 60 
jú 1 T 
ns J 140 ( (420) ! 5 ! 100 ] 200 ] (5) J 1000 [140 ] (20-70) ! 
ns J 140 (120) 10 120 ! 200 ) (1.46) pa 7 (1560) / 
ss] Í (60) ] 045 ] 035 (1,46) I (50-— 500) 
ps ] I (60) ] 0415 ] 035 (100400)! 100 
pS ; I (80) 015 ] 035 j ) 60- 250) 
ME , HERO ! j j e falájálásáltslssák ezt viszi fájsáükoááae és] 
pS ! 45) ] 1 I (50-— 500) 
PS (12) I 02 (30--180) ] 400 
nS 420 ! (120) ] s 10375] 175 400 ! 4) ! Go! 620) 50 
pS D 40 ( (40) ] 30 ] 2007] 200 ( (1.159) 1000] 40 ) (15-60) 
ps  ! 60 ] (60) ) 30 ] 200 [ 200 ] (1415) 1000] 40 ] (1560) 
nS [60 Í 40) ] 06 10.625] 150 ) 200 (041) [ (35) ((50-—150)j 200 
nS 160 ] 40) ] 0.6 10625] 150 [ 200 ( (01) ) (85) [(100--300)Í 250 
pS 40 ] (40) ] 06 10.625] 150 [ 200 7 (01) (35) 1(50--150)] 150 
pS 40 ] (40) ] 06 10.625] 150 [ 200 ] (0.1)! (35) [(100-2300)jJ 200 
ns 3 80]! (50) 1 0.25 10.625] 150 ] 200 I 0,01 ! 60 (60400) 


Egyedek 


Típus 


2 N 4410 
2 N 4427 
2 N 4428 
2 N 4429 
2 N 4430 


2 N 4431 
2 N 4437 
2 N 4440 
2 N 4854 
2 N 4855 


2 N 4874 
2 N 4875 
2 N 4876 
2 N 4888 
2 N 4889 


2 N 4895 
2 N 4896 
2 N 4897 
2 N 4898 
2 N 4899 


2 N 4900 
2 N 4901 
2 N 4902 
2 N 4903 


2 N 4904 


2 N 4905 
2 N 4906 
2 N 4907 
2 N 4908 
2 N 4909 


Határértékek 


jellemző adatok 


Ucso  UVoro Io] Pia [9 ng] ago! (om) [e 48 

Fajta JWcE9 ( [Ugeel [9 tot] dr ( (Ra eso! ] Csi (em) [fd 
I v J v A w e cclw [/ 4A v sa MHz 

ns , 120 ] (80) Í 0.25 10.625 150 [ 200 ( 001 [ 100 (60.400) 

ns . 40 ] (20) I 04 ] 3.5 ] 200 142] (12) 

ns D 55 (35) Í 04 ] 35 w 5007 

ns h55 (35) 0,4 5 10007 

ns ss] 40) [1 10 1000 
il ! ! INNEN ij 

ns I os5 ! (40) 2 ) 18 ! 1000- 

ns ! (30) Í 015 Í 0.2 1 1 (100-— 300) 250 

ns I 65 40) I 65 im [200] I ii (30) 500 

n S (2) ] 60 ] (40) 06] 1 ] 200] Pl ! 0.01 ! 50 (100300) 

ns (2) 3 60 ] (40) ! 0.6 03 ] 175 ] £2y 1 001 Í 50 ](40--120) 

ns I 30 ] 00 0.2 Í 072 j (20-—200)1 900 

ns — ]) 40 ] (25) ! 02 ] 072 j (20-—200)! 800 

ns ] 40 (30) 02 ] 072 (20-—200)! 650 

ps h 150 ) (150) [ 041 ]0.625] 150 ( 333 [005] [4] (410400) 

ps 150. (150) ) 04 ) 0.625) 150 ( 333 ([0017) [41 ((80--300) 

ns h 120 (60) 5 ] 08 ] 200 ( [4.573 ] (01) ) (60) ](40--120) 

ns ; 120 ] (60) 5 ] 08 [200 ( [4571] 01) (60) Í(100-z 300) 

ns ] 150 ( (80) 5 ] 08 ] 200 [4.57] ! (01) í0 (40-—120) 

ns ] 40 (40) 1 ] 25 [ 200] ; 100 oz n0stt0 

ns 60 ] (60) 1 J 25 ] 200 ] 100 50 (20100) 

ns 80 ! (80) 1 255 ] 200 gs j 100 Í 80 (202100) 

ps 40 ] (40) 5 ] 875 [ 200 1 (05) ) 100 [ 40 (2080) 

PS 1 60 ! (60) 5 875 1 200 ( (053 100 ! 60 (20-80) ! 

ps [1 80 [ (80) 5 875 ] 200 ] (05) ] 100 ] 80 ] (20-80) 

ps [40 (40) 5 ] 875 ) 200 ) (0.5) ) 100 [40 (25100) ) 

ps j 60 (60) 5 ] 875 ! 200 Í (05) ; 100 ! 60 1(25--100) 

ps ] 80 ] (80) 5] 87.5 ] 200 ] (05) ) 100 ( 80 (25100) 

ps 1 40 (40) 7 450 ] 200 ( (0.863 ÍT5000j1 [5] ! (20-80) 

pS I 60 (60) 7 150 ] 200 / (0.86) 1[5000]11 [5] ] (20-80) 

ps 80] (80) 7 150 Í 200 1 (0.86) [500011 [5] ! (20-80) 


127 


Egyedek 


2N4962  ÍnsS 
2 N 4963 ns 
2N49644 ]ps 
2 N 4965 pS 
2N4966 Íns 


2 N 4967 ns 
2 N 4968 ns 
2 N 4969 ns 
2 N 4970 ns 
2 N 4996 ns 


128 


30 


a u 
UcBo ! (Utno 
Típus Fajta (Ucxs) trksekal 
] bv] v A 
1! 
2N4910  ]nsS 40 ] (40) [ 1 
2 N 4911 nS 60 ! (60) [ 1 
s il 
pie FOÖNÉLASESEER FEYISSN E EB 
n 

2N4914  ]nS 3 60 ] (60) ] 5 
2N4915  Í]ns 3 80 [ (80! 5 
2N4916  Íps J 30 ! (30) ] 041 
2 N 4917 ps 30 (30) 0,1 
2N4926  ÍnsS (200) 
2N4927  !ns (250) 

I 
2N4932  Íns 50 [ (25) [ 33 
2N4933  ]ns 70 ] (35) ] 33 
2N4937  Íps(2) I 50 ! (40) ] 02 
2N4938 ]psS(2) Í 50 Í o) I 02 
2N494 ÍnsS (40) 1 015 
2N 4945 Íns (60) ] 0,15 
2N4946 Íns (40)  ] 015 
2N.4955 ÍnS(2) (25) ] 0.05 
2N4960  ÍnsS 60 ] (60) ! 1 
2N4961  ÍnS 80 ] (80) ! 1 


Határértékek 


Jellemző adatok 


50 ] (30-60) 
50 ] (30--60) 


IcBo Í UcB fr 
fee jdrmoe[ ét ] za ta] sp [ő 
w ec] 0C/w Ő pa v. ] — 
! 

25 ] 200 (0143) 100 ] 40 1(20-2100) 
25 ] 200 1(0143)0 100 ]Í 60 (20100) 
25 ] 200 (041433 100 ] 80 ](20--100) 
87.5 ] 200 ( (0.5) ([1000j] [57 ] (25100) 
875 ] 200 ( (0.5) Í[10007( [57 (25100) 
ESZÉN . ; KERzz tői 
875 ] 200 ! £0,5) (120001! [801 I (25-—100) 
0,2 ! 125 1500) Í(O,025)Í (15) (70200) 
02 ] 125 145003 Í(O,025)! (15) Í(150-— 300) 
1 150 J (20-— 200) 
1 ] 1450 (20-- 200) 
70 ] 200 JIOmAJ 40 

70 ] 200 10mAl 50 

0,6 ]! 200 ] (2.06) (0,02)! (40) ((40--200) 
0.6 ] 200 ] (2.06) (0,02)! (40) ((40-2200) 
0,22 ] 200 (40.120) 
0,22 [ 200 (40--120) 
0,22 ] 200 (100. 300) 
0,6 Í 200 ( 490 ( 0.01 [ 5 ]1(60--600) 
08 ] 200 [ 219 [ 10 Í 50 ] (30.260) 
05 1 200 Í 219 f 10 [ 50 cz 


150 


[21 


(30.120) 
(145-— 475) 
(40-z 200) 


(100. 600) 
(42-- 265) 
(100-— 350) 
(100-2 350) 

15 ] (550) 


Határértékek 


Egyedek I Jellemző adatok 
TENNÉ HAT EGT ETS TET SETS ö 
UEBO CB CB here 
ő Pig Új marx Rthja (I. ) (U. ) si j fp 
Tipus)  Fata  Flcso] fuz db Há (kard). He] TUrelj em gr 
Ív vo [ A bw c [ cejw ol ra v.] — 0] MHz 
j ő ! I 
2N4997  Íns 30 ] (18) [005 I 025 1 450] 2] ] 01 [15 [80--150) ) 
2N4998  ]ns 1 100 ] (Bo) 2 2 ] 200 Í [114] ! (1) Í(100)i (30.290) 
2N4999 ]ps 1100 (60) 2 2 ] 200 [ [114] (1) 1 (60) tsz) 
2N5000  Íns [100 ] (80) 2) 2 200 [47] (1)  Í(100)J (70200) ! 
2 N 5001 ps 100 ] (80) 2 2 ] 200 [114] ) (1) ] (60) [ (70200) j 
TRNÉNENESEB GETE TT? KuászAá EGON ÜEN IGE GEANAS HIZÉGSESESESET  TENNEZZESSEES IEZEKE (EUSENEUZEZSEEZ TI IGZTSZTÜSZEZEERO 
2N 5002 ns ] 100 ! (80) 5) 507 ] 200 [.. (4) 1 (60) [ (30-90) I 
2N5003  ÍpsS 100 (80) 5 ! so] 200 ! h. (1) 1(60)] (80-90) j 
2N5004 Íns 100 (80) 5 508 Í 200 1. (1) (60) [(70-—200) : 
Í2.N 5005 ps Í 100 ] (80) 5. ! 50r [ 200 j as hi (70.200) sz 
2N5016 ns 65 4] 45 30] 200 / 10 m 
MESS JEEÉSTE Hzstasákn 8 NESe ZESESEE EZÉSE 
2 N 5022 ps ] 50 Í (50) 1 1 ] 200 Í 175 ] (01) 1680) estáoni 
2 N 5023 ps 1 30 ! 60) 1] 1 1 200] 175 ( (041) ] (20) (40--100) 6 
Í 2 N 5026 ns I 90 (50) 25] 
2N5034  ÍnsS b 55 1 40 I 6 83! 450 ! (15) 15000] (20-70)! 28 
2N5035  Íns I 55 ] (40) 6 ! 83 j 150 ] (1,5) [5000] (5 ao] 2.8 
j FE ] ; Új j TESSENEK J 
Í2N5036  Íns I 70 [o 650) 8 ] 83 ! 150 (1.5) Ír5000j Í 5 1 (50270) [28 
2N5037  nS I 70 ] (50 Í 8 ] 83 ][ 150] (5) [5000] ] 5 (50-70) ] 28 
2N5038  Íns 1450 ] (90) ] 20 ] 140 ] 200 ! (1,25) 10 mA) 85 1(50-—200)j 60 
2N 5039 [ns 1 120 G5) Í 20 ] 140 Í 200 Í (1,25) j (10 mA) / 100 (802150) 60 
2N5040 Íps : (25) ] 045 ) 03 ] 200 j he] 80 
I át : ÜSSE SAGKKEOT Sás [SETS 
2. N 5041 ps I (40) 015 03 ] 200 j 3 [(40--150) ] 100 
2N5042  Íps 3 (40) 1 045 ] 08 ! 200 ; p. (40150) 100 
2N 5043  Íps 15 (7) ] 003 [ 005 ] 150 j ( (152150)! 1500 
2N 5044 Íps 15 (7) ] 0.03 ] 005 ] 150 ; (152150)! 1500 
2N5055 Íps 02) [003 [ 02 1450 ( ) ts 680100) 550 
[2N5056 Íps (15) ] 003 0.36 I. 160-—100)] 600 
2N 5057  Íps (15) ] 0,03 ! 0,36 ; (05zi6e 800 
2N5058  ÍnsS 300 ) (300) [045 [1] 175 [150 [005 (100 1(35-—150) / 
2N5059 [as ) 250 ] (250) [045 [1] 475 (150 ] 005 (100 ] 85150) ; 
2N5067 [ns ] 40 j (40) 5] 875 ] 200 ( (05) ] [0007 ] [57 [ 20-80) ) 


9  Tranzisztor-Atlasz 


129 


2 N 5068 
2 N 5069 
2N 5070 
2 N 5071 
2 N 5086 


2N 5087 
2 N 5088 
2 N 5089 
2 N 5090 
2N 5102 


2N 5108 
2N 5109 


2N 5126 
2 N 5127 
2N 5128 


2 N 5129 
2N 5130 
2 N 5131 
2 N 5132 
2 N 5133 


2 N 5134 
2 N 5135 
2N 5136 
2 N 5137 
2 N 5138 


2 N 5139 
2 N 5140 
2 N 5141 
2 N 5142 
2 N 5143 


130 


Határértékek 


Jellemző adatok 


j 
d UpBO ! ú  IcBo UcCB ! fr 
U ! Rtnia § h 
tel éz e [előve] so! Ééd [él ém [Ő 
bv v.o 1 A  w 3 cc] SC/W jo HA vi. MHz 
ee — ———k—,— ETTE EE 
60 (60) 5 ] ez5 [ 200 [1 (0.5) ([10007 ( [5] ( (20-80) 
80 (Bo) [5 5! 875 ] 200 ( (0.5) [1000] ! [5] [ (20-80) 
[40] ! 33 ] 70 ! 200 [ (25) F1OmA ( 60 30£ 
[40] 33 ] 70 ] 200 ! (25) Í10mA [ 60 [70 
50 (50) ] 005 [1] 150 [200 I 0,01 1 10 Í(150-—500)I 40 
! ! ! 
50 ! (50) hass 1 ] 450 Í 200 ! 0.01] 10 Í(250--800)I 40 
35 (30) ] 005 10.625] 150 Í 200 j 005 ] 20 [00--900)/ 50 
30 (25) ] 005 [0.625] 150 ] 200 ]) 0.05 ] 15 [400-—120)[ 50 
55 (30) 0,4 J 5 200 1 10043 ) (20) ! (28) 400 
50 50 33 ] 70 ] 200 I [10 máj! [507 1507 
ESZ R Zit ! 
ss 1 55 ] 04 Í 35 ] 200 I a Teo 6] 
40 40 04 ] 35 ] 200 (20) 1 (145) (70-—210) [1500 
20 (20) x ] 02 ] 125 005 ) 10 ](20-2350) 
15 (12) 02 J 150 
15 (12) 02 ] 125 [ 5500 ; 0,05 110 1(35-—350) 
15 [1 12 03 ] 125 Í 500 ) 005 110 1(35--350) 
32 (12) ] 0.05 02 Í 125 Í 500 0,05 ] 10 1(15-—250) 
20 (15) 02 ] 125 Í 500 ] 0.05 110 ](30-—500) 
20 (20) 02 ] 125 [500 ] 0.05 (10 ]1(30-—400) 
20 (18) 02 ] 125 Í 500 1 005 115 ((60--1000) 
20 (o) 1! 01 ] 02 Í 125 Í 500 10 115 1(20--150) 
30 (25) Í 02 Í 03 ] 125 [333 03 115 1(50--600) 
30 (0) ! 05 ] 03 ] 125 ]( 333 01 120 1(20--400) 
30 (20) ! 05 ] 022 Í 125 [455 01 120 ](20-400) 
30 (30) x ] 02 ] 125 Í 500 (50-- 800) 
20 (20) ! 041 ] 02 1 125 Í 500 ][/ (0.05) ( (15) [ 60-70) 
(5) 02 ] 125 (20--140)! 400 
(6) 02 ] 125 (25) 300 
20 0) ] 05 ! 03 ] 125 ( 333 (530) 
20 (620) ! 05 ! 02 ] 125 Í 500 (530) 


Egyedek 1 Határértékek J Jellemző adatok 
] hú I ! lcso Í Ucg : ; fr 
].Ucso ] 4589], Prot! Ojmax (At Í (cx (Ui Mme! ( 
Típus Fajta (UcEs) tudnal I v Hó; j . (Rthjo) (zol [I EJ A (hon) 3 (fe) 
űl a késézszó -] j Tézési ] jesz: zl 
bv ii vo oj A w e] PE/W Ob HA V.] — 5! MHz 
i ; J I I 3 ! 
I2N 5147 ps 3 100 ( (80) ] 1) 1 200 175 1000 100 ( (30.90) 
2 N5148  ÍnS I 100 ( (80) 1 1 0200 1 175 1 1000 100] (30.290) 
2N5149 ! ps h 100 ] (80) [1 1 1 200 ] 175 ] 1000 és (70-z 200) 
2N5150  .nS§ 100 ( (80) ( 2 : 1 ) 200 175 j 50 j (70. 200) 
2N5151  (pS 100 (80) Í 25 [ 1 ] 200 (45) [0 [60] JÁSAál 
MESE ! 1 - 
éz 
2 N 5152 ns I 100 (80) 2 j 1 200 ] (577 ! (1000) (100)! (30--90) 
2N5153 Íps 1 100 ] (80) 5 J 1] 200 ( [5.7] (1000) ((100) / (70-c 200) / 
2N 5154 Íns 1 100 ] (BO) ) 2 [ 1 200 ] [5.7] Í (1000) Í(t00)](70.-2200) 
2N5155  /psS ; 140) (120) : 15 0! 67.5 j 110 / (0.8) (100 mA) 120 ((25--100)] 041 
2N5156 "ps ; 100 ] (60) 10 ] 50 100 ) (06) [ 4mA (100 seeét E 0,15 
I sgt I ! J j j 
st É 7 500) 1 35 ] 4 ] 150 32 b] 
JR KSSZNRE 02 érts 88 02 200 ja ] 002 ]25 (25250) 
2N 5179 insS 20 (12) 005 0, I [14] J ; 
2N5180 ! ns 30 ] (5) 018 175 ) 18 - 1 vé 0200) 900 
2N 5183 inS ,; 18 ] (8) 1 ] 0.5 175 ( [3.3] ] Hő [75400) [200 
2 N 5184 nsS [120 ]) (120) (0.05 J 05 j 175 (45) ! 01 120 Í (10-55) ! 100 
l —— —— -—] : - a] —— 
! j ; : Í 8 ! ; 
2N5185  ÍnS 120 ! (120) ! 0.05 bd 175 I (45) j 01. 1120 (10-55) 100 
I2N5I86  ÍnS — 4 10 3] 03! 03 [200] [0002] 5 ] 6259] 
2N5187  inS§ "25 (10) [05 (4! 200 [(5SZZ)Í 045 ]20 (530) 
2N5I88  (nS . 60 ] (25) kt] 4 " 200 [(228)] 05 30 [ (a20) 
2. N 5189 ns I 60 5) ) 8 5 200 1(285) ] 05 130 j (15-30) J 
j TERÉNHNSLNSI TSZYTNÉI ; fi 
2 N 5202 Ö ns 120: 75 5 ] ; 200 (5) 3 [IOmAJI 6 1(10-2100) 
2N5209  Í[ns§ F 50] (50) ] 0.05 (0.625 150 ] 200 ] 0.01 110 [(100-—300)j 30 
2N5Z0  Í]ns Í 50) (50) [055 ] 0.625 150 200 3 001 (10 [(200-2600)j 30 
2N 5215  Íns 70 4 1 ] 23 450] ; (10-80) Í 400 
2N529 (ns ! 20 (15) 0,1 I 0.625 ; 150 ] 200 j 0,1 0 10 1(35-—500)Í 150 
2 N 5220 ns J 15 ] (15) ] 0.5 [06257 150 ][ 200 f 01 1 10 Í(300-—600)l 100 
2N52N1 ]ps ; 15 ] (5) ! 05 I 0,625 / 150 [200 ] 041 ] 10 [(300.2600j! 100 
2N5222  ] ns I 20 ] (15) ] 005 ] 031 Í 135 ) ID82]] 01 ) 10 [(2021500)/ 450 
2N5223  inS 1 25 ] (20) Í 041 10.625] 150 Í 200 01] 10 1(50.-800)] 150 
2N5224  ÍnsS p25 ] a) [01 0,625] 150 ! 200 0,5  ] 15 1(40-2400)] 250 


9gk 
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2 N 5225 
2 N 5226 
li 2N 5227 
2 N 5228 
2N 5239 


2 N 5240 
2 N 5241 
2N 5254 
2N 5255 
2 N 5256 


2 N 5262 
2 N 5293 
2 N 5294 
2 N 5295 
2 N 5296 


2 N 5297 
2 N 5298 
2 N 5301 

Í 2.N. 5302 
2. N 5303 


ij 2. N 5320 
A 2. N 5321 
i 2 N 5322 

2 N 5323 


12. N 5333 


2N 5334 
2 N 5335 
2 N 5336 
2 N 6337 
2 N 5338 


Határértékek Í Jellemző adatok 
j j I ] Tcso ] Ves ] fr 
éa jég] ere joeej éb fent] mi) ésD ) [A 
v v Aj wo] se [ velw [/ 4A [ov —  ] MHz 
25 w (25) 0,5 1 0,625 ] 150 I 200 0.3 J 15 I 30.600) / 50 
25 ] (25) 0,5 1 0625 150 200 § 03 ] 15 /(30-600jj 50 
30 (30) ! 0.05 I 0,625 / 150 ! 200 ( 041 ] 10 ((50--700)j 100 
6 (25) ! 0,05 Í 0,625! 150 200 Í (04) ] (4) : (s15) ! 300 
330 (225) 5 ; 1007 I 200 (175) ((5000J7 [5] szts ő 12 
EGEKET jő j ) SRE 8 
1 375 ] (600)! 5 "100! 200 ] 175 Í(100011 [5] (20-80) 12 
[ (400) W. 5 : 4 J 150 ] 31.251 [20007 ! [5] ] (41535) 
(40) ! I 06! j ; j (50-—750) 
(40)! 06 ! ! I (150750) 
75 ] (50) 3 da, A I 200 ! [5.71 Í (10) (60) 25.65) ] 
1 j ! 
75 1 (650 ] 2 1 200 (571 ] (1) 1 (680) [ (52-65) ] 
80 [o (70) ! 4 [o 148 Í 150 [ 70 1[1000]] [77 [60--120)j 08 
80 [ Go) ! 4 ] 48 ] 150 ] 70 J[1000J! [71 ]1(30--120)] 0.8 
60 Í 40) ] 4 Í 18 1 150] 70 (10007) [5] 1(30-—120)[ 048 
60 wo ] 4 [18 150 70. Í[1000]11 [5] 1(30--120)I 08 
sei j; ; ! ; 
80 ] (60) bg 36 150 ](0,0149i fgoe. [5] ] (20-80)] 08 
80 (60) J 4 ] 36 j 150 70 ! [100071 [5] ] (20--80)j 08 
40 ! (40) ] 30 5 ] 200] 35 j [100071 40 (15-60) 
60 ] (60) [30] 5 200 Í 35 Í[10007I 60 ] (15-60) 
80 ] (80) ] 20 5 1 200 35 ! [100071 80 ] (15-60) 
100 (75) 2 ! 10 200 (0.057) 05 ] 80 ](30-—130)Í 50 
75 (50) 2 ] 10 200 ](0057j) 5 ] 60 ] (10-25) 50 
100 I (75) 2 10 ] 200 IfOoO5ZjHi 0.5 80 ](30--130)] 50 
75 (50) 2 ( 10 I 200 Í(0O057j) 5 60 1 (40--250)[ 50 
100 ! (80) : Rn 0E J 200 ] 175 j (0) (90 úseb 8 . 
60 ] (60) [3 "7 1 [200] 29 ) 5 ] 60 160--150) 
80 ] (80) 3 j 1 20] ni 5 80 1 (40-—150) 
80 ] (80) ] 5 ! er 200] 1 10 ] 80 ](80-2120) 
80 j (80 ] 5 ] er [200 j 10 ] 80 ](60--240) 
100 ] (100) [5 b: 200 I 10] 100 ((30--120) 
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Egyedek J Határértékek jellemző adatok 


! j : 
j IcBo Ucz 


j J J Í 1 Rthja e J fr 
Típus . Fajta (Urs) (usseT le Ptot 9 max J (Rt) Masol ; beg ha) (2) 
J hv Tg [A hi [se] crew o na Akad GEES r MHz 
j fi j ú 
2N.5339  Íns 100] (oo ] 5 ! er ] 200 1 1 0] 90 (60.240) 
I 2 N 5384 ps j (80) 5 307 j (10) (90) G0--120)1 30 
2N 5385 ]ps j I (80) 5) 30r ! I , (40) ) (90) I (20-80) 30 
2N5386  ips 1 (80) 12 507 ! I j (10) ) (90) ( (20-80) j 30 
2 N 5387 nS 250 (250) Í 75 s ; (1000) (180) (25.100) 15 
2 N 5388 ő Í 250 (250) [7.5 let ; j i (225) 1 (25100)! 15 
2N 5389  I]ns Í 300 ! (300) ! 7.5 0] 1007 J i 1 (1000) (270) ) (25-2100) 15 
2N5399 InsG I! (80) J 2 4145 k 001 Í 120 [ (2000) : 80 
2N 5399 Íns . 25 1 45) ) 04 ] 0.36] 200 j [24] ! 0.01 1 145 (30-90) ! 
Í2N5400  i]ps 1 1430 ] (120) 3 0,6 0,31 135 D81]! 01 ! 100 ((40.2180) 
ee] VIS EGET CSAT a EzüGGET 
2 N 5401 ps 160 1 (150) C6 ] 031 ; 135 I [2.817 1 005 I 120 j66025240) 4 
2 N 5415 ns F (200) ) 1 0; 1 5 200 ! [67] ; 005 ! 150 [ 630--150) 
2N5416  Íps , 350 ] (300) Í 1 ! 1 1 200 ! [67] , 0.05 ! 250 : (30.120)! 
2 N 5421 "s rt 36! ag I [a ; I 4758 
2N5422 ns , s] ay] 2 ! ; 3 E RBL lés 
[SS : CENZZZESSE szá ástbó ; 
h2N.5423 ns — ] 36 / G8) j a 4 i i 1758 
2. N5424  ÍnS 7 36] (18) íz sB 1 j ; J [01475 
2N5447  ]ps . 40 j (25) j 02 I 0,36 150 (10) ) 01 ] 20 [dő0c£GON 100 
2N5448 !]ps d. 50 1 (30) I 092 I 036 , 150 ! (1041 04 j 20 1 680-2150) 100 
2 N 5449 MEg 50 (30) ] 08 . 036 [ 150 4288p] 0,1 3 20 (10—300)) 100 
tsz zs széna Fe 1 sek § t ; - 2 
2 N 5450 ns I 50 I 60 0,8 j 0,36 ! 150 1288) IF 041 20 KÉS 100 
2N5451  ÍnsS h 40 j (20) ! 08 ]J 0.36 ; 150 I (288)! 0.1 20 J(30--600)][ 100 
2 N 5455 pS5 ] 45 (15) 1 03 ] 034 ! 200 515 4 (005)! (10) ] 30-2120) 
2N5456 ips J 25 (25) 03 j 034 I 200 pD.515 5 (0,05)] (15) ( (30.120) 
2N5470 [ns Kh IS5IÍ 55 Í 02 35 [200 J 110009 (50) 2000 — 
2 N 5490 e 1 60! (40 7 1.8 j 150 70 Í[10007]) [5] (tb 0,8 
2 N 5491 ns Í 60 (40) 7 j 1.8 j 150 ; 70 j [100071 [5] (20-z 100) 0,8 
2 N 5492 ha s h 75 (55) j 7 ] 18 ] 150 70 ([1000J7 [57 ](20-2100)Í 0.8 
2 N 5493 jnS 75 (55) 7 ] 18 ] 450 j 70 ] [1000] [5] 1 (20--100)] 08 
12 N 5494 i"S ; 60 (40) 7 ] 18 (150 3 70  ([1000J( [5] (20--100) 0,8 
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; Határértékek ] Jellemző adatok 
HNNNKK Í ] ! fi U, ! I: j 
il Uc URBO ] ! ! Rinja I Unyi! ! f- 
aira] Vond fee [ti maz] Ált deze [ózdi éz S 
v vo] A ]w ] ec] Se/w HA v ] 
2 N 5495 ; 60 (40) 7 ! 50 j 150 (04) ! ! [1000] [5] asz] 0.8 
2 N 5496 ns 1 90 (70) 7 3 50 1 450 ] 104) [ [1000] ( [5] 09.S180 08 
2N54977  ÍnS ] 90] (70) 7 1 50 [450 [ (04) [10007 ( [51 [ 20-—-100)] 0.8 
2N 5525 nS 40 (30) ] 02 j 036 ) 150 [ [288]] 91 20 ]) (5000) J 
2. N 5526 nS 40 (30) ! 02 036 150 Í [288] ]) 01 ] 20] (1000) : 
TNÉGSE ESZES ÉS EN TÁEYENSA GVAN AEONBNTA tádlááaaaT 
2NS550  Ins — ! 160 ] (140) [ 06 ! 0.31 ! 135 ] [28271 01 (100 ) (60—250) 
2 N 2551 ns h 180 ] (160) ] 06 ] 031 ] 135 ] [2821] 005 [120 (80-— 250) 
2N5575  ÍnsHB Fo 70 [ (50) Í 80 ! 300 [ 175 ]) (0.5) [IHOmAJ]j 8 [ (40-40) 2 
2N 5576  ÍnS Í 70 [ 650) ] 80 [o 300 ! 175 ] (05) ÍOmAIj 8 ( (10-40); 2 
2NSsz7 lms 7 d 70 [ 650) ] 80 ] 300 [ 175 (05) IHomAJ] 8 [ (10-40)] 2 
1 j HK Ú 7 ar ; j 
2 N 5578 ns 1 90 (70) 60 " 300 175 j (0,5) JI1OmAJi 8 [ (19-40) 2 
2N5579  Íns — ] 90 ] (70) [60 1 300 ) 175 ) (05) [[IOmAIÍ 8 (10--40)] 2 
2N 5580 ns 1 90 (70) 60 ] 300 ] 175 ] (0.5) ; [MOmAJj 8 ) (10-40) 2 
2N5671 Íns 1120 Í [110] [30 ] 140 J 200 ] (1.25) 110 mAJ! 7 1(20-100)] 50 
2 N 5672 J nS j 450 [ [40] ] 30 ] 140 ; 200 ( (1.25) )  [IOmAJi 7 1(20-—-100)I 50 
iezzsszészazszzee he a zést ező ————j—— CNNZKKNNT ] szi ; 
! ! 0 ! 
2 N 5679 IpS 100] ao] 1: 1 200 [(00057j) 1 1100 [(40-—150) ; 
2 N 5680 pS 1120] a20 [ 1 : 1 200 0. 0057) 1 1201 (40--150) 
2N5681  ]nS h100 ] 009] 11 200 [000579 1 100] (s5) 30 
2 N 5682 ns 120 Í (420) j d o: 1 JO 200 [000574 1 100 ] (40-— 150) 
2 N 5683 pS I 60 (60) 50 ] 5 Jj 200 35 2000 ) 60 ) (1560) 
; J ! ipuvágy 8 pisázásik 
2 N 5684 pS Í 80 (80) 50 5! 200 35 2000 [80 (15-60) [/ 
2 N 5685 nS 60 ] (60) ] 50 i 5 ) 200 35  ] 2000 60 (1560) 
2 N 5686 nS BO (80) [50] 5 , 200 35 h 2000 ) 60 ] (45-60) 
2 N 5687 n 5 (u) 40 j (20) I 45] i 3 507 
2N5688  Ins(u) ] 40 Í (20) I b5 jő I J 507 
j Eg r j ! j 
2N5689  ]nS(u 1] 60 Í 40) 10 1 3 j 
2 N 5690 nS(u) ! 50 (30) ] 25 vá 507 
2 N 5691 n S (u) , 50 (30) [40 ; 1 J i I. 50 
2N.5697 — ]nS(u) 3 40 ] (8) i 025 ] ! I [9707 
2 N 5698 n 5 (u) ! 40 (18) 1] J ] j I, atlzós 


] Jellemző adatok 
Határértékek 
Egyedek esse a E sees ói 


U HM 
i "B e i 
! Rtnja ] iLEKÉS (Ucn) (han) [fo 
fi UxBOo I Piot  ] 94 max (Rtnjo) UxBol [ [Uxs] KESÉENEE ÉRÉSE 
Went em vm 
CH ELESZI Í 
Típus 0 Fajta JRGSEB Közéketb ÉRTÉSE .w I se s mmm ! 3 
v SALTS ; : J 470 
ib - 3 175: 
40 ] (18) i ! 1757 
2 N 5699 n 5 (u) 37 (18) 1.5 j ; 1758 
EKE Aa i 36 ] (18) ke j ) ZETRLSSTÉ 
2 N 5704 8 : Í 36 (18) a BET ERRE ER EGE EEKE (550) J 
AMEN s 70 60 ő 100 f 200 ( (1.7) 6000) 165) (550) i 
2N 5707 [n 401 ARON r ék úk A TAES JEgVRSÉEZÉSE Ő I 04508 
SESEVES a ASZ s 4) 70 [ (50) [ 12 58 ! j [0450 
2N 5709 já 1 40 (20) 0 J I I eget 
2 N 5710 n S 60 ! (36) IE mező SEÁEGÁG HJBEZG SzágGET 1507 
2. N 5711 nS (grg Si HEG 5 J I 1507 
I 60 ] (40) 25.100) 
2 N 5712 li ú 1 65 (35) Hu 200 ] (286) 1000 s vziae 80) ! 
2 N 5713 n 100) 6 28 6) 1000 j j 
100 Í ( 200 ] (28, 15-60) 
2N 5758 ÍnS 120 Í (120) [ 6 4 I 200 ] (286) 1000 1 140 ( (5-6 5 éz 
JELRE 6 140 ( (140) [6 GOK EGZEZET tezgtázáT J 12091. 500 
ns ;  EGEMMÉNEZZ GNGSEM ; (40-— 120) ] 
j (15) 5 25 j 502120) 
S RLSZBZE [10 4 j (15) ost 150 [ 200 ] 1 5 " 35! 
2N 5770 2) ! 15 (15) jigé 625 150 500 ; (0,5) új 1 400£ 
2 N 5771 p5S ! 40 (40) 02 JO, 5 TEESENSESSSÉS 
ETV 3. 65 (35) sé ———]——— TE J 4007 
2 N 5774 nS j va tés 3.5 ] 10 505 175 3 100 ] 35 ő) 
HB 10 25 ](20-x 
2 N 5781 p5S 50) ! 35 75 ! 100 
65 ( 200 ] 1 j 100 
2 N 5782 p SHB 45 ] (40) ] 35 48 200 475 Í 100 [50 ksasnzbbat ő Jő 
SUKET A A-röslBI Ök LSB lész sótól METASASÉN Egér HAS 35 (20100) 
2 N 5784 n SH ESÉS SZÉKÉÉSB JARRE KÉNÉTÉNÉSE am 10 200 Í 175 180 25  [(20-—100) 
2N 578 B 45 (40) 5 6 I 100- 300) 
2N 5786  [nSH 0) ] 045 [ o, J ( 
(40) 6: 40--120) 
2N5793 ÍnsSg) ! (10) ] 045 [067 3 J ( 
2 N 5794 n5S (2) - (60) 0,15 0,6 j 
2 N 5795 PSD 


135 


Egyedek 


Típus 


2 N 5796 
2 N 5804 
2N 5805 
2 N 5830 
2 N 5831 


2 N 5832 
2 N 5833 
2 N 5843 
2 N 5844 
2 N 5845 


2 N 5848 
2N 5855 
2N 5856 
2N 5857 


2 N 5858 


2 N 5871 
2 N 5872 
2 N 5873 
2 N 5874 
2 N 5875 


2 N 5876 
2 N 5877 
2 N 5878 
2 N 58/9 


2N 5880 


2N 5881 
2N 5882 
2 N 5883 
2 N 5884 
2N 5885 


3 d ,.. h IcBo I UoB ] fr 
UgB I Rihja More i 

l rész (cso) Ic Prot 4 max ( (Rtnjd) : Tesdök Húga] (haix) 9) ű 
bv jv a [/ w ] ve [/dew [/dA ÍV ez: MHz 
; 60) ] 045 Tor] ; (100. 300 
zá st, TEZATASTNI Ess 

300 6 5] 110] I JIBO mAJ( [6] [(25-250) 
I 375 6 1 5] 107 Ú 1 I5mAJ ( [51 ( (25-—250) 
"120 [ (100) ] 0.6 ) 0625! 150 1 200 j 0.05 (100 ((80-—500) 
160 (140) ! 06 10625 150 200 ] 0.05 1120 ](80-- 250) 
— fe met — [————— ——— Gelszszlöseel [och za 
1 160 ] (140) ! 06 a 450 ! 200 ! 005 1120 Í(175-- 500) 
j 200 ]( (180) ] 06 19688 150 200] 001 160 ((50-—-250) 
! I (40) ! I 06 ] I j (50--150) 
ő 1 (40) I I 06] 3 ! (100-— 300) 

50 (40) ! 0.6 ]0,625] 150 ] 200 05 140 ](50-2200) 

48 (24) 20 1 501 
: 60! (60) ] 1 [075 ] 135 [ 200 ] 041 140 ((50-—300)] 
I 60 (60) ] 1 075 ] 135 ] 200 ] 0,1 I 40 (50-— 300) 
; 80 ]) (80) [1 075 ] 135 Í 200 01 160 1(50-2300) 
. 80 (80) [1] 075 ] 135 [200 ] 01 160 ((50--300) 
észövézés ! aséikó 
I 60 (60) 7 J 115 1 s 250 hét (20-- 100) 
1 80 (Bo) ] 7 ] 115 [ 200 (40658)! 250 180 j(20--100) 
1 60 (60) [ 7 ] 115 ] 200 [£0.658)Í 250 1 60 1(20-—100) 
Í 80 ] (go [ 7 ] 165 ] 200 Ifocsszj 250 ] 80 J(20--100) 
I 60 (60) ] 10 ! 150 [ 200 [£(0,857jÍ 500 60 /(20--100) 

80 (80) ] 10] 450 ] 200 [£o85zyÍ 500 80 [(20--100) 

60 (60) ! 10 ] 150 Í 200 [£0,857yj 500 (60 [(20--100) 
; 80 (BO) ] 10) 1450 Í 200 [f0,857)j 500 80 ](20--100) 
I 60 (60) 15 160 ] 200 [(0,9153) 500 (60 (20100) 
I: 80 (80) [ 15 1 160 Í 200 [(0915)) 500 (80 ](20-—100) 
I 60 (60) ] 15 ] 160 Í 200 [(0.915)j) 500 ]60 ((20-—-100) 
1 80 (80) ] 15 ] 160 ] 200 (£0,915)) 500 80 (20100) 
í 60 (60) ] 25 ] 200 [ 200 (1.153) 1000 6 (20-- 100) 
j 80 (80) 25 200 !í 200 ] (1,.15)] 1000 (80 ]/(20--100) 
I 60 (60) [25 200 J 200 1000 60 (20100) 
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Határértékek 


Jellemző adatok 


(115) 


Egyedek ] Határértékek Jellemző adatok 


der) [úea] ne Úp 
CES 9 
ÍTgsol lIUgei] (han) [fed 


HA Vv l — ! MHz 
2 N 5886 J 1000 80 ](20--100) 

2 N 5910 (20) 0,05 j 0,31 100 4 ](30--120)! 

2 N 5913 3,5 0,33 [ 2 35,7 j (1000) Í(12,5) 

2 N 5914 ; 3,5 1,5 5,7 (300) (10) 


! 
2N 5915 3.5 15 ] 10 (1000) 52. 


2 N 5916 0g [02] 4 I 25 Evil 
2 N 5917 04) ] 02] 4 I. 25 ] (1000) (50) 
2 N 5918 ! (30) ! 075] 10 I (5mA) ( (30) 
2 N 5919 (30) Í 45 ] 25 I (125) (10 mA)! (10) 


2.N 5920 [50] ] 0.275] 415 (30). ! (1000) ! (50) 


2 N 5921 
2N 5941 
2 N 5942 
2 N 5943 
2N 5954 


(507 [/ I (42) (1000) Í (45) [/ 


(35)! (20-- 100) 


- 


(100) 


2N 5955 
2N 5956 
2N 5961 
2 N 5962 
2N 5963 


(100) ] (70)] (20-100) 
0,05 ! 0,625 I 0002 1 45 ] (100) 
0,05 ] 0,625 I 0002 ] 30 (450) 


0,05 ] 0,625 j ) 0.002 j 20 ] (1000) 


(100) (55) ! (20-2 100) 


2N 5964 
2 N 5965 
2 N 5992 
2 N 5994 
2 N 5995 


0,7 
0,7 


(50-—250)I 100 
(50-— 250) [100 


ov 
ún 


(3,5) 10 száj (60)! 
(3.5) ] (5 mA) Í (60) 
(11,7) ! (5 mA) ] (12) 


ov 
o" UI 


2 N 5996 
2 N 6098 
2 N 6099 
2N 6100 
2N 6101 


(20-80) 


ÉJ 
3.5 p/ome 
3 (20-80) 
E 


(20-80) 
) (20-80) 
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Egyedek 


Típus 
2N 6102 
2N 6103 
2N 6121 


2 N 6122 
4 2 N 6123 


2 N 6124 
2N 6125 
2 N 6126 
2N 6127 
2N 6128 


2 N 6129 
2N 6130 
2 N 6131 
2 N 6132 
2N 6133 


2 N 6134 
2 N 6233 
2 N 6234 
2 N 6235 
2 N 6270 


2 N 6271 
2N 6272 
2 N 6273 
2N 6326 


2.N 6327 
2 N 6328 


2N 6329 
2N 6330 
2 N 6331 
2N 6461 
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Fajta 


nS 
nS 
nS 
nS 
ns 


p5S 
pS 
pS 
pS 
nS 


nS 
nS 
ns 
p5S 
pS 


pS 
nS 
nS 
nS 
nS 


nS 
nS 
nS 
nS 
nS 


ns 
psS 
p5S 
pS 
nS 


Határértékek 


"1 UnBo 
LEBO (Ucxo) 
(Vcxs) [ (UcxR] 


vb ov 


IcBo 
(ans) 


] HxBo) Í [Une] 
f, 


Jellemző adatok 


UoB 


(Ucn) [hzo) 


(15-60) 
(15-60) 
45 ] (25100) 
60 j(25--100) 
80 j (20--80) 


(25100) 
(25100) 
(20.280) 
(40) ! (30--120) 
(40) 1 (30--120) 


40 1 (20-2100) 

60  [(20--100) 

80 !(20--100) 

40 [20--100) 

60 1 (20-—100) 
I 


(500) 
(500) 
(500) 
(500) 
0,05 


80 ] (20.100) 
6  ](15--125) 
6 1(25--125) 
6  ](25-2125) 
(80) 1 (20--100) 


(100) ] (20--100) 
(80) ! (20-- 100) 
(100) ! (20-- 100) 
(60) Í (6--30) 


(80) Í (630) 


(100) ! (6-—30) 
(60) ! (6-—30) 
(80) ! (6-—30) 
(100) ! (630) 
200 1 (30.120) 


Típus 


2 N 6462 
2 N 6463 
2 N 6464 
25A 12 
2SA 13 


Egyedek 


Határértékek 


Jellemző adatok 


UcBO J U ]l P 65) I ,ethja a tú sss 3 hite 
Fajta 1 Vox) uz 5 ÖlÉ SZE St . mol] [gel (he) úg 
iv e hm ee etetett e TET A w ec ] ecjw na v a MHz 
; e e.  —  — — — — —,— ——,——,— ——— —,—,T ————,—] 
ns 1] 300] 600) ho01 ] 1 ] 200 ! [66715 0.05 ] 200 (100300)! 
ns — [ 250 ] (250) [04 a ] 175 ) feézj 0.05 ] 150 ](30-2120) 
ns § 250 Í (250) 5 1] 175 Í [667j] 005 (150 [(100--300)! 
ÍPGA tI 16 05 10015] 008] 100 [0750 10 6 60 ] [LG] 
p GA ti 12 ] 05 98 008 100 10 [ 6 60 ! [7] 
NEMETSSEEE MENNE ZER ÖSETÉ NES ! at EE j ; Eszed 
PGA tÍ 16 ] 05 0015 008 ] 100 ! I 10] 6 ; 50] [4] 
PGA ft] 16 ] 05 10015] 008 ( 100 1 I 10] 6 70 [12] 
PGA 4" 12 [ 05 100151 008 j 100 ! b 10] 6! 70 [12] 
pPGA 4! 12 0,5 [0015] 008 Í 100 ! I 6 6 ] 100 [19] 
PGA tf] Mm Of 05 [0015] 008 80 ] 750 , 10 b 6 150 [19] 
PGA 4] 12 0,002 0.015 65! 1 10] 6 20 [50] 
PGA ti 12 0,002 1 0,015] 65 kegőr 6 30 [55] 
PGA 4! 12 E 0,02 1 0015] 65 ! 110 I 6 [50 [55] 
PGA tI 20 ] ús 00151 01 1 80 ! b 5 I] 6] 4 [12] 
PGA ti 20 05 10015] 04 ] 80 5 6 49 [8] 
5 ; j Ha 7 j 
p GA fi 20 05 [005 0125 / 80 I 12 J 6 ] 60 ] [6] 
p GA H] 18 ! 05 100051 00551 80 I ha] 6 [30 [40] 
PGA $I 12 ] 05 ] 001] 008] 100 ! I 10 9 75 [10] 
PGA $! 12 ! 05 ] 001] 008! 100 ! ] 10 6 65 [5] 
PGA $Í 20 ! (0) [ 005 [ 041 80] 450 I 5 6 1! 65 ] moj 
[- ! ! 5 
PGA t$Í 20 (10) 1 0.025] 041 ) 80 450 ! 5 6 75 [10] 
PGA 4! 12 (6) 10015! 008 ; 100 6 6 75 [10] 
PGA fi 16 ! 05 ] 0015] 0.08 100 ] Il 6 Í 9 50 [5] 
PGA §$! 18 ] (12) / 0005 0.025 (80 2000 Í 10 6 70 [7] 
PGA ft] 18 (12) [00051 0.025] 80 ] 2000 ] 10 ] 6 70 [10] 
ÁB KEBEL Leztltőbl JösAssáő rslásésESlÉ éb eiktzek L 
PGA 1 3 18 ! (12) [ 005 ( 0,025] 80 2000 ) 10 ] 6 49 [5] 
PGA $F].25 [ (12) [ 005 ( 008 / 100 I 6! 6 65 [5] 
PGA $j 35 ! (20) [ 0.04 ( 0.25 [ 80 I I 6 6 45 [6] 
? PGA 1 j 45 (30) ] 0.04 008! 80 ! 6 6 45  ] [6] 
PGD Tf! 35 [ (20) [ 001 ] 008 ] 100 I 16] 9 60] [40] 


Egyedek Határértékek 
! If 
U EBO ! Rihja j T 
Típus Fajta ! (Vcxa) h kra ú Htat [d-misz J (Rthje) ra] 
Iv vo] A pw [ ce j sew [MHz 
! 
2 SA 44 [PGA t 15 (10) 0,01 0,08 ! 80 I [2] 
2 SA 45 [PGA ti 18 (12) ] 0,005 J 0,06 [ 80 . [0 
2 SA 46 IPGA ti 12 0.5 10015] 01 ] 80 i [10] 
2 SA 47 PGA 1 ] 12 05 10025] 01 ) 80 ] [6] 
2 SA 49 [PGA t ; 18 (12) 1 0005] 006 [ 80 j 800 [10] 
ESZE] 1! j 
25SA 50 [PGA t 1 18 (12) ] 0.024] 0055] 80 900 [14] 
25A 51 PGA 1 ] 18 (12) 0,005 1 006 Í 80 800 [14] 
2 5A 52 PGA tÍ 18 (12) ] 0005] 0.06 [ 80 ] 800 ho 
2 SA 54 PGA f I 20 05) 001 ( 0075] 100 j 800 [400] 
25A 55 4 008 Í 80 750 ) 1075] 
SSNNSGKAEK HEGZNGENT HENNEZÉSEŐ 
25A 56 j J 015 ] 100 ! 800 1 [300] 
25sA 57 ] 0006)! 80 ] 900 [85] 
25A 58 0,06 ] 80 900 J [75] 
2 SA 60 0,06 Í 80 900 j [55] 
2 SA 64 008 ] 100 [ 750 u5] ! 
25A 65 0,5 [80 250 [6] 
2 SA 66 015 ] 80 250 [10] 
2 SA 67 0,15 Í 80 250 [14] 
2 SA 69 01 ] 80 500 [70] 
25A 70 01 Í 80 500 [70] 
25A 71 01 Í 80 500 [100] 
25A 72 0,06 Í 80 900 [40] 
25sA 73 0,06 Í 80 900 I [5 
2 SA 74 0125] 80 ! 400 1 [70] 
25A 75 0,125 1 80 400 . [301] 
2 5A 76 0.06 Í 80 900 [130] 
25A 78 0,125] 80 400 [25] 
25A 80 008 ( 100 [750 [50] 
25A 81 008 [ 100 [ 750 [40] 
25A 82 008 [ 100 Í 750 [50] 


140 


Egyedek 


Típus 


25SA 83 
25SA 84 
25S5A 85 
25A 92 
25A 93 


2 SA 94 
25A 101 
2SA 102 
25SA 103 
25A 104 


Határértékek jellemző adatok 


IcBo UcB 
(IcEs) ] (Ucx) 
j fssBol] [Urrl 


heje 
i (har) 


0,5 
1 
0,5 
0,5 


pr sejw 1 HA 


100 j 


0,01 
001 


1 0.005 
0,005 


0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 


25A 105 
2SA 106 
25SA 107 
25A 108 
25A 109 


25A 110 
2SA 111 
25SA 112 
25A 113 
25A 114 


25A 115 
2 SA 116 
2 SA 117 
2SA 118 
2SA 121 


0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 


0,01 
0,01 
0,01 


0,01 
0,01 
0,01 


Í 0,01 
0,01 
0,01 

) 0,01 

1 0,01 


sak nk 
NH WBDDO 


2SA 122 
2 SA 123 
2 SA 124 
25SA 125 
25SA 126 


0,01 
0,01 
0,01 
0,01 

I 0,002 ] 0,015 


— 
NN 


001 
0,01 
0,01 
0,01 

! 

1 

I 


0,015 
0,015 
0,015 ] 
0,015 ] 


0,15 


9 OO 0 U1 U1 VI 


—a OD 
NM úa 


Egyedek Határértékek Jellemző adatok 


. 1 UxBo IcBo Í UcB h fr 
Tipus Fajta] Ven) tése 16 Pros [drmaz [Rt ) f10z) tel] Cam [fá 
j mv) AT w ec Ú ecjw ] va v.] MHz 
25SA 127 ; PGA tÍ 70 1 0,05 015 ] 75 r 50 12 50 [25] 
2 SA 128 PGA TI 40 2 06 10125] 75 kh 50 12 1 (15—50)] [15] 
25A 129 PGA tf I 40 2 06 10125] 75 j 50 12 j(40-——1BO)] [15] 
25A 130 PGM tt] 9 0,5 1 001 ] 008 j 100 130 3 80 [75] 
25SA 131 PGM $] 95 05] 0.01 ]) 0.08 100 h 30 3 40 [60] 
ISSN EZÉSE SES SESE Eszter ten sz szzal j h 13 j 
25A 132 PGM ft] 9 0,5 J 0,01 ! 0,08 ! 100 30 3 80 [50] 
[25A133 IpGM tf] 9 ] 05 1 0.01 ] 0.08 [ 100 I 30] 6 50 [45] 
2 SA 134 pPGM t 9 0,5 0,01 ! 008 [ 100 1 30 6 60 [140] 
25sA 135 pGM tf J 9 0,5 1 0,01 ]! 008 100 130 6 I 70 [1501 
25SA 136 J PGA tf j 6 03 0,01 (0.08 100 i 10 3 75 [10] 
TNGEZG NET Egs szaáyözdt szzszpezm eki EGAGGATÉ: HENESÁSÉNE SE KENNEEESKETI 
25A 137 PGA f 6 03  ] 001 [ 008 Í 100 I 10 3 5 ( DI 
25A138 [PGA $I 20 ! co) 10025] 0.08 ] 100 h5]a 70 [ [5] 
2 SA 139 PGA f$£Í 30 (15) 1 0,05 ] 0.08 [ 100 ) 01750 ] 5 1 I 70 [8] 
25SA 141 PGA tÍ 15 0,5 10015] 008 ] 100 750 i 5 1 50 [41 
25sA 142 PGA t] 15 0,5 10015! 008 ( 100 5 1 45 [8] 
Em SE 9] li 
2 SA 143 PGA tÍ 15 0,5 10.015 [ 008 ( 100 [4.25 1 90 [15] 
2 SA 144 PGA tÍ 15 ] (12) ! 0.01 Í 008 [ 100 I 12 6 100 [12] 
2 SA 145 PGA t]Í 15 (12) 1 0.01 Í 0,08 Í 100 h 12 6 50 [50] 
25SA 151 PGA tÍ 9 0,5 10015] 008 ] 100 0,1 3 50 [6] 
25A 152 PGA tÍ 9 05 1 0,015.] 008 ] 100 0,1 3 55 [10] 
25sA 153 pGC tf] 15 0,5 10004] 0,06 [ 100 5 6 60 [60] 
25A 154 PGC tf 15 0,5 10004] 002 Í 80 5 6 20 [50] 
25A4155 pPGC TI 15 0,5 1 0,004j 0.02 [ 80 5 ] 6 30 [0] 
25A 156 PGC tÍ 15 0,5 10004] 002] 80 5 6 50 [55] 
2sA157 pGC ft] 15 0,5 10004] 0,02 [ 80 5 6 50 [65] 
2s5A159 PGC Tt] 415 0,5 10.004] 0,02 Í 80 I 5 6 50 L55] 
2 SA:160 PGC fÍ 15 0,5 10004] 0,02 Í 80 5 6 60 [55] 
2 SA 161 PGM TI 20 0,5  ] 0.015] 0,05 ]Í 80 5 6 66 [45] 
25A 162 PGM TI 20 0,5 1 0,015 1 0,05 Í 80 5 6 70 [35] 
2 SA163 PGM TI 20 0,5 10015] 005 Í 80 5 6 75 D50] 


142 


Egyedek 


. Határértékek 


j Jellemző adatok 
UEBO j ; : Icso UcB fr 
Tipus 0] Faira demo [ feso [9 feet jére] cRátám ] omen og] ab] 
] bv v.  ] A w ce [ cejw [va v —  ] MHz 
Fi fi hi il 4 
25A164  [pGM ft] 20 ] 05 0015 ] 0.05 BO : fadBr. ib 48 75) [501 
25A165  [PGM Tf] 20 ) (10) 1908 0,05 100 , [5 6 25 [5] 
2SA166  [pGM TI 20 ] (10) 10.015] 0.05 ][ 100 FB 6 66 [15] 
2S8A167  [pGA 1 , 20 ] (10) 005 [04125] 80 ] 400 j 8 6 70 [10] 
2S5A168  ÍpPGA 1 ! 20 [ (10) ) 005 [0175] 80 ) 280 1 8 6 70 [91 
— j NN 
25A169  [pGA t J 20 ! (10) 0.05 10125] 80 ] 400 ; 8 1 (70) [15] 
2 SA 170 PGA ff 20 ] (10) [005 [osz5] 80 ] 280 , 8 1 ! 0) [15] 
2 SA 171 PGA §1 20 [ (10) Í 005 [o125] 80 f 400 j 8 [ 1 ] (60) [8] 
28A172 [PGA ff 20 [ (10) ] 2 0475] 80 I 280 1 8 [05 40 [8] 
25SA 173 PGA 1 , 20 ] (10) ] 0.05 10125] 80 0] 400 8 1 (60) [4] 
j t 
2SA174  ÍpGA 4 I 20 ] (10) ] 0.05 10475] 80 280 3 8 ! 1 (60) [41 
2SA175 [PGA ff 18 [ 0.5 (0005) 006 [ 80 ( 900 / 10 9 ! 80 [851 
2SA177  ÍpGA t 18 ] 05 10005] 0.06 [ 80 ] 900 / 10 6 [70 [110] 
2 SA 181 PGA T] 15 ] c5) ] 001 [005 Í 80 900 [ 10 ] 6 ][ 65 "(51 
25A182  ÍpGA 1 15 ] (5) 1 001 1 005 ] 80 ; 10 6 ii 35 [15] 
28A183 [PGA TT) 15 [ (15) [001 0,05 ] 80 ) 10 6 30 18] 
25A184 ÍpPGA TI 15 ! (15) 1 001 Í 005 [80 i bh 10]! 6 2 [51 
2SA188  ÍPGA tt 12 [ 05 10015] 008 [ 80 ) Í 10 6 65 [10] 
25A189 [PGA ff 12 [ 05 10015] 008) 80 ! I 10 6 65 [6] 
25A 193 PGA 1 15 ] (12) 10015] 0.08 ][ 80 1 19 6 50 [13] 
] j HEREEEET SERKETSEŐ 
2SA194 [PGA TÓ 15 [ 42) 10015] 008 [ 80 ) 1 10 6 40 [71 
25A195 [PGA g] 15 ! (12) 100051 008 ] 80 ; 12 ] 6 30 [4] 
25A197  ÍpPGA ft 3 15 ] 05 10005) 0,03 ; 100 I 2] ej2 [5] 
2S5A198  ÍPGA TŐ 15 ! 0.5 10.005 [ 0,03 ! 100 10 6 35 [8] 
25A199 [PGA T] 15 [ 0.5 10.005 0.03 [80 10 6 45 [15] 
2SA200  ÍpGA ű 15 ] 05 0,015 01 ] 80 10 6 9 [121 
2 SA 201 PGA §I 15 ] 05 10015] 04 ] 80 10 6 9 [8] 
25A202 ÍpGA t] 15 Í 05 0015 ] 01 Í 80 10 6 55 [6] 
2 SA 203 PGA tÍ 30 ! (20) ] 02 Í 0415 Í 100 I 6 6 30 [5] 
2S5A204  ÍpGA H] 30 Í (20) Í 02 0.2 1 100 ic 6 30 [5] 
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ő adatok 
Jellemző a 
5 Határértékek 
HI 
Egyedek 


UcB heje 
I 
Rinja ÜGae) 1095 (harm) 
U J 84 maz ( (Rinjo) UxBol 
, EBO I j Piot , ] sás j 
UCBO ! (Ugro) j , éz TT JA v 
ra] (Ucrs) (ona] i j STESB HT I 9€/W L ú 
Típus Faj vo va] ! ; 3 6 3 8E 
00 ; 6 
ID GA 1 30 je 02 ] 02 ] 100 300 Í 6 ól] 40 
2 SA 205 p 1 30 (20) k 02 ] 100 ] 20 ] 03 
Pp GA ib 0 0,2 jó ] 500 fj 3 ! 60 
07 ]pPG j (12 jo 109 (500 : 
25A2 ÍIPGA $Í 20 04 Í! 0412 1 450 ] 
2 SA 208 Pp A 4 20 (12) li ——] j ő b 5 0,3 he 
209 pG I 100 [50 j 03 50] 
I (12) , 2! 100 i 0,3 
GA ft 20 01 ] 04 500 1! 20 25 
2SsAMO  Íp Í 18 ! (10) ] o, 012 ] 100 I 5] 6 
PGA Tt] I a) [04 fo, j ; 40 
2SAM2  Íp h45 ! 05 lo, SZElsl Mlztábi ERR BIESZZBK NÉSSES 
GCDT / 0,002 ; —— ]—  —— 40 
2SAZI3 [Pp DF) 15 ] 05 Hégz 16 eg ú 
14  (pGC  HENÉBEEBRÉK EZÉ SSEBÉR I 65 3 6 15 
25A2 0,002 ] 0,015 I 5 48 
GCDf ; 45 0,5 1002 0,015 I 65 i I "35 0,3 ] 50 
215 Pp 0,5 JO, 100 3 6 j 
2 SA 216 p 25 ] (12 05 ! 005 ! 80 , 12 6 ] 
p GA T ] 10) 0,05 ja 0 FE 
2sA 217 h20!( 005 ] 8 se 
pGA f1 10) 0,01 jó ————]j———  — I 6 65 
2 SA 218 GD TI 20] ( CRESR stbE] b a2] 75 
GD 1 ! e járt, 001 E400512B3 500 [12 j 50 
2s5A20 (Pp [20 ) 05 Jo. 005 [80 b 2] 6 
2 SA 221 1 20 ; 0.05 ] 8 :42 
ST GD 1] 20 5] 001 (005 6] 60 
25A2M ÍP 3 — 05 1 001 1 005 500 ] 12 100 
GD 4! 20 vi 001 ] 0.05 ( 80 500 ] 12 j 70 
; 2 SA 225 Pp ! 20 0,5 v 0.05 80 50 6 
2 SA 226 Í 20 ő 01 10 ——— 
2 SA 227 I 80 ; ) 0075 —— ——— 10 
28 Pp GD 1 ! 0.2 ! 0,01 ] 2 szt] 10 6 j 
2sA2 M 4 20 —— j——]——— 90 800 6 1 (30--110) 
sára dióltáb Al söerll I JERcáratbtt PRMLZZETÉS ] 0075 20 : 
Kegá ásás ie ti] 20 04! 3 22,5 ] 50 50 
230 p (12) I 80 6 
8 GA t]I 40 04] 3 750 [ 30 70 
231 P (12) ; I 85 6 
2sA F 30 0,08 30 
PGA 1] 0,01 ] 0, 750 
2 SA 232 I 20 0,5 0.08 0 85 
3 ÍpGM tj öÉ 0.01 [ 0, 
SA GM 4] 20 ; 
2 SA 234 P ; 
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Határértékek 
BENE E ESÉSE RÉHÉSÉTS 


Jellemző adatok 


; Us ] ! f 
; Ucxs) (Uop) ; heje] 652 
[EBol ! Hxe] ! (horn) 1 HZ 


2 SA 235 

2 SA 236 
Í 2SA 237 
Í 2sA 238 
] 2 SA 239 


0,005 ! 006 
0,005 Í 0,06 
0,03 0,2 
0,005 ! 0,075 


2SA 240 
j 2SA 241 
h 2SA 242 
2SA 243 
I 2 SA 244 


0,905 
0,005 
0,005 
0,005 
0,03 


9 OOO OO 


2 SA 245 
I 2 SA 246 
2 SA 247 
2 SA 248 
2SA 250 


0,03 
0,03 
0,03 

0,2 
0,01 


OO a WOO 


2 SA 251 
2 SA 252 
25SA 253 
I 25A 254 
25SA 255 


0,05 
0,05 
0,005 
0,01 
0,01 


(150) [80] 
50 i [5] 
110] 

[5] 


[60] 
[50] 
[10] 
[30] 
[200] 


GO OO OV mi mi 


j 2SA 256 
2 SA 257 
25SA 258 
2 SA 259 
2 SA 260 


0,01 


2 SA 261 
2 SA 262 
2SA 263 
2SA 264 
2 SA 265 


400 
400 
400 
600 
600 


0,005 
0,005 
0,005 
0,01 004 


—k bb éb ek [-p békék ek 


ha dl e , BE e, Mlle) Hl en he dili e) döl e, Hl e Ms va 
— 


10 Tranzisztor-Atlasz 
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Egyedek 
] 


; ; 
Típus Ú Fajta 


ee 


j 
j 
l 


Ic8o 
(ces) í (Ucx) 


Jellemző adatok 


! 
] 

2 SA 266 I pGD fa 
l 
3 
1 


(50) 

(100) 
(200) 
(200) 


(200) 

(80) 
25 
70 
70 


Í2SA289  jpdGM 
i 2 SA 290 


í 
I 2 SA 267 pGD 4! 
i 2SA 268 pGD §I 
Í 2.SA 269 : pGD 4i 
h2SA270  IPGD T 
I2SAM 5! pGD 1 
h25A272 IPGD TT] 
28A273  (pGD TI 
I2SA74 ]pGDT 
j 2SA 275 ns 4 
2SA276  ipGM ti 
2 SA 277 pGA 4] 
2 SA 278 pGA 4. 
25A 279 p GAD f! 
Í 25A 280 [ PGADT] 
j j ; 
Í 2SA 281 I PGADTJ 
25A282 [PGA 
2S5A285  [pGD 
Í 2 SA 286 IP GD 
25A 287 IP GD 
I 2SA288  ]pGM 


—bép [pék €p -k 


PGM Tt) 
25A291 — ip GMAD 1] 
Í2S5A292 — ip GMAD TI 


20 
20 
20 
90 
40 


I 2 SA 296 pGA Tf 
2 SA 297 


(9 


146 , 


I 25A293 — ip GGMAD 1 
Í2SA294 — jp GMAD1I 
Í2SsA295 — Ip GMAD Ti 


PGA Ti 


! Ucso Í Rtnja ! 
(UcEs) (Rthje 3 sol 
! 

v ccjw TI Ha 
20 J 10 
20 1 10 
20 h 10] 
20 1 10 

9 110 

9 5410 

9 10 
34 7 
34 5 
34 5 
15 5 
18 I 30 
18 : 30 
30 250 i! 6 
30 250 ; 6 
50 250 , 2 
18 1 8 
18 1 145 
18 15 
18 15 
20 30 
20 a 30 
20 1 30 
20 1100 4 5 
15 10900 j 5 

r 
15 1000 i 5 
15 100 1 5 
15 1100 ] 15 
16 5 
16 I 5 


[s ölte) Mlle" ölel OOO O 


40 
40 
(50) 
45 
65 


j 


10: 


Határértékek Jellemző adatok 
Egyedek ] ; U. b 
j j j P 8 ÍR Rthja rireáásN (Un) (h úkaga (fp) 
Ti Fajra [Como] fUORO) [70 ftot [drmaz[ Rtge) péőe sietsssását NMÉSSEKBBR ÉNBL 
pus l 
I h Vo] A W ec SE/VY Ha] V [ 
jam bere batale Testet ete 
01 ! 0,08 ] 100 
2 SA 298 J PGA TI] 40 e. 1.005 ! 100 11 6 
BAAEZZ. OO [6SAUThAB p 2 [9 0,05 100 11 6 
2 SA 300 PGA TI 15 Í (42) [0057 0421 80 ] 250 : 6 1 ib) [100] 
25SA 301 PGA Tf] 30 0,5 kt 0.08 80 600 ; 3 0,7 (20) [6] 
2SA 302 pPGA 1] 20 (15) GT ; B — 
; ; 50) [9] 
08] 80 [ 60! 3 [OZ] ( 
2 SA 303 PGA f ; 20 1 (15) 0 KÉgteS j 75 4 12 20-- 220 [4.5] 
25A304 ]PGA TJ 18 [ (12 EG AGENÜSSSE ÉGE b 4 ] 12 [20-20] [07 
25SA305 ÍPGA TI 18 j (12) f 00410, TI EGET NEG ag 65 [551 
2SA306 PGA Tf 40 [ 05 (001 408 100 ] 750 j 86 70 [751 
2 SA 307 PGA 1 ; 40 ] 05 001 [008 
j 
; I 12 12 250 450 
28A308  [ PGADTÍ 20 0,3 kiket mast ks vás Fás ség 600 
2SA309 — [ PGADTI 20 [083 klet keres 05 ! 12 250 650 
2SA310  [PGADT! 32 JER VAb 80. 1 6. da 60 [60] 
2SA 311 PGD tf 40 x f 2 015 go ! I 6 1 60 j [60] 
2SA 312 PGD TI 40 J 2 j 0. : JOSE HÜHEZI HEYAS ANCS HEZEEEi 
J j 6 6 60 [90] 
2SA33  ÍPGDT ] 18 0,5 kg go. ú8 6 6 100 [40] 
2SA314  [PGD TI 18 [05 ső GET 401) 6 ] 6 110 [55] 
2SA3I5  ÍPGD tj 18 ] 05 fo, sé TE sági] 16] 6] 110 [75] 
asz A6 I PGD Ti 18 [05.100 1005] 80 kssltbi HÉ ús 
2s5A322 ÍpGD f 20 [ 05 ] 001 : ; 3 I - 
j i 
3 0 ] 500 ÍJ 12 6 (24) 
2 SA 324 PGD TI 20 [ 05 [001 Hé ú8A 3 ; jo) fi 
2SsA325 ]pGA tf: 20 SZJ HÖS Soli HÖS 1 (60) [10] 
3 ; 0,08 ] 008 [ 100 h5 
2SA326 ]JpGA ff 25 ] (15) jo, 005 ] 80 I 16 ] 6 60 [30] 
25A 339  ÍPGD ff 20 ][ 05 0005 öz lég ll sás sás ülve 100 [70] 
2 SA 340 pGADTI 207 [ 05 ] 001 ) 006 sv] 
b i i j 800 13] 6 100 [70] 
25SA 341 p GADT 20 sz vésé ése 65 1 800 13 6 100 [70] 
25A 342  [ PGADT/ 20 GAL HSZ 008] 80 ] 600 12 6 100 [150] 
25A343  [ PGADTI 20 ] 04 10005] o, I 2 200] [200] 
0,5  ] 003] 012! 80 ] 250 6 
2SA 344 ] PGADT 1 30 j 0 öa áá Hi s4ő 20 9 90 655] 
ZSAZ3S0 ]jpG TI 20 05 ; ; 


25SA 351 
25SA 352 
25SA 353 
2SA 354 
2SsA 355 


2SA 356 
2SsA 357 


j 2SA 358 


2SA 359 
2SA 372 


2 SA 373 
2 SA 374 
2 SA 377 
2 SA 378 
2 SA 379 


25SA 380 
2SA 381 
2 SA 382 
2SA 383 
2SA 384 


2 SA 385 
2SA 400 
2 SA 401 
2 SA 403 


2 SA 404 


2 SA 405 
2 SA 406 
2 SA 407 
2 SA 408 
2 SA 409 
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embe s Eeen [[--— 


Jellemző adatok 


LEN eeeeeezezzzűsáteNi 


Me eeseesteei 


hja e 
(Rtnjo) , fos Vá 
cejw nA 

20 80 

80 

15 80 

15 70 

15 70 

15 30 

500 10 (20) 
15 (40) 

I 12 100 

1000 ) 13 100 
1000 ] 13 100 
1000 13 100 
750 ! 12 70 
750 j 12 50 
750 , 12 55 
750 I 12 40 
750 12 60 

) 

750 ! 12 120 
750 ! 10 70 
600 , 30 70 
750 ! 10 110 
750 J 10 12 

! 3 (40) 
7 (50) 
7 (60) 
5 (100) 
5 (100) 


Egyedek ! Határértékek j HE Jellemző adatok 
I I u. ! f 
] Ucso  (Ugzó) [Te ) Piot !örmaz [ Ctbin ] done ! (Ueg) ] hae T 
Típus Fajta [ Vcxs) trssta] üi zt és (Rtinjo) ; ÍTasol ) [Ut] (215) (ei 
Ív v.] A wo] se] sejw j HA v Ez MHz 
] 
Í 2 SA 410 PGEMTI 15 (15) ] 0915 ] 0,15 [ 100 ) 5 03 ] (40) [150] 
]2SA 411 p GEM J 15 05 1045 [045 Í 100 [ 500 j) 5 0,3 j (40) 400 
25A419  ÍpGM § 20 Í 05 100051 0.05 [ 100 ] 1700 Í 10 6 20 ] 350 
2 SA 420 p GM 20 0,5 1 0,005 ] 0,05 3 100 ] 1700 Í 10 6 20] 300 
2 SA 421 p GM 20 05 ] 0005] 0,05 [ 100 Í 1700 Í 10 12 25 400 
2 SA 422 p GM 20 0,5 10005] 005 ] 100 Í 1700 Í 10 12 J 25 500 
2 SA 427 J p GD 20 0,5 10015] 01 Í 80 Í 15 6 ] 60 [45] 
2 SA 428 PGD J 2 05 100151 041 ! 80 ] 15 6 80 [50] 
[2 SA 431 PGM Í 20 02 10005] 0071 8o ! 1 10 [12 70 500 ] 
2 SA 432 PGD f 20 j 02 10005] 07 ]J 80 10 Í 6 16 100 1 
2 SA 433 Pp GD 18 0,5 1 0,005] 0,055] 75 1 10 10 ] 20132 34 
2 SA 446 p GEM 15 2 02] 02 [75 ) ] 10 12 ] 40350 350 
2 SA 468 p GD 18 05  ] 001 ) 00551 85 ] 8 12 1(40-—350) 45 
2SA 537 PSPE J 60 (50) 1 0.7 ] 0.75 Í 200 I 1 30 1(30-—160)[ 700 
2 SA 539 p SPE 60 (45) j 0.2 [ 0.25 Í 125 ( 400 Í 01 [ 45 ] (30-70) 180 
2 SA 542 p SPE 30 (25) ] 0.05 1 015 Í 150 ] 833 1 005 [ 25 1(60--100) 30 
2 SA 548 p SPE 50 (35) ] 01 Í 02 ] 175 1 20 ]1(35-—200) 
2 SA 565 pS 50 (50) ] 0,5 [ 03 Í 175 0,5 ] 20 ]1(40-—200)] 100 
2SA 566 ps 100 Í (100) [ 07 Í 10 Í 175 (35-— 200)! — 100 
2 SA 606 pS 1100 [ (80) [ OZ f 07 1 1450 [ 180 f 3 80 1(30-—100)] — 100 
2 SA 607 pS 100 Í (80) Í 07 1 150 Í 125 3 80 1 (30-—100)] — 100 
2 SA 613 ps 60 40 2 15 ] 150 1000 Í 40 ](40-—200) 
I 2 SA 614 ps [80 60 2 15 1] 150 1000 [ 60 1(40-—200) 
2 SA 615 ps 70 (50) 3 25 j 150 1000 ] 60 ] (30-80) 
25SA 616 pS 80 (60) 3 25 Í 150 1000 ! 60 ] (30-80) 
2 SA 626 pS 80 5 7 ] 60 ]Í 150 2000 Í 50 ] (20-—50) 
2 SA 627 pS 100 5 7 ] 60 Í 1450 2000 [50 ] (20-—50) 
2 SA 634 pS 40 80 I 3 10 ( 150 ] 01 ] 30 ](0-200) 
2 SA 636 pS 70 (509 ] 2 10 [ 150 01 ] 50 (30.200) 
2 SA 640 ps 50 (45) ] 0.03 ][ 0,25 [ 125 ] 400 04 ] 20 [(100--700)j 100 
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Típus 


2 SA 642 
2 SA 643 
2 SA 649 
25SA 651 
2SA 653 


2SA 670 
2 SA 671 
2 SA 672 
25SA 673 
2SA 738 


2 SA 741 
2 SA 742 
2 SA 743 
25SsA 753 
2 SA 754 


25A 755 
25SA 756 
25A 757 
25A 758 
2SB 13 


25SB 14 
2SB 15 
2 SB 16 
2SB 17 
25B 18 


Határértékek 


jellemző adatok 


UrBo IcBo ! UgB § fr 
raja [one] fene [90 [fe ) s ve] to [ee kj man] A 
sv v A wood se] sejw o [/ 5A v.] 0 —  ]  Mmz 
) 
p5 J 15 (30) J 02 ] 0.25 ] 125 Í 400 ! 04 Í 15 ](50—120)Í 200 
pS I 40 (20) 0,5 05 ] 150 ] 200 j 02 [ 15- 1(50—-190)] 180 
PS fh 150 ( (100) [107 ] 80 150 11000] 80 I 80--120) ! 
PS rt] 200 ] (120) [438 Í 100 (150 Í 500 ] 100 ! 40.275 ! 
ps g) 450] (10) [458] 15 ] 150 1000 [60 (30 200) 
J 3 
:p5 hs50 ] 4 3 25 1 450 [100] 20 öS23bb 
lPSP. (50 ha 3 ] 25 00450 100 ] 20 (85.200) ; 
IPpS 50 ! 4 ] 02 02 í 125 1 05 ] 18 (150)! 80 
IpS h35 ] 4 0,5 ][ 04 . 125 I 05 ] 20 ](410-—320)j 
Ip SPE 25 b s 151 8 150 ) eddanekslll 
Hi ! -— ] ; —i —— 
p S (k) 20 (20) j 0,1 Í 0,36 Í 200 íj I 0.2 16 80120) ! 
[es I 60 (60) 05 ] 07 ] 175 j I 200 
PS(k) I 60) I 1 Í 8 [150 j (40-— 320) 
pS (10) 1 10 0! 100 ! 150 (30-— 200) 
p SD (50) 2 20 [ 150 j 100 20 ölsz 
j 
PSD (c50) I 2 20 150 100 [ 20 85320) ) 
p SD (80) ] 6 [ 50 Í 150 11000 ( 30  1(35-—200) 
PSD (90) I 7 ] 60 [ 150 11000 ] 30 ((25-—200)] 
ps! Gato] 7 ] 80 [150 1000 ] 30 (25200) 
p GA tr] 30 [005 [04 [80 15 6 50] [08] 
PGA tI 30 005! 04 ! 80 15 [ 6 50 [0,8] 
IPGA TI 60 005 [ 01 [ 80 h 15 ] 6 50 [0.8] 
PGA t] 20 (16) ! 06] 18 ] 80 Í (25 I 20 2 1 (20--250) 
PGA f£1 40 (32) ! 06] 18 ] 80 ] (25) [20 2 (20250) ] 
PGA §$I 80 (60) ] 06] 18 ] 80 1 (25) 20 2 (20250) ) 
PGA FI 16 25 ] 55 ] so ] (82) ) 100 ! 2 (20250) 
PGA 4I 32 25 ] 55 ! 80 ! (8.2) Í 100 ] 2 (20250) 
PGA 4$I 60 05 ] 25 I 55 ] 80 ! (8.2) Í 100 [ 2 ](20--250) 
PGA tÍ 45 0,5  ] 001 ! 0.04 Í 80 Í 10 5 35 
PGA 4] 15 (12) ! 0.01 j 0,04 I 80 10 5 35 


Egyedek 1! mil i Határértékek i Jellemző adatok 


j 0 i j hig [ Icso ]! Ucs I Biág, . ÍK 
Tue) Faira J€0en5) kö hi Pia dna [/ ánte j [za ten] aan ] B 
Ív j ] A w j hi e oC JvVY Fő Fa EY Zn r MHz ;: 
25SB25 [PGA kt] 60 (40) Í 1.5 20 80 ! (25) 2000 (1.5 34110 ] 0,25 
25B 26 PGA Ti 32 (20) ] 1.5 20 ) 80 [ (25) ( 160 [ 45 ] 34110] 025 
25B-27 ; PGA ti 15 (0) [05] 5 80 (50) l 800 ] 1.5 18-46 ! [7] 
2 SB 28 IPGA [45 ] (0 jos] 5 I] 80 [69 , 800 ] 1.5 ] 32-96 [71 
25SB29 PGA  Í 45 [ (10) Í 05 5 ] 80 ) (50) j 800 [ 1.5 ((72-—-186)i [7] 
! J ún SESEŐ 
2 SB 32 Pp GA 20 25] 005 l 045 100 ! 14 § 6 [40 
2SB33 PGA 1 20 ] 25 ] 0.05 [ 0,15 [ 100 , 14 1 70) 
2 SB 34 P GA ; 20 25 1045 1 0.25 ] 100 ] 1014 1] 76 0 
25B37 PGA  j 30 (12) ] 045 Í 015 I 14 1 i 70 
25SB 38 J PGA ] 2 (12) ] 0.15 ] 0.25 100 I 16 I 1 j 70 
8 1 - í jj [8 
25839  ÍpPGA ii 20 ! (10) 10.002] 0.02 [ 100 l 12 4 45 [0.85] 
2 SB 40 PGA 1 40 a) ]! 01 [008] 80 [ 600 ] 10 1 ho [1] 
2 SB 41 p GA 40 (12) ! 1.2 8] 100 [ (1.5) 42000 [ 1.5 ((35--160) 
2 SB 42 Pp GA 60 (30) ] 12] 8 ] 100 Í (1.5) Í 2000 [ 1.5 /(35--160) 
2 SB 44 Pp GA 25 (12) ! 005 Í 008 ] 80 ! 600 Í 10 6 (110) 
2SB 46 Pp GA 25 (12) ] 0.05 ! 008 [ 80 ] 600 5 6 150 [1] 
25SB 47 Pp GA 25 (12) ] 0,05 Í 0,08 [ 80 600 j 14 6 450 1! 0 f] 
2 SB 48 PGA ] 16 0,5 01 [014] 75 I 16 1 (42)  ! [25] 
2 SB 49 PGA §! 16 2 01 1 014] 65 16 1] (42 [2.5] 
2SB 50 PGA 1 16 2 01 ! o14 ] 65 16 1 (130) [3.5] 
2 SB 51 PGA 1 3 Í 3 02 j 0.2 ] 100 116 1 (40) [2] 
25SB 52 PGA Tt 30 3 0,2 02 ] 100 I 16 1 (80) ; [3] 
25SB 53 IPGA TI 30 (15) ] 0.25 02 Í 100 16 1 1] (70) B] 
2 SB 54 I PGA ft] 20 (12) Í 0,05 Í 008 Í 80 ] 600 14 6 150 [1] 
25SB 55 PGA TI 60 ag [005 015 ] 80 [ 330 [14 1 (80) nm! 
fi FE 1——— — 1 — 9 — kj —— 
25B 57 PGA §I 30 42) 1005] 014 Í 80 Í 450 / 15 6 65 (11 
25SB 59 PGA 1] 30 (12) Í 01 [005 [ 100 [ 420 ) 15 1 Go) ] HM 
2SB 60 p GA 41 20 2.5] 005 045 (100 [ 400 ] 14 6 65 [17] 
2 SB 61 PGA Tt 30 (12) [0.05 Í 015 ] 100 Í 400 íj 10 [ 6 85 ] [1] 
2 SB 62 p GA t] 60 (12) Í 05 4 80 Í (10) ! 70 1 [80125 [0,3] 
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Egyedek f Határértékek Jellemző adatok 


; Athja (09 (d) J h21e J 6 
: Uxrol ( TUxsl ! (am) j [Fé 


Típus Faita [Ugye] 
i Hi 
; pe vobv lez w 9C/VY ] HA [v MHz 


! ] 
i UcBo SERA 
I (Use ur I Ptot káli max (Rh) 
; ! 

ss 


/] 
Í2SB63  ÍPGAT ; 32 Í (12) Í 05 I 80 Í (10) 70 [1 EST [0.3] 
Í2SB65 (PGA $j 30 a2 01 I 618 ] 190 (400 1 15 6 ] 65 jo TM] 
2 SB 66 I PGA Tf 30 (12) ] 007 [045 ) 100 ) 400 í 44) € I 75 [0.9] 
25873 [PGA TF! 10 10 10002] 002] 85 , 1 7 10 ]65—150 
25B75 i PGA 1 i 25 12 0,1 045 ] 85 í 1 14 25 55 
Í 25877 Ip GA ti 25 [ 12 [04 015] 85 D 14 ] 25 (85) 
I 25B80 [PGA TI 25 j 10 1 j 55 ] 100 ] (15) 100 1.5 1 (37-—-110)! [6] 
25B81 [PGA TI 80 12 0,5 3 80 (22) I 50 j 2 (45) [4] 
I 25B 82 PGA §] 100 12 I 05] 3 80 (22) [35 2 (45) [41 
I 25B83 PGA §! 40 (10) 3 50 1 100 j (5) 15000] 1 70 [0.4] 
] 2 SB 84 [PGA 1 b 60! (10) 3 50 ] 100 (5) 5000 1 70 [0,4] 
25SB 88 [PGA $I 30 j (20) 0,05 1 0,125] 80 10 6 120 [1.5] 
]25SB89 IPGA t 3 25 12 10415 1025 ] 80 ] 240 16 1 Go) ! [1 
I 25B90 [PGA TI 10 0,5 1 0,005] 0.04 I 80 330 14 6 (70) [1] 
Í25B91 PGA 4 J 18 ! 12 ] 003] 004] 80 ] 1300 ) 14 6 (70) [17 
SZSZTEZEZETNEEN TT] EZOZIZEESÜZSZÁN , ESZNESZAN] Iztzgtazáz ása E —-——j—— —— — —[-—— —— ] Éz 
Í2SB92  ÍPGA tj 32 0,01 10125] 80 ; 14 ] 1 50 11] 
2 SB 93 ÍIPGA TI 30 0,15 ]-0,125 1 80 h 14 1 50 [1] 
Í2SBA  IpGA Ti 2 1 005 ][ 015 Í 80 330] 14 6 150 [1] 
25B95 [PGA 25 (42) ] 005 1 015 [ 80 ] 330 ! 14 6 100. ! [17 
25896 [PGA 32 [ (15) 0825 0125] 80 I 12 1 80 
25B97 Pp GA 18 (10) 1 0,005] 004] 80 ] 1300 Í 14 6 70 
I 25B99 I PGA 5 30 (15) 1 0,05 1! 0125] 80 [10 6 120 [1.5] 
2SB100 [PGA ) 30 (15) j 001 / 01 80 400 ] 10 6 60 [1.2] 
2SB101  ÍPGA ( 30 (10) 1 005 104125] 80 ] 400 ( 10 6 60 [12] 
2 SB 102 PGA  Í 30 [ (0) [005 [018] 80 ] 280 ! 10 6 60 [1.2] 
2 SB 103 Pp GA J 30 (10) ! 041 10125] 80 ] 400 i 10 1] (70) [1.2] 
2 SB 104 PGA d 30 [ (10) [ 04 104125] 80 ( 280 [ 10 ] 1 (70) [1.2] 
25SB 105 PGA 1 30 (10) 0,55 [ 05 ] 80 (10) Í 100 2 (70) [0.5] 
2S5B1066 ÍPGA JÍ 30 (10) Í 05 [ oz ] 80 Í (15 100 j 2 J(20—120)]) [0.5] 
2 SB 107 [PGA 30 (15) 2 10 80 (5) j 100 2 J(20—120)]j [0.5] 
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ét stl § Határértékek b Jellemző adatok 
mv Kögt ai a szea leti IcBo UgB Ír s? 
Ucxo ! UR] r Ptot ] dymax [/ratbia ] doce) ] (U. hz1e 
Típus Fajta (Vox) tuczo] ü b 78 MKB j [ol] (úgy thai) 5 úA 
v.ohov A] W cc [/9cIw [HA v —  ] MHz ) 
2 SB 108 Pp GA 1 40 ] (10) ] 05 ] 05 Í 80 1 100 10] 2 (70) [0,5] 
2 SB 109 PGA  Í 40 [ (10) Í 0.5 [ 07 Í 80 (15) ] 100 (2 j(I5—120)] [0.5] 
Í2SB110 Pp GA 25 ! (10) ! 005 [ 01 ] 80 700 10 6 30 [17 
2 SB 111 PGA Tr] 25 ] (10) [005 [ 01 ] 80 ] 700 ) 10 6 45 [1] 
2SB 112 PGA Tf 25 [ (10) [005 ] 041 [ 80 700 [10 6 60 [1] 
Hi li I 
ETÁKSÉRÉNE EL INAM TES ESÉS PLAN, [TÉS SSSE KESSGÉST 8 
2 SB 113 PGA TI 25 Í! (10) [005] 01 Í 80 ] 700 J 10 6 80 [1] 
2 SB 114 PGA Tf 25 ] (10) [oo05] 01 ] 80 [700 ] 10 [ 1 (65) [1.5] 
25B115 PGA Tf] 25 [ (10) ] 005 [ 01 ] 80 ] 700 1 10 1 (85) [1.5] 
Í 25B116 PGA TI 25 [ (10) [005 [ 04 ( 80 ( 700 § 10 a ! (00) [1.5] 
2 SB 117 Pp GA 1] 25 Í (10) [oo05 1 01 ] 80 [ 700 d 10 Í 4 ] (140) [1.5] 
[ JEGÉ, KEVÉSZ SMESÉNS? [SZZÉSSÉSÉREB ! ! j j 
] 
2 SB 120 Pp GA 1] 32 ] (5) 10021 045 [ 100 D 7 12 70 
2 SB 121 PGA TI 105 [ (50) ] 041 [005 [ 100 j , 44 1035 [ (60) / 
25SB 122 PGA §Í 80 (40) 15 ] 25 80! (25) 11000 ! 1.5 ](35--110) / 
25SB 123 PGA TI 40 Í 630) 5 ] 20 j 80 I 2) 11000] 1.5 175280)! 045] 
2 SB 124 PGA Tf] 60 ] (45) [15 [ 40 [f 80 [f (42) f1000 [ 1.5 ] (70) ] [045] 
Í2SB 125 PGA tÍ 36 Í 60 [15 [ 40 [80 [42 homal 1.5 ] 0) [0,3] 
2 SB 126 PGA Ff 32 [ (15) f 35) 54 ) 100 ( (43) [220] 1 ) 45-35) 
2 SB 128 PGA t! 32 [ 600) 6 ] 54 ! 100 (15) 220 (1 80-75) ] 
25B129 [PGA Tf! 80 6] 54 [100 [ (1.5 220 1] (30-75) 
2 SB 131 [PGA 1] 40] 15 ] 11 100 ! (1) 7 3000 145 I 35160) 
e [me s [—— ——  — ] ji [j ] -] 
25B132  ÍpGA ft] 60 D 45 1 a 1 100 I (4) 5000 ] 1.5 [65160 
2 SB 140 [PGA Ti 40 ] 45 [12 100 ) (35) Í 600 ]! 1.5 ] (60-90) I (0.007) 
2SB14 [PGA $] 60 1 45 [o 142 Í 100 ] (35) ) 600 ! 1.5 ! (60-90) ! (0007) 
25B142  [pGA 4] 30 j 1 10 100 ! (40) 1000 1,5 1 (12-30) ! (0007) í 
2 SB 143 PGA ft] 30 1 10 7 100 ] (40) ] 1000 1 1.5 ] (20-60) [/ (0007) 
j 
2 SB 144 PGA §Í 30 [1 10 100 ] (40) 11000 [ 1,5 (452120)! (0,007) 
25B 147 PGA fI 60 1 12 J 100 ( (35) [ 600 Í 1.5 ](30--120)! (0,007) 
2 SB 148 Pp GA t 80 15 ] 40 ! 80 ÍJ (12) [1omAáAl 15 Í Go) [0,3] 
25B149 [PGA tí 40 g ] 25 ] 80 Í (20) MOmAl 1,5 Í1(25-—-115)] [045j 
2SB 150 [A 1 105 0.04 ] 0,05 Í 80 ] 1000 50 ] 15 ! (60) [0,5] 
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a ő k 
j Jeilemző adato 

T Határértékek ! 

Egyedek íj 


; ! j I Jcso. ] Ucs h21e 3 fp 
! I Uno ! orma] (Réie) ] (on) tünni am ] fá 
orara ÉGRBf flgáá ] 0 [fe őrre őbb Já] 6 MS 
TE lg, fals 18 osi) ke MAT worse] sew [pa ÍV — ] 
i b sé ] 1 500 1 4.5 J 45) ] 
i ij bh 5 , ! 
ETT ENTET ps 130] a0] ron bese lbá ele 
2 SB 151 pGA T] 538 5 30: 100 (15) ] 8 3 70! 
25B 152 p GA íj] HÓ 25 1 007 ] 015 ; 100 hja [dei só j 
25B153 [PGA ba8 1007 ] 045 , 100 d át s38 
2 SB 154 p GA it] VERE 03 ] 041 ! 100 Í 130 2 EZenk I 
2SB155 ]PGATJ 16 1 hag! ák 4 rúgó 
— őt (dj 03 ] 01 ] 100 [130 ! ő 2 3 
6 , 8 5. i j 
2SB 156 PGA 11 1 7) 10005 100017 65 1 1500 (1 0.5 55 
GATT, 7 (7) y I 65 Í 4500 b 10 ; 
2S$B 157 :P 1 7) ! 0005] 0,001 ! ; 0,5 ] 80 
IPGA tI 7 4) 0 I 65 1 1500 a 10 2 ] 
25SB 158 IP I 7 j (7) J 0,005 Í 0,001 j 65 ] 0 10 2 75 
258459  ÍPGA ha (7) [0005 [0001 65) 1500 
2 SB 160 PGA Ti ! I 88 rat [4 (50) 
————  ][———— I 80 ; 
I a5 [04 0.125 110 1 14] 60) 
2 SB 161 p GA ki suti ML, 53 04 j 018] 80 ] 280 ] 1 (70) 
GA 1 30 w (15) 2 1 80 400 ! 10 
25B162 !p ; 5) 1 04 104125] 8 I 1 (70) 
GA 4! 30 (15) k j 0 280 10 
2 SB 163 P 5Űj (15) Í 01 1 018, 8 10 1 (100) 
ee ált kása ól es (15) [ 04 [0125] 80 0] 400 ] ADNAK 
2SB165 [PGA T[/ SES ——1———— J 1 (100) 
keztek 159) ] 01 [og [ 80 [280 ) ja 3 60 
25B168  ÍPGAT 9 ] 25 ] 04 1045 1 100 ] 400 szán ak , 740 
25B169 [PGA t 5) 1001 los25] 80 ] 400 ! 5.1 
GA TI 30 [ 045 [0 o [ 400 J 12 
25SB 170 P 30 (15) j 0.01 10125] 8 —— ]— —————— 
2SB171  ]PGAT a ag [onzs[oa] ao] 400] 12 [1] 60 
JEE EKSZSB TEZNESENTEK. 16) 1 0125 ] 0,125 I 6 50 
9 : 12 l 
2sBí72  ÍPGA Tt] 32 (ágy / rúón ho tás 80.400 I a ] (65 
GA §f] 20 (10) X 0 400 4 20 
25B 173 P 20 ] (10) Í 03 10125] 8 ha! 2] 90 
2SB174  ÍPGA 7] 30 [ (15) I 0.01 10125] 80 ] 400 3 águ]. sár kr OG 
2 SB 175 Pp GA 8 32 ] (16) 10125 0,125] 80 7 400 0) 2) 
2 SB 176 PGA 1 CÖGÖSÁÉET ESZTET HZ] [ANTON EAZTNTEÉ OF TSZÖRT KSE TAT 405) 
 agbija [DA 20 ] (10) ( 03 [04125] 80 j 400 ] 14 Í 6 50 
2 SB 178 úgsk 4] 25 ! az) ] 005 ] 0,08 80 (118) ! 1000 [ 1.5 ](20-—150) 
B 179 P ,5 7 100 Gaégi 
25 GA $Í 40 (20) 0,5 5 00 ]! (11,8) ) 1000 [ 1,5 )(20--150) 
25B 180 P jét (30) ! 05 [ 55 [1 10 ! 05 55 [0,7] 
2SB181  [PGAT 2 ] 25 ] 002] 005 ) 100 (1200 
25B183 ÍPGA TJ 1 j 
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Egyedek 


Határértékek 


Jeilemző adatok 


U I UnBOo j ) Rihja CBO ] UcB isz ! fr 
Tipus Faita [ÚGBA [ loml TÓ [mo] fin] fog] dan] [A 
j bv] v A w ec [/ 9cIw ; va Ív j - MŰ 
ESSEN TTTTT TENNÜNK EZEKET VEENKNSZEE TZAE SEEN VAGSSENKZG TEZEPÁTSNE HEGEZE ESREKEZBET TÜSKE HE TSSNEKEEZEGET ÜZENETE] 
25B184  ÍpPGA 4 ! 12 I 25 1 002] 005 ] 100 Í 1200 12 gé gőg 11] 
2 SB 185 PGA 4] 25 ! (25) ] 005 ! 045 ! 80 b 15 ] 6 50 
25B 186 PGA 1 25 ] (25) ] 005 [045 ] 80 15 6 200 
2 SB 187 PGA t ! 25 (25) ] 0,05 ] 045 ! 80 J 15 6 100 ] 
25B188 [PGA §$ 25 [ (25) [005 [ 0415 [ 80 15 Í 6 32 ] 
5 MERNEK 7 
25B 189 PGA $1 25 ] (12) 10.025] 0.25 ! 80 ] 200 15 [6 65 [1] 
2 SB 190 PGA fI 25 ] (12) ] 0.04] 009 [ 80 J 15 6 15 
25B191 PGA $I 25 ! (2) 1 005 Í 009] 80 h 15 [ 6 75 
2 SB 192 PGA $1! 25 ] (12) Í 0,05 ] 009 [ 80 h 45 ] 6 35 
25B 193 PGA 1 25 ] (2) ! 041 ] 021 80 15 6 150 
0 1 RAS LEE ENEZSESEES 
25B194 I pGA 4 25 ! a) ] 04 ] 02] 80 1; 3 416ag 70 
258195  ÍpGA Tf! 25 Í (2 ] 04 ] 02] 80 100] 2 35 
2SB 196 PGA ft] 25 [I (12 ] 05 ]! 05 Í 80 00] 2 50 
25B 197 PGA FI 50 ] (2) J 05 Í 05 ] 80 40] 2 50 
2 SB 198 PGA f 80 (12) 055 Í 05 [ 80 100 2 50 
25B199  ÍPGATÍ 12 [ 25 ] 03 ] 025] 80 J 14 [ 1 80 
258202  ÍpPGA 4 J 32 Í (15) Í 04 I 025] 80 [40] 1 140 
2 SB 203 PGA f$] 40 ] (40) [ 20 [ 80 ) 100 Í (0.8) 1 5000 ! 1,5 ! (20-40) [ (0,003) 
2 SB 204 P GA ki 40 ] (40) I 30 ] 80 ][ 100 ] (08) 5000 ] 1.5 ] (20-40) ! (0,003) 
2 SB 205 PGA 4 80 ] (40) Í 20 [ 80 [ 100 ( (08) 5000 ] 1.5 1(50-—100)! (0,003) 
2 SB 206 PGA $] 80 Í wo) [ 30 ][ 80 ] 100 Í (0.8) 1 5000 ( 15 1(20—400)] (0,004) 
2 SB 207 1 (50) ] 20 ]! 80 ( 100 ! (08) 1 5000 [ 1.5 1(50-—100)! (0,003) 
2 SB 208 ri (50) ] 30 ] 80 Í 100 ( (08) Ú 5000 ( 1.5 1(50-—100)! (0,003) 
2 SB 209 1 (20) Í 20 ] 80 Í 100 [ (08) Í 5000 ] 1.5 ] (20-40) ! (0,003) 
25B 210 t (20) Í 30 ] 80 [ 100 ] (08) Í 5000 ! 1,5 1(50-—100)! (0003) 
2 SB 211 1 (40) ! 20 ] 80 ] 100 [ (08) 15000 ] 1.5 ] (20-40) ! (0,003) 
2 SB 212 1 (40) ] 30 [ 80 ] 100 ] (08) ) 5000 ! 1.5 1(50--100)! (0003) 
2 SB 213 1] (50) Í 20 ] 80 ] 100 ( (08) 15000 ] 1.5 ! (20-40) ] (0003) 
2SBZ4 ÍPGA §] 100 ! (50) Í 30 f 80 [ 100 ] (08) 15000 ] 1.5 ](50-2100)] (0003) 
2SBZIS5 [PGA TF] 100] (50) [ 3 ] 20 ] 80 ] (25) [500 [ 1.5 (20200) 
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Egyedek 


Típus 


25SB 216 
2SB 217 
2 SE 218 
2 SB 219 
2 SB 220 


2 SB 221 
2 SB 222 
2 SB 223 
2 SB 224 
2 SB 225 


2 SB 226 
2 SB 227 
2 SB 228 
2 SB 229 
2SB 230 


2 SB 231 
2 SB 232 
2 SB 233 
2 SB 234 
2 SB 238 


2 SB 239 
2 SB 240 
2 SB 241 
2 SB 242 
2 SB 243 


2 SB 244 
2 SB 245 
2 SB 246 
2 SB 247 
2 SB 248 
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025) 3 500 


mp ek ep ép ép 


ap —k -- ek e 


ed b ep —- 


jeilemző adatok 


mp-t -p -k —k 


me. ép ép ek ep 


úr. ús j ien i here 1 hő 
, §oza) gel] Van J Tt 1 
abb 1 
1.5 EEESTI 
hF 500 1,5 ] (25-— 200) 
10 1 [0 (50) [21 
16 1 [6 [17 
16 1 Í (50) [1.5] 
16 1 72) I! [2 
16 1 (90) [2.5] 
16 1 (150) [31 
10 1 (35) [2] 
10 1 1 (50) [2.5] 
10 1 Go) ] [3 
10 1 (90) [353] 
5000 ! 1,5 ] (20-55) 
150001 15 ] 20 55) 
5000 ] 1.5 ] (20-55) 
5000 ! 1.5 (25.200) 
220 ] 1 (20150) 
220 ] 1  [(100--250) 
220 1 1 (1580)! [095] 
100 ) 1 (40-80) [0.5] 
100 ! 1 ]) (30-90)! [05] 
1100 ] 1 ] (80290) ] [05] 
) 200 1 (20-60) [0,5] 
1009! 1 1(40--150)! [05] 
1000 1 1 1 (20-60)! [05] 
1000] 1 1(40-2150)] [05] 
11000] 1 ] (40.80) [057 
a a D 500 ] 45 ] 60-80) [0.35] 
500 Í 1.5 ! (40.280) ! [0.35] 
1000 ! 1,5 ! (40.280) Í [0.35] 


Egyedek j Határértékek jellemző adatok ) 
! j : zös 
; j) I UrBOo ! IR ra ) 1es0 I Uen ! ! fr 
úr eire FEGZO 7 fERO) [70 fos örmsn vás) [farag fdog [éa] f8 
HEV v.o] A j Tk Es prew]l wa] v. ] — i (MHz 
is fi fi d 
2 SB 249 PGA gi 80 (40) 5 54 100 [ (1.2) 11000 ( 1.5 ] (20-60)! [0.35] 
2 SB 250 PGA TI 30 ; (5) 5 54 ] 100 Í (1.2) . 5000 ) 1,5 ](40--150)! [0.35] 
2 SB 251 PGA TF. 30 J (15) 5.1 054 ] 100 [ (1.2)-]) 5000] 4.5 Ess [0,35] 
258252 IpGA Fi 80 [ (40! 5 I 54 1 100] (42) h 5000 [ 1.5 (2060) ! [0.35] 
2 SB 253 PGA tt 80] 40 I 5 w 54 100 ] (1.2) 15000 ( 1.5 ((40--150)] [0.35] 
ENE SGEZ Vt EAST sú 
2 SB 254 PGA 4§. 35 (30) ] 06 4 ]j 80 Ö (25) j 500 / 1.5 (502250) ] 
2SB 255 I PGA gy. 35 (25) 06] 4 ] 80 [ (125); 500 I 145 eggyel 
2 SB 256 [PGA 1 ! 25 Í (5) 06] 4 89 (125)! 500 ] 1.5 I 30--2509 ! 
25B257  ÍpGA $] 18 Í (10) [0.005] 006] 80 ) 10 ] 3 ] (25) 
2 SB 261 PGA §i 20 2,5 0,03 ( 0,065] 100 j h 12 6 ] 45 3 
——— 1 - j ! Tt EGÉR 
2 SB 262 PGA 2 ! 20 (25 I 003 0065 1 100 j h 2] 9 J (60) 
2 SB 263 PGA T$! 20 j 25 0415 1 02 ] 100 I h 44] 4 I (65) ] 
2 SB 266 PGA tI 25 25 0,15 Í 0,15 [ 100 I 1 16 6 67  : [1.3] 
2 SB 267 PGA TI 25 2,5 0,15 0,15 j 100 1 10 1 (70) ) [1.3] 
2 SB 268 PGA TI 30 25  ] 0,15 Í 0.25 Í 100 I 14 1 75 
—h t h jan 
2 SB 269 PGA 4! 25 ][ 25 0,01 ! 0,15 ! 100 ; 10 [ 6 [/ 70 [1.31 
2 SB 270 PGA ti 9 ij 06 0,05 I 014] 80 ] 145 I 6 [o 80 
2 SB 271 PGA $Í 25 [ 25 Í 05 ] 06 / 80 1 60 MB: (80) ) 
2 SB 272 PGA ti 25 (12) Í 9.5 ] 06 ; 80 ;  €0 [4 ; (200) 
2 SB 273 PGA TI 25 (12) Í 05 Í 06 ] 85 ; 60 4 (150) 
ÉR ú l IEZTSZETT TAI "zi j - 
2 SB 274 PGA §! 80 [45 6 50 ] 85 ] (15) 0 5000 Í 1.5 (50) 
2 SB 275 PGA §I 120 1,5 6 50 ] 85 ! (1.5) 15000 [ 1.5 ( (40) [1] 
2 SB 276 PGA FI 120] 15 ] 10 50 ] 85 0] (1.5) 15000 ] 1.5 65) 1! [1] 
2 SB 283 PGA fi 18 a ] 021 o15] 85 ] I 8 ] 05 ] (80) 
25B284 [PGA Ti 18 ] (12) J 02 J 045 ) 85 8 ] 05 Í (80) 
2 SB 288 PGA 41 32 (16) ] 0125] 0125] 80 ] I 10 [ 07 50 ] 
2 SB 289 PGA 1 60 (30) 1 01251 0125] 80 10 0,7 50 
2 SB 290 PGA f 18 (10) ] 0,04 ms 80 4 6 125 [1] 
2 SB 291 PGA Ti 30 (25) 0,15 ] 0,15 80 830 10 1 80 [1] 
2SB 292 PGA 4! 18 J (12) ] 0,5 ] 0,15 80 830 1 10 1 80 [1] 
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h Jellemző adatok 


Egyedek ; Határértékek 
! - j j ] Iozo ] UcB fr 
UoBo ! (yet I Prot! Bi max [Attila ] dogs) ] (Ucx) hz1e (fő) 
Típus Fajta VSE tere) h.ő8 EE SG (Rinjo) ( trgsol] CUgpl ) (an) íz 
5 vol ov A j w eg [ 9e/w [/9A bv — MHz 
1 b ! 
2 SB 293 PGA fi 18 (12) Í 025 1 045 ] 80 Í 400 10 1 70 [1.2] 
2 SB 294 PGA TI 100 [ (40) Í 025 [ 045 ( 80 ][ 400 ( 10 4 35 ] [2 
2 SB 295 PGA 1 ) 30 2 I 5 ] 40 Í 80 [ (15 300 ] 1  1(30-—120)] (0,0045) 
25B299 [PGA TT 30 ! (25) [ 015 [ 0415 ) 100 [ 04 ( 10 1 (65) [1.31 
2 SB 360 PGA Tf 100 1 10 ] 50 ] 80 ( (1.4) [ 330 [ 1.5 J(80--200) 
! szzszzlösezzizénő 
28B30 — !PGA §$j 60 1 Í 10 [ 50 [ 80 ] (14) [330 ] 1.5 180200) 
2 SB 302 pGA t 10 ] (10) ! 0002] 0.02] 80 i 6 6 ] 180 [18] 
2 SB 303 PGA TT 30 (25) 0,025 [ 0,05 Í 80 ] 14 [6 ) 90 [103 
25B304 ÍPGA §$! 18 ) (12) / 0.04 [0065] 80 b 4l6 70 [4.5] 
2 SB 305 PGA Ti 18 (12) ] 0.04 [ 0,065] 80 LD 4j6 70 
! 2 ül a EEC ez 
J I 
2 SB 309 PGD TI 75 1 8 ] 30 ] 100 [ (15) Í 220 Í 1 ] (30-63) (0.017) 
2 SB 310 PGD fi 140 1 8 30 ! 100 ] (1,5) ) 200 ] 1 ] (30-63) [ (0017) 
25B 311 PGD TI 180 1 10 : 35 ! 100 Í (15) ) 220 [ 1 (15-25)! (0.017) 
2 SB 312 PGD TI 140 1 8 30 ] 100 Í (15) ) 220 ] 1 (1525) ! (0.017) 
25SB 313 PGD §I 180 1 10 ! 30 Í 100 Í (15) 11000] 2 ] (1525) [ (0.017) 
258318  ÍpGD 4 I 60 I 4 5 30 1.100 ] (1,5) 11000] 2 (40.170)! (0,05) 
2 SB 319 PGD §FÍ 100 1 5 50 ] 100 Í (1,5) 11000] 2 1(30-—170)] (0,05) 
2 SB 320 PGD 4] 100 1 ] 5 50 1 100 ] (1.5) 11000] 2 ]1(40--170)] 006 
2 SB 321 PGA TI 12 (12) Í 0,05 ] 0,04 88 [4 1.5 100 
2 SB 322 PGA 1 J 12 (12) ] 0,05 [ 0,04 kesztet 1,5 150 
Í 57 egű Sz ESA 
25B323 ÍpGA 4] 12 (12) [ 0.05 ! 004] 80 DD 4 has] 100 I 
25834 ÍPGA , 32 ] (12) ]! 05 ! 02 Í 100 ] 300 Í 10 [ 1 (90) [4.5] 
25SB 325 PGA t ; 120 ] (50) / 06 ] 18 ] 100 [ (33) I 20 2 ]J(20£ 250) ! [1] 
25B326  ÍPGA Tf 30 (15) ! 05 ] 0225] 100 I 10] a (65) ] 0 [ 
25B327  [pGA 4 3 30 ] (15) ) 05 ] 0.225] 100 0]ajlamo ll nm 
25B328 [PGA TÍ 15 ] (10) [ 03 ] 045 ] 100 10 Í 1 o) 1 mi 
2 SB 329 PGA §i 15 (10) ! 03 ] 0915 Í 100 10 1 (150) [11 
258330 [PGA Tf] 110 [ (50) Í 0.15 [0.225] 100 20 ] 1 85) ú] 
25B 331 PGA $Í 40 (25) Í 15 ] 80 ] 100 ) (94) 11200 ] 30 1(20--125)] [0.35] 
2 SB 332 PGA 4 60 (45) 15 ] 80 [100 [ (94) [1200 [ 30 Í1(0-—125)] [0.35] 
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Határértékek Jellemző adatok 


1 
] 


Icso [ UcB !  , J fr 
(ocxs) I (Ucn) ! 21e ] (fe) 
[sol ! [Ugpl (in) [Fe 


V — MHz 


2 SB 333 
2 SB 334 
25SB 335 
2 SB 336 
2 SB 337 


[0,35] 
[0.35] 
[1] 


i 

I (20100) 3 
(20-- 100) ! 
70 ] 


(80) 
(75) 


—p sk ép —pk —k 


2 SB 338 
2 SB 339 
2 SB 340 
2 SB 341 
2 SB 342 


(75) 
(40-- 175)! [0,25] 
] (20-80) ! [0.25] 

(20--80) !  [0,25] 
(25-—250)! [1] 


I 
i 


ap b -k kk 


2 SB 343 
2 SB 349 
2SB 350 
2 SB 351 
25SB 352 


(25.250) 
, 005 Í 0,05 j 150 
0,05 ][ 015 j 100 
15 7 
15 7 


—k ép —4- tk ek 


15 j j 7 
15 ; 7 
I (14) 

(18) 

(99) 


25SB 353 
2SB 354 
2SB 361 
2 SB 362 
2 SB 364 


2 SB 365 
2 SB 367 
2 SB 368 
2 SB 370 
25SB 371 


3 
j 
3 
] 
i 
! 


j 
(90) 
(60) 
(10) j 

] 
j 


(100) 
(125) 


2 SB 372 
25SB 373 
2 SB 374 
25SB 375 
2 SB 376 


(25-— 250) 
(50) 
(40) 


kek ek eképp [ős ép épek Í[ ép ek ep ep 
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esete e set sövásássztáásst a sztlkástütálützmagt 


Egyedek j Határértékek Jellemző adatok 
! I 3j ] UpBO ! J ! b kis ! oánót oks ! hog j 4 
! I UcBo j ESRIKRPES ja Ő j bogázne 
Típus falta [ORA E Tam [et [ÓT (Rá! Etamon [ tdmet am [AA 
! I wo] se] selw I 6A LV oj — J MHz 
e] —u6m—7——wor;sseym;ymm kem 1 
] ! ] ] 
25SB 377 PGA t 1 0,27 100 1.10 1 I (40) 
2 SB 378 PGA 4! j 048 [65 h10 7 4 3 (85) 
258379 [PGA T ! 0,18 65 3 1 ; 120 3 
2S5B380  (pGA 41 j 0,18 65 j (40) ] 
2 SB 381 PGA rt] 0,27 100 1 10 1 (80) eszi 
jet SE J83) ! Bi ; 3 
j i j 
2 SB 382 PGA röl ! 0,27 1 100 j bh 10! 1 (80) 
2 SB 383 PGA 4 I 027 I 100 i 1 10 1 60 
2 SB 390 PGA ti Í 30 80 ] (2) 15000] 1.5 (ln [11 
2 SB 391 PGA Ti 30 g0 ] 2) [5000 (1.5 EEÉKONi [1] 
]2SB400 [PGA 1) 01! 100 I 85] 6 3 100 [17 
ú § jé 
Í 25B 415 KG ti 0,2 80! 1 14 6 (8) 11] 
I 2 SB 421 PG 14] 03 ] 80 150 1  (30—150)] [25] 
2 SB 424 PG 1 30 ] 80 j h 160 ] 12 ](35—115)! [0.3] 
] 25B 425 PG 4] i 30 [ 80 1 160 [ 12 [65-15] [0.3] 
ii 2 SB 426 PG TI 30 Í 80 160 ] 12 1(35--115)! [0.3] 
[/ j ! je 
, a ij ! 
2 SB 432 PG 4 150 1 (100 ] 5 50 1 100 ! (1.5) j1000 2 (40170) 
Í 2 SB 439 PG Tf 30 (15) 1 0415 [ 045 [75 . 14 ] 12 1! 702270 [2] 
2 SB 440 PG 1 ! 30 (45) 1 045 [ 015 [75 14 ] 12 [70270 [2] 
l 25B 459 PG TT] 30 2.5 ] 0.05 Í 012 ] 100 12 ]) 20 ]1(90--370)i 
2 SB 460 PG T]j 40 25  ] 0,05 Í 0,12 ] 100 I 6 20 [(140-x 230) 
me Bi ma észásssáütó j ő menetre mánán Íme 
I 2 SB 468 PG 1 ! j 500 30 j((50--165) [0,31 
2 SB 471 PG §Í 60 25 ] 10 30 ] 1001 I 500 [ 30 60-25) [0,3] 
2 SB 472 PG $I 80 25 ] 10 Í 30 ][ 100 ] 500 [30 (50) [2] 
2 SB 496 PG 1 25 25 ] 025] 06] 85 pa] 12] 40) [6] 
2SC11 PGA 4 J 18 (12) Í 0,024] 0,055 1 80 I 9 1 ] 60) 
k me. ! zi N ELLKÉKESÍSEZ 
] 25C13 nGA 4 J 18 (12) ] 0.04 10065] 80 h 13 1 (100) 
Í 2SC 14 nGA 1 18 (12) I] 0,04 10.065] 80 13 1 60 
! 1 5 60 200] 
2sC15 nSM 4 30 65) 1005] 1 200 J [ 
2SC 16 nSM 41.25 (5) ] 003 ] 02 ] 165 . 25 1 (45) 
2sC 17 n SM t] 20 5 0,05 Í 02 ] 165 2,5 6 30 100 
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j 


J Határértékek ! jellemző adatok 
Icso ! Ucz ] h 
(cxs) ! (Uox) J 21e 
Uexol ! [Uns] 


UnRBO 
UcBo (Ucno) 
(Ucxs) (U ceg] 


Ic 


Fajta 


I 
j 3 3 
nSM 4 20 2 0,03 02 ] 165 J íj 
nSM TI 40 2 04 j 06 ] 165 [ 20 j 1 10 (50)! 
In SM TI 40 3 ]Í 04 0,6 ! 165 ! 210 ) 1 10 50 
nsM f$ÍI 60 ] 55 2 ] 60 [165] 0) 1 1000] 10 25] 
n SM h 75 5 06 Í 13 200 (1.5) 2 10 ! (20100) 110 
—— ] BE ZSEB PRTNÁKNETSZ SÁGTÁLEESSÉSŐ JEMEN 
InSM Ti 75] 5 0,5 ] 13 ] 200 [ (11,5) 10 202100 110 
n SM 1] 10] 5 0,5 : 10 (20—100)j 110 
nSM fi 60 [ (50) ] 01] J 10 50 [150] 
n SM 1] 40 ]J (30) [ 0.05 ] 0225] 165 ] 560 j 10 30 [100] 
n SM t] 40 ] (30) 10025 10115] 165 ] 1100 j 10 30 7"! [100] 
ME BERÉBANYBS Bi ! 
j/ 


3 
J ! 
5 
13 Í 200 [(115)i 5 j 
05 ] 165 [ 250 íj 1 ] 
1 I 
: 
nsSM $Í 45 (30) Í 005 ] 015 ] 165 Í 830 3 1 0,5 55 j [120] 
nSM $I 20 3 02 [ 01 Í 80 Í 500 ! 3 0,5 (60)! [10] 
nSM §I 20 3 02 ] 01 80 500 h 3 10 (100) J (15) 
nSM $I 40 3 01 ] 02 ! 165 [ 630 1 10 50] [200] 
n SM ji 40 3 008 ! 05 ] 165 I 250 1 6 60) [200] 
ő HEBAZZESESET e d! 
n SM Hi 25 2 0,05 ] 0.25 Í 165 Í 500 0,1 6 [50 500 
nSM 4Í 25 2 005 ] 0.25 ! 165 Í 500 Í 0.1 6 Í 50 600 
nSM 4] 150 ! (60) 5 50 ] 165 ] (25) [óomAj 10 [ (12-90)! [20] 
nSM ff 150] (60) ] 5 ] 50 ] 165 [ (25) leomal 10 ! (4185)] [20] 
nSM §$1 1450 ! (60) 5 ] 50 ] 165 Í 25 re mAl 10 vese [20] 
nSM fÍ 50 5 5 50 ] 165 [ (25) JóomáAl 10 [ (4185)! [207] 
nSM $] 45 5 01 ] 05 ! 165 Í 250 1 2 (25) 160 
nSM 4] 60 5 03 ! 06 ] 165 ! 250 ) 041 6 50 180 
nSM 4] 40 5 03 [072] 165] 20] 1 6 50 180 
nSM §$] 120 5 03 ] 06 ] 165 Í 210 ÍJ 041 6 50 180 
nSM $] 120 5 03 ] 08 Í 200 ] 190 2 10 70 160 
nGA TF] 20 ! (20) Í 02 01 Í 80 [ 500 3 6 45 [12] 
nSP $]I 60 5 0,3 1 165 Í 1430 Í 041 6 50 180 
nSP $I 40 5 01 1 05 ] 165 Í 300 ] 003] 6 50 350 
nSP 4] 25 3 01 ! 06 ] 165 [ 250 0,5 6 50 300 


11  Tranzisztor-Arlasz 
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jellemző adatok 
dek Határértékek 
Egyede ! 


] j Ír 
j 50] ue hate] (fp) 
; i ! !  Rinja l (oxs)! (Un) h j B. 
J Vjekn ftzek b I ] Piot 0; max ! (Rinj) ! Szi [U ap] (hop) [fal 
ús td SSESZEES E 3 hőse! 6GAN [av] dtla 
T 350 
] 1 01 ] 03 ] 200 42 5] s 
ee E ág, [gt égő ses 206 os OS vs 
a de psllíti tá S sésA Es EE RÉ ELT E e ESSEK ERJEN KTB 180 
mt EGER B KÉSÉS 1 03 ] 08 ! 200 190 ! 2 10 35 ús. 
ESÉS KGK HRÓSI 10 10021 005 ) 100 [ 17001 15 [ 6 48 ( 
Í 25C 60 nGA Ti 20 ? ] zz ; ee 
hi ! 1.025 1 10 30 
InSP  Í 40 5 1 005 j 0,36 ] 200 [ 490 ö ás: ok Eg 
keseőé. A ; 005 1 03 ] 200 ] 500 ! 1 3 
nsM JI 0 25 Bé SUBSA F45 1 20] 50 í 20 
25Cé4 nSM JJ 80 005 1 06 ! 200 [ 290 Í 15 ] 20 20 4 
eze get ae 10051 06 ] 200] 290 ] 15 ) 20 70 
j2scé6  Ínsm 1] 30] 3 i j 
Í ; ! 0,3 ! 200 ] D. (40) Jo 400 
cage ata tllll 4 séstat LÖTT 03 200 7 TA s öt MO 
68 ÍnSPE ! "2 [10 60 I 160 
másba j 08 Í 200 
SM 120 2 100508] ! 
2 SC 69 n d. S 005 1 08 ! 200 ] jé 
25C70 n SA 1 I] 0415] 100 ! Et 
2S5C71 nGA Tf . 8 ] 7] j 
i l / 6 100 
; 3 1 0,15 Í 100 1.18 Vége el fü 
25c72  [nGATj jesz élés éjús hA 6 ) 
InGC Ti 15 ] 2 ; ; hog 6 50 
25C73 58 5 01 ] 03 ] 165 ; a fő 
25C74  ÍnSM f] jóösa sógsék 80 ig 6 2 
25c7S  [nGCti 35 [3 0005 ! 003 Í 80 8] 6 28 [0] 
ESGYÉL ALA SSET I: 8 ui i i hsz e 24 [101 
jú 003 ] 80 ; 
25C77 nGC TI B SÉRE les 003 80 ] 1 2 6 28 s ir 91 
GC tI 15 3 10005] 0, 6 50] 500 
25C79 n SM 15 ] 5 0,05 5 88 SERA KEY NBRR LÉBÉS 5 55 200 
0,03 / 0, 
25C80 n SP 30 3 e ! 200 250 ] 1 10 Asz sal [dezés 
Kesassuláltb [di ] I 1 10 (40) [5] 
3 01 ] 06 ] 200 ] 250 ! il 
88 n SM 120 ; I 25 ] 03 (20) [71 
2s5c 02 I os2] 100 ) 350 Í 
25C89 nGA tÍ 25 Í (20) [ 0 vek JG éstl Ek 1 25 1 03] (100) [10] 
Í2sc90 nGA Tt] 25 (20) kés 1 146 500 ! 25 03 ] (525) 160 
25C91 nGA Tt] 25 (20) 9. ag, ÜsöggEE 3ETS) l 2000] 10 [ (525) 160 
2sc 92 nSM — Í 100 4 , . — 
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25C 100 
25SC 101 


25C 102 
25C 103 
25C 104 
25SC 105 
25C 106 


Határértékek jellemző adatok 


UxBo 
(UcEo) 


[UcxR1 j 


UcB 
] 


Menj Leo] átries. ] 4 
CES CE ől 
[Bol (Une] (han) égő 


HA v — MHz 


(5) ! 3000 


25C 107 
2SC 108 
25C 109 
2SC 110 
2S5C111 


25SC 112 
25SC 113 
25SC 114 
25C 116 
25SC 120 


120 
120 
170 
200 
200 


25SC 121 
25SC 122 
25SC 123 
25SC 124 


2scí27  ! 


25SC 131 
2SC 132 
25SC 133 
25C 134 
25SC 135 


11 


600 
600 
600 
600 


430 0,05 
430 0,05 
430 0,05 
430 0,02 
430 0,02 
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Egyedek ! Határértékek J Jellemző adatok 
E KERN 
! "hu ! ! I Uce ] fr 
UcBo UEB0 I ] P I 05 ma ; Rithja dona) (ÚCn) fi ho1e fr 
moss] raja [Ama [ goso) [Te ( Prot f0rraz (Kán T ignol [Emelem] [d 
v v A w I cc ccjw ua v —  ] MHz 
] 25C 136 5 03 ] 035] 200 [430 002] 1 60 350 
2sSC 138 5 05 1 08 ] 200 [ 190 ) 1 10 50 400 
Í 25C139 5 05 [I 08 ] 200] 190 ( 1 ] 10 50 400 
2 5C 147 o5 jo 1 ] 47 [200] 89 ] 100 [ 10 (24) (0,12) 
25C 149 6 03 0,8 200 190 ) 10 ! 10 50 160 
2SC 150 4 1 on lozs5] 200 ] I 10] 6 50 100 
2SC 151 4 01 1 075 200 10 6 50 130 
[ 25C 152 5] 01 1 075 í 175 11 20 1(20--120)Í 80 
2SC 153 4 ] 041 ] 075 475] ] 10 ! 10 30 80 
2SC 154 5 01 b ozs 175 ] 01 ] 20 Í(85—200)! 80 
ehh] ] — [ —— j/—— 
2sC 157 1 0,02 1 0.125] 165 I 1 6 30 [25] 
2SC 158 1 0,02 Í 0125] 165 "1 6 40 [40] 
2sC 159 1 0,02 10125] 165 1 6 50 [607 
2S5C160 1 0,02 1 0125] 165 1 6 60 [100] 
25C 161 5,5 4 50 1 150 3 2000] 30 (20) [25] 
2SC 166 02 ] 165 Í 620 ; (105) [20] 
2sC 167 02 ] 165 Í 620 ] (105) [20] 
2S5C 170 3 0,05 ] 011 Í 200 0025] 6 60 250 
2SC 171 3 0,05 I 02 ] 100 05 ] 15 60 400 
2sC 172 3 loo05! 03 ] 200 ] 750 ] 01 I 15 40 [20] 
SSSZEENSSTBEN FESZES essen] — E [-———— —[———— —— ————— ————,] 
25C 173 0,005 ! 003 Í 80 I 8 6 25 [10] 
2sC 175 0,005 Í 0,03 Í 80 I 8 6 25 [10] 
2SC 176 0,005 ] 0,03 Í 80 I 8 6 25 [10] 
2sC 177 0,005 ] 003 [ 80 8 6 50 [20] 
2sC 178 0,005 1 003 ) 80 2 6 100 [3] 
2 sc 179 (20) ! 02 ] 0.12 ] 100 25 ] 0.3 100 [5] 
25C 180 (20) Í 04 ] 012] 100 25 [ 03 100 [10] 
Í 25C 181 25 ] (20) j 04 Í 012] 100 25 Í 03 100 [90] 
2 SC 182 n SPE 25 5 01 1 015 ] 125 ] 670 1 1 30 90 
2 sc 183 n SP 15 1 03 ] 04 Í 125 Í 1000 j 5 6 20 30 


Egyedek Határértékek ; jellemző adatok 


25C 184 
25C 185 
2SC 186 
25C 187 
25C 188 


25C 189 
25C 190 
25SC 191 
2SC 192 
2SC 193 


25SC 194 
2SC 195 
2SC 196 
25C 197 
25C 199 


2s5C 200 

2 SC 201 

25sC 202 Í 230 Í 0.02 
2sSC 203 w 230 Í 002 
25C 204 J j 


2sC 205 
25C240 I] (15-35) 
2SC 241 (15-40) 
2sC 242 (15-40) 
2SC 243 (1535) 


2 SC 244 ; (15-35) 
2 SC 245 20 mA (15-35) 
2 SC 246 120 mA (15-35) 
2 SC 248 60 
2SC 249 60 
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Határértékek h! Jellemző adatok 


:] Uxso ] ] w Rehia I IcBo ] UcB 3 h.5e fr 
Tpus]Fata des! tr ALANT MRÁATÓ Al; ven [ (éa mpol [ tUral! Vam [fd 
bv] v j A a wo] se: celw Kogá b — 0) MHz 
2sC 250 nsP.  ! 20 2 [0025 0,06 ) 200 ! 500 2 J 6 "45 ] 170 
2 SC 251 I nsPE 30 [ 3 003! 02 i 165 [ 630 1! 6 1! 50 I 900 
2SC 252 n SPE 30 i (15) 003 Í 02 j 150 [625 j 015] 15 I (20--120)Í 900 
2 SC 253 nSPE  f 30 j (15) ! 003 ] 02 ] 150 ] 625 [015 1 15 :(20—120)]j 800 
2SC 266 nS 3 30 ] (20) I 003] 04 ] 150 , 12501 04 I 2 , (43126) 250 
J i DEE7T A j 3 [eszes 58 [Ez —] - 
25C267 — ! nSPE 35 ! (20) I 02 J 045 ) 150 ] 833 ! 1 35 44107) 90 
2 SC 268 n SPE 60] 5 J 003 ( 015 ) 165 ai 1 j (40) ij 9 
2 SC 269 n SPE 25 ] (20) ) 02 [ 015) 150 Í 833 " 1 ] 15 [(40—2G0)] 400 
2SC 271 ns r25] al 002 01! 150 1250 ; 0, 12 (25200)! 1100 
25c22  ]ns 1 25 Í (12) 0,02 01 1 150 1250 Í 01 ] 12 IC (25-—200)] 1200 
b jj 5 I 8 I 0 
25C273  inS 1 120 5! 005] 05 ] 165 j b 1 ii 30 [50 I. 190 
25C280  ÍnS 1.30 (20) i 001 ) 0,08 ] 125 3 1 001 ) 20 ](80-—120); 100 
2 SC 281 nSPE Í 30 5 01 ] 02 ] 175 J ] 01 ] 20 1(60-—320)j 100 
2 sc 282 n SE J 30 [ 20) ] 01 ] 035] 175 kh 01 ] 20 ](60—320)j 100 
2 SC 283 nSPE  ; 50 ] (20) [ 01 [0.35 [ 175 j 04 ] 20 J(60-—500)[ 100 
Ji —[—-— — 5], Í 
25C284  fnSE j 70 (25) [04 (035 [175 1 04 ) 20 [85200] 100 
25C3133  /nS ] 30 ] (19) j 005 [ 0.2 [ 200 h 05 j 10 ] (20-40)! 1100 
2 SC 319 n S 1 40 (20) ] 03 ] 175 ] 175 ; ) 40-20)! 500 
2 sc 320 ns I 40 Í (20) ] 05 ] 25 ] 175 ; I (40-—20)] 600 
25C321  ÍnsS ] 40 Í (15) ] 02 35 175. ] 0.25] 20 Et 
2 SC 323 n PE 40 5 j 01 0,15 [175 ! 01 ! 30 40 250 
2SC 361 ns [25 ] (18) ] 004] 02 ] 125 [500 f 05 I 25 150 
25C 362 ns h 25 (18) ] 004 02 125 Í 500 j 05 ] 25 146 [150 
2 SC 353 nS ] 25 ] (8) ! 004] 02 [ 125 [ 500 j 05 ] 25 1 150 
25C 367 nSPE JJ 25 5 01 ] 0.25 ) 175 101 ] 18 8-8 150 
2 SC 368 nSPE ] 25 [5 0.1 77] 175 01 ] 18 150700) 150 
2 SC 369 nSPE j 25 Í 5 01 ] 025 ] 175 h 01 ! 18 Í(15—800)] 150 
2 SC 370 n SPE 35 5 C1 ] 02 175 I 05 18 ) 20260) 80 
2 sc 371 nSPE ÍJ 35 5 01 02 ] 175 0,5 ! 18 ] (40--60)Í 80 
25C372  ]nsSPE 35 5 01 [02 175 195 18 ](40-—160) 
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Egyedek Határértékek k Jellemző adatok 


! 


UcBo 


j w I I [u 

URBO R CBO CB 
(Ucxs) (Ucno) f Ic I  Piot big (Ucx) 
; 


he1e 


h 
Fajta (hin) 


IUcun] i i ! JESS; IUxn] ! 
V vV Ö : 


j 
2SC 373 ; J ; 78 (30) 
2 SC 374 ; 3 ; I (125-— 500) 


25C 376 
25SC 382 
25SC 387 


(20160) 


25C 400 
25SC 405 
2SC 407 
2 SC 408 


100 
300 
(0.4) 
(04) 


2 SC 410 
2 SC 411 
2SC 412 (04) 
2 SC 429 , (12) ! 0,01 3 380 
2SC 430 (12) ! 0.01 , 420 
25C 431 1 (100) I 30 I 150 ] (0625), 50 mA 150 
2 SC 432 ; (100) ] 30 I 150 ] (0625)! j50 mA! 150 
2SC 433 ! (140) ] 30 I 150 ] (0,625) 20mAl 200 
2 SC 434 j (140) ] 30 ] (0,625) 20 mA [200 
2 SC 435 3 (200) ] 30 


(04) 
(0,4) 


j 
i 
j 
j 
j 
! 
2S5C 409 j 1 I 2 : 04 i 
[e 
j 


Í 

! 

e 

2SC 436 
2 SC 440 
2SC 441 3 3 
2 SC 442 l Ö 
25C 454 ; 
ij 

Í 

! 


2 SC 455 
2 SC 458 
2SC 459 230 
2SC 460 ! (35-— 200) 300 
2 SC 461 ! (35—200)] 300 


230 
230 
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kátzákszzeeeltlsszttttátsás es. kázétöstgátei 


Egyedek ; Határértékek 


Jellemző adatok 


hoje ; 
(har) j (fp) 


e ———— 
28C463 inSP ) I 
2$8C464  !n§ I 
2S8C465  ]nS 
25C466  ÍnS 
e [61 G li 
2SC 465 Mt n pi j ! ] 
25c475 Íns o; 01 ] 15 10-70) 
2S5C476  I]n$ 1 20! (5) 04 (045 (150 ( 833 h 01 Í 15 j(I10-700)Í 100 
25C479  !nS 60 (40) j 06 Í 065 í 175 I I 40 (10.160) ]) 200 
2SC481 — nSPE , 60 (f [60] Í 1 j 10 ] 165 [ (018): 10 0) 050 ) (550) : 04 
25C492 — nSTD , TiÜ 53 A 50 ] 165 [ (1.5) 10 j 80 (s-60) Ü 0,02 

EGÉSZE 6] —— - E. 

25C493  ( nSTD i 80 1.38 h5 I 50 ] 165 [ (45) 10 Í 70 (560) 0,02 
25C494  !nSTD Í 50! 5 ) 5 ) 50 ] 165 ( (45) f 10 ] 60 Í (560) ] 002 
25C500  jnSP ; 120] 5 0021 06 ] 150 [1] 30 (65—200)I 175 
2SC503 — (nSPE 60 b5 06 Í 08 ] 175 i 05 30 1(30—300)] 50 
2SC504 — .nSPE [ 40 5  ] 06] 08 ][ 175 J 05 J 30 1(30—300)I 50 
HAZEG SNS SEGKANKOZT LYESZGÉ ESTE j NGEZMT ELNE ERT BÁ 
28C515  (nSM hmoj 5 [5 50 ] 150 1000 [50 (40) ] 20 
2S5C535  inSPE j 30 Í 4 ! 002] 01 ] 125 h 05 18 [65-—200))j 700 
2s5C540  ÍnsS 1 30 ] (25) ; 1 01 ] 1450 ] 833 0,1 25  ((110--700)I 700 
2S5C566  inS ; 50 (40) ! o, 08 ] 175 Í 187 05 Í 35 700 
2sc 568] nS [30 ] (15) ] 002] 02 ( 150 ( 625 (40150) 1100 
25C598  ÍnSM 0 65 (40) ! 1.5 10 ] 175 (20200) ] 500 
25C600  (nS — § 65 [ 40) ] 3 ! 20 [175 (z20) [400 
25C605  !nS(u) j 30 (30) ] 002] 0,15 Í 150 ] 833 j 0.2 j 20 ](25—200)] 480 
2 SC 606 n S (u) 30 ] (30) ] 002] 0415 ] 150 Í 833 02 ] 20 [(25-—200)] 530 
25C608 — ( nSTD ; 75 ! (60) 1 1 ] 175 .] 05 ] 40 ] (60) 500 
2SC 609 nsTD 1.75 ] (60 ] 1 1 j 175 b 5 [40 (60) 
2SC637 "nS 1 40 ] (0) 1 10 ] 175 1 19 ] 29 ] 62) 500 
2S5C 638 ns I 40 (20) 2 20 ] 175 20 j 20 (20) 400 
2 SC 640 nS J 30 ] (25) [ 01 ] 01 ] 150 [ 833 ( 041 ] 25 [(110--700) 
2scén  ]ns5 [40] a5 [04 ] 01 [125 ; 0,25 ] 20 1(28-—200)j 200 
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Egyedek ii ; Í Határértékek I ; i I Jellemző adatok 
SÜSS E SET GSEEG GST ÉTNE ENE EÜBK fi 1 
! i U i R IcBo UoB h Í fr 
3 Ucso ]( (Ugro) [ Te! P hi max [ (Rtbla, ] exe) ! (Ucx) 216 (5) 
Típus) Fajta 3 (Ucne) dsstá TIR bi VE Rtng2) ( Mgol [ CUre] 3 Adar] [fed 
1 — ff —— 1 J—— ( zgaszazett Hi zá nade 
f A w sc SCJVY HA ÍV —— I MHz 
il V2 ga v I X Lé vasi 
I 1 , mem i 
2SC648  ÍnsS 40 J 6 0,03 J 0,1 150 0,1 J 20 ])(80-—300)] 220 
2SC 650 vén 30 6 0.03 0,2 Í 150 ; 0,1 j 20 ]J(50-—-100)Í 220 
2SC 665 n STD 130 Í (80) 7 50 f 150] ; I Klekl 
Í 2SC 680 n STD 120 6 2 1125 1 150] ) 1000] 30 (150) 
2SC6BI — [nSTD [ 70 ] 6 6 50 Í 150 ! MSmAJ 200 j (30) 
KENSGSEEZEZ KENETET TESZSENYZEEK F—-——— I ] Fr Fe j si 
2sC682  ]nsS j 20 ! 3 002 018 1 175 ] : 01 Í 10 (6) 550 
Í 2s5C 683 n SP j 20 (20) ]J 0,02 ! 0,18 175 J 0,1 10 (1 (20--200) 
2SC 684 nSE  Í 30 2 005 ! 02 ] 125 9,5 ] 10 (40) 1100 
2SC 685 n SD J 300 ] (300) [ 01 4 ) 150 1 5 150 ] (30120) 25 
2SC 689 nS § 40 (15) 01 Í 03 175 ; 1E9ZBS 20 illetéke 600 
TEZVENGESES MASZAT GEV MESÉT SZÉN BSE CSE TEÁS SZET VRITA 
2SC 707 n SP 20 2 0.02] 045 175 I F 01] 10 160200) 550 
2 SC 708 nSTD f 50 4 J 1 075 175 kh 10 [ 30 I (30160) 
2SC 717 nS 30 ] 2 0,05 [ 02 ] 125 ) 1 0.5 1 (40)! 1100 
2SC 781 n§ J 75 (40) 1 5 ] 175 ; va 40 ](20-—200)] 350 
2 sc 799 ns 80 (40) 1,5 10 175 3 j 1 40 et 250 
HNNGNNNSNÉSKT GGGKENGNS HHENSSNNEKGZEE (ANTGNNTS SGRENNNG SzON EGT WTT ; 
25C 815 nS 3 60 (45) ] 0.2 025 ! 125 " 400 ; 0,1 45 ] (302-70)] 200 
25SC 830 n STD 100 [ (55) 3 3 ] 25 " 150 3 "100 3 20 ]) (30120) 
Í 2s5C 838 nSPE ! 50 (25) ! 0.05 ( 0.25 j 125 j 400 , 02 ( 15 (27-75) ] 250 
I 2sC 839 I nSPE — 50 ] (25) ] 0.05 ] 0.25 j 125 ] 400 1 02 ] 15 [ (27—75)][ 250 
l 25C 852 j nSPE ; 45 ! (25) [ 008 0,5 Í 150 ! 250 j 0,5 15 ](25—200)] 1500 
k a Í ú í 1 
HETESSESE ÜT ESET f ] 17 1) j 
2 SC 853 ege ; 60 J (60) 02 ] 04 125 , 250 i 0,1 60 ] (30—-70)] 100 
i ; j ; 0 (50) 150 
25C856  [nS — ír 1450] 5 005] 03 jő I 1 2 
2SC857  inSD ; 200 [ (150) [ 005 ] 02 ] 175 J Í 04 (30-- 120) 
2SC 881 nS 1 60 (45) ] 02 ) 04 j 125 [250 f 041 45 ] (30—-70)] 100 
2SC 890 nSPE  Í 40 (20) 33] 1 28 175 3 I 1 20 (20) 600 
Í 2s5c 891 nS ; 40 (20) ] 2 10 ]j 175 ] ; 5 20 (s-15) 600 
2 Sc 892 In S ; 40 (20) 4 17 j 1475 Í 10 20 (15) 400 
2SCB97 ns j 90 ! 7 ! 60 150 1 1000] 30 Í (60) 
2 SC 898 [n STD ( (110) 7 80 150 J 1000] 30 ](25--200) 
25C 907 jnS , 40 5 01 ) 02 1 175 1 95 [20 [(100--500)j 100 
ÁNKKKKEKKKKKKKK— FEE tele BRETON KENETET ÖNÉRT REENNRBL 


Határértékek 


Jellemző adatok 


UgB 


170 


Piot ran [ Athta Í adso ! Ua [ém (fő 
Tign, 2 Alt Wcxo) ! [UgeR1 sal he (Rtnjo) (sol CUzsl ) 60] hi 
] Fv Es A w ] ce SC/W 1A v e MHz 
ESETET TENTEEEE TES KET EEZESOK ORR TEYOSZ TSZ ANNE UNION INFT ESETST E 
j 
2SC 917 n SP ! 40 b 3 0,05 Í 03 ) 175 I 01 ] 20 (40) J 
25C 920 nS5 [50 ú5) 0,03 (0415 ) 150 ] 833 01 ] 15 ] (30--75) 3.5 
2SC 921 nS 3 25 ) (12) hoo01] 04 ) 150 [ 1250 / 04 ] 12 (30-—140)] 650 
25C 935 J ns Í 300 5 25 ] 50 ] 150 : 1000] 300 (14) 
25C936  [nS h 500 5 1 ij 22 [ 125 h 1000] 1000 f (30--120) 
b 
25c937  ]nsS 1500] 6 25 ] 22 ] 125 1 1000 1200 j 
2 Sc 938 nS ] 60 ] (60) ) 02 ] 0.25 ( 125 400 / 10 45 (550) 100 
25C939  insS 1150 (60) 5 50 150 1 2000] 60 ((15-—120) 
25Cc940  iÍnsS 1 200 1! (90) 5 50 ] 150 1 2000] 90 ](15-120) 
2 SC 943 j nS 60 (40) ] 02 Í 03 150 [417 j 05 ][ 40 [(80—240)Í 220 
SRE S] 3 
2sc959 ns 120 (80) I oz [ oz [150] 180 / 3 80 7 (30-—-100)I 100 
2 SC 960 j ns I 120 ] (80) [ 07 1 150 ] 125 [ 3 80 1 (30—100)I — 100 
2 SC 984 ns D 100 ] (50) ] 02 ] 0.35 Í 175 [01 [ 20 ((40—200)[ 100 
2S5C1030 ÍnS 100 ! (80) 6 50 ] 150 ) 1000 ) 30 (80) 
25C1055 !nS§ 100 ! (80) 7 25 ] 150 200 ! 30 ](30—140) 
25C1059 !nS§ [300 4 ])o15] 10 Í 150 3 (60) 
25C1060 ÍnsS 50 4 3 25 ] 150 100 I 20 (80) 
25C1061 ÍnsS 50 4 3 ] 25 [ 150 100 Í 20 (80) 
25C1070 ÍnS§ 30 (25) ] 002] 015 ] 150 ][ 833 01 ! 25 ! (540) 900 
25C1096 ÍnS I (40) [ (0) 3 10 ] 150 I 1000] 20 (30200) 
! 
25C1098 Íns J 70 ] [ász I 28 [ 10 [150 1000 ] 1000 ! (30--120) 
25C1101 Í]nsS 1100] (500) Í 1 50 Í 150 100 ] 200 Í(40--200) 
2s5C1102 IÍns 300 ! (300) [ 005 [ 11 ] 150 ] 114 [ 100 ] 200 [(40-—200)Í 60 
2S5C1103 ÍnS 250 Í (250) ] 01 ] 08 ] 150 [ 156 ] 100 [ 200 [(40-—200)j 80 
25C1104 [nS I 300 [ (800) [ OZ ] 20 ] 150 100 ] 200 ](40--200) 
25C1105 ÍnS 300 Í (300) ] 01 Í 15 ] 150 100 Í 200 Í(40-— 200) 
25C1106 ÍnS 350 I (250 ] 2 80 ] 150 1000 (30-— 150) 
2SCtII1 ]nS 140 Í (80) 6 50 ][ 150 3 (30--150) 
2s5C1112 ÍnsS 160 Í (100) ] 6 50 ] 150] 25) (30-—- 150) 
25C1115 ÍnS [140 (80) [10 [0100 (150 [ (1.25) (30--150) 


Határértékek 


Típus Fajta ; 
j 
25Cc116 !ns ; 
2SC1IIZ7 ÍnsPpP  ! 
2S5C1161 Íns ] 
2SC1TI74 Íns 
25C11I88 Íns 
I 
2sC1189 Íns í 
25C1204 [ns 
25C1205 ÍnSP  , 
2SC 1213 nS . 
2SC1214 ÍnS ; 
25C1304 [ns j 
25C1335 ]ns ; 
25C1342 Íns j 
25C1343 Íns 
25C1344 [nS ; 
h 
25C1345 ÍnsE 
25C1358 Íns ; 
2SC 1367 nS j 
25C1368 Íns  ] 
25C1374 ÍnsS ; 
j 
li 


J Jellemző adatok 
U j J IcBo ! T 
[doso ] Ú9 19] ma 0 max [ (this) doro) ] (Um) Aze (fp) 
! (UcEp) ] irezk, ; § hop 7 (Rinjo) 4 ss ez (hein) If) 
va Ty A wo] se [cew u [Hz 
í 1 5) 
; f Ti j ű 
, 180 ! (120) Í 10 100 1 150 ] (1.25)! j (30-— 150) 
20 3 0,02 ] 0,15 ij 150 ! 1 15 (150) 850 
200 Í (120) Í 15 ] 15 ] 150 .. 5  ] 200 ( (30200) / 
500 6 35 ] 50 ( 150 F 1000 1200 ! j 
40 (30) ! 0,03 ] 0.25 Í 125 04 [20 ] (40180) ) 850 
50 ] (40) ] 0,03 ] 0.25 ] 125 I 04 j 20 (40180) Í 850 
3 ] 5 01 ] 02 ] 125 j 05 [18 280) [230 
3] 5 01 ] 02 ] 125 ] 95 2 ] (35200) Í 300 
35 [4 05 ] 04 ] 125 h 05 ] 20 ] (602320) 
50 Í 4 0,5 ] 06 ] 125 I 05 ] 20 (60-- 320) 
4 plz i 
300 5 0,5 ] 20 [ 150 1 100 ] 300 / (30.160) 
30 5 01 Í 02 [ 125 I 095 ] 18 I(160--1200)] 230 
30 4 0,03 ] 01 ] 125 ] 05 ] 10 ] (35200) Í 250 
110 5 10 Í 100 ] 150 1000 ] 30 ] (50--200) 
30 5 01 Í 02 ] 125 0,5 ] 18 (160-21200)] 230 
55 5 01 ] 02 ] 125 ) 0,5 ] 18 (160-—1200)Í 230 
1400 ] (500) ! 3 ] 50 ] 150 I 1 ]1000] (5235) 4 
600 5 1 50 ] 125 10 ] 500 ! (30.120) 
25 5 1.5 8 ] 150 20 ] 25 ] (35.—320) 
25 1 (3) Í 01 ] 03 [ 175 I 025 ] 20 ! (s3o 1] 600 
3 : ba 
; j ; l 
25C1376 Íns 40 Í (15) Í 05 ! 03 ] 175 I 640) 350 
25C1385 Í]nS J 60 (30) [ 05 Í 08 [175 0,5 1 30 ] (5.20) 
25C1386 inS I 70 (52) 1 ; 175 ] 100 Í 60 (520) 
25C1409 ]ns I 120 6 2 ] 125 1 1450] 1 30 ] (35200) 
25C1410 ÍnS 120 6 2 ] 125 Í 150 h8 1 30 [ (65200) [/ 
25C1413 Íns j 500 6 5 50! 150 10 ] 500 Í (4.230) 
25C1418 Í]nsS kb 50] 4 2 20 ][ 150 3 100 ] 30 ] (35—320) 
2S5C 1419 n5 h. 50 ! 4 2 20 150 100 Í 30 Jj (35-—320) 
25C1513 ÍnS ; 40 3 03 ] 08 ] 175 (35-- 250) ! 1800 
j li 
25C1514 ÍnS I 300 5 01 ] 125 ! 150 1 (0.5) ] (250) ( (30200) 
u. ee ene een ——;—Úe—suxo:] menseneasső 


171 


Egyedek 


Határértékek 


pa Tonnu] Rain deze 
Ptot Új max (Rinjo) ; fess), 
j bow oP ce ] cejw [/ 4A 
söze ége 
2SC 1516 [10 [1450 20 
2SC 1523 , j ! ] 35 ] 175 h 10 
25D 15 i w 6 ] 80 Í 150 [ (14) Í 005 
2SD16 — [nSD  ) 100 [/ (55) 6 90 ] 1450 Í (1.4) Í 005 
2SD17  fnSD 150] Go ll 6 ! 80 450 Í (14) 0,05 
-] szé MEZSZESESSZ MNSZ sa j 
J j i ; ] 
In 5D I 200 ) (85) [ 6 1 80 150 ] (1.4) ] 005 
] n GA 1] 25 ] (10) [ 03 I 045 100 I 12 
INGA TF] 25 Í (10) ! 03 í 0415 Í 100 , 12 
INGA $FI 20 ]J (10) Í 0.3 ] 045 Í 100 I 12 
nGA 41 25 (10) 01 lom ] 80 J 14 
§ l 8 j sztzzzszl 
; ; ! 
nGA TI 25 ] (0) kel. 025 ! 80 ] 400 ] 12 
nGA Tf] 25 ] (10) 10125 104125] 80 ] 400 12 
nGA TT] 20 [ (10) 0.05 [0415 Í 100 [14 
nGA TI 20 2,5 0415 1 0.25 ] 100 ] 240 J 14 
nGA §FI 20 [ (10) J 0,06 1 9,083] 80 ] 600 3 6 
j § ; eat 
nGA § 30 ] (12 0,05 0,15 ] 100 14 
PGA T] 30 ] (2 J045 I 0.25 ] 100 ] 240 Í 16 
INGA FI 25 (25) 005 [041 Í 80 14 
InGa $! 30 [ (2 [005 [008 1 75 14 
INGA ff) 30 [ (5) ! 91 ! 012 w 80 J 1 10 
j ! i ő 1 I 
INGA §" 30 [04 1012] 80 10 
[nGA gi 25 ] 104 1 012: 80 110 
nGA TI 25 ] Í 041 012] 80 Í 145 
INGA 4) 25 ] [04 [0421 80) 115 
I nGA $FÍ 25 1.45) J 0,05 1 012 1 80 15 
Tk j fi kgztzáosá 
InGA $F/ 30 I (2 0,1 015 ] 85 b 7 
InGA 41 25 Í (2) I] 01 [015] 85 [14 
nS 1 100 ( (60) 2 ] 45 ] 175 1000 
nS ) 100 ! (60) 2 ] 45 Í 175 1000 
ns d] 3] 6e0]I6 50 ] 150 ][ (25) 02 


[Vag] ae : 6 
[Us] (her) 3 [fé 
JE ZÖ KECSES TAS 
30 ](60-— 520) 
15 1(85—250)! 200 
40 Í (1030) J a 
40 (10-30) 
40 (1030) eső 
40 (20-30) SE 
1 ] (72) 
1 (97) 
1 (150) 
1 (70) 
1 (50) 
1 (100) 
9 (70) 
1 100 ] 
1 125] 
12 (70) 
1 ] (5) 
1 Í(40—110)I [1] 
12 1(45—100)] [05] 
1 (50) MEL ZÜBN nm ! 
1 (50) I [1] 
1 (50) [17 
1 (100) [17 
1 (50) [11 
1 (25) [081 
12 40 B] 
25 (85) 
6 1(40-—160) 
6 1(40--160) 


Jellemző adatok 
ee Testet es ekes esz stl — 


20 ] (40-— 60) 3 


Típus 


em... —öhk..———$3x9——ee ee ete MM 


i 2SD 81 
I 25D 82 
 2SD 83 

2SD 84 
I 25D90 


Í 25D 91 
2 SD 92 
I 25D 93 
25D 94 
25D 96 


25SD 120 
25D 121 
25SD 126 
25D 150 
25D 155 


i 25D 163 
2SD 164 
25D 165 
25SD 166 
2 SD 170 


25D 180 
25D 188 
i 25D 201 
25D 202 


25D 203 


25SD 211 
25D 212 
25SD 213 
2 SD 214 
25D 218 


Határértékek ! jellemző adatok 
URBO j ! Rinia Icno ] UcB hon j fr 
Fajta Ur ] (teso, [70 3 vat 9 ét (Rinjo) ) iron ) 1009 (hab) VB 
bv v Tag wo gosred ccjw HA vol ] MHz 
3 I 
ns ! 60 J (40) 6 50 Í 150 ] (25) j 005 40 4060) 38 
nS I 100 j (60) 6 50 150 (2.5) Í 003 ( 50 [ (40-—-60OJ] 3" 
nS Í 150] (75) 6 50 ] 150 f (25) / 0.03 [ 50 ] (40.260) 3 
nS 1 200 ! (85) 6 50] 150 ] (25) ! 
nS 30 (20) 3 ] 20 [150 (5) 200 ] 20 I (20-40) j 3.57 
; vavzrati 71 8 j 
nS ]I 60 (40) 3 20 Í 1450) (5) [50 40 20-40) 3.57 
ns 100 j (55) 3 20 Í 450 ! (5) 30 ] 50 [20240] 35 
ns 1 150 (70) 3 20 1 450 I c5) 1 30 ] 50 dáz4o 3.58 
nS 1 200 ( (80) 3 20 [ 150 [ (5) I 30 ] 50 (20-40) ] 357 
nG agy] 25 1 025! 03 85 I (a4 [ 12 (90) 
nS 40 12 Í 15 [ 4 175 10 ] 30 !1(15—180)] 
nS 1 55 12 1,5 4 ] 175 10 ] 30 1(15—100) 
ns J 100 5 7 ] 60 ] 155 ) 25 Í 30 (40) 
ns 50 ] (40) 1 15 ] 150 100 ! 40 1((30--240)T 10 
ns 80 (60) 20 ] 150 Í 1 ] 60 ] 60-80) 
ES see [——— — [————— J————— [—— ——————— e. 
nS J 60 (40) ] 10 ] 100 3 150 Í (1) 0,05 Í 40 ] (15-30) 21 
n§ [100 Í (55) Í 10 0] 100 [ 150 [ (1) 1 005 ( 40 (1530) 28 
nS 450 ] (o) ] 10 ] 100 450] (a) 0,05 ! 40 Hő 2 
nS 200 ! (85) ] 10 1] 100 ][ 450 [ (1) (005 ) 40 (15-30) 2 
nG J 18 6 05 ] 02 15 25 ] (25) ] 150 
ns 80 (60) 5 50 Í 150 2000 60 ] (30-60) 20 
n§ I 80 Í (60 Í] 5 Í 50 [ 150 ] (30--120) 
ns 90 (60) 6 50 Í 150! (25) 0,05 [ 40 ] (20-40) 3 
nS ] 110 ] (80) 6 50 ] 150] (25) 0,03 ] 40 ] (20-40) tj 
nS I 130 / (100) 6 50 Í 150] (25) ; 0,03 [ 40 [20-40] 8 
SBBKÁRÉBÉB Ra Ader All VR tatÉb SAKE MEN égüllb Ö 
ns 60 (40) ] 10 ] 100 Í 450 ] (1) 1005 ] 40 (15-30) tj 
nS I 90 (60) ] 10 Í 100 Í 150 Í (1) 0,03 [ 40 ] (15-30) gr 
ns I a10 ][ (80) [ 10 ] 100 ! 150 ( (1) 1 003! 40 ] (15-30) gr 
nS 1 430 ] (100) Í 10 1 100 ] 450 ] (1) ] 003 ( 40 ] (1530) gr 
ns ; 450 Í (100) Í 7 60 ] 150 2000 ] 85 (30-60) 


173 


Egyedek ] Határértékek Jellemző adatok 
] u j j IcBo UoB Ír 
Ucso ( (Ugyo) ] I Prot 18 Rthia ( doxs) ! (Ucx) [ze (Ép) 
pie Fajta] Ucno [fucsa [0 [tot [mar] (Rtnjod ] fm] tugel ! (harm) Hz 
] V v A Ww cc ] ecjw HA ÍV Ez MHz 
REZA MLSZ LES ÖLE E e em tett ett ezen ETETETT ZETT SZEZON $G A TESEESTY MEsog seéb SZSZMEZA EZ TES Esze SE SZEEB ML EE EGES ZEE ÜZEMEL EE SE PANELEK EVER OEM EKZEEEZEZÉT SZETT ÁE ZSZ 7 VTSZÜMEZ EMM SÉRE ESETE Zea TERÉN 
I 
25D 236 ns 40 (30) 1,5 10 150 (12,5) (20-60) 
il 25D 237 nS 80 (50) 1.5 10 150 (12,5) (20-60) 
2SD 238 ns I 110 ] (80) [ 15 ! 10 ]! 150 I (125) (20-60) 
2s5D 255 ns ] 70 (50) 2 20 150 1000 60 (30-— 80) 
2 SD 256 ns 60 (40) 4 25 ] 150 (5) (40-80) 
; d .] én kes 
2 SD 257 n§ ] 90 (60) 4 25 ] 150] (5) (40-80) 
2 SD 258 ns I 110 (80) 4 25 150 (5) ) (40-z 80) 
I 2SD 259 ns I 430 [d 00) 4 25 ] 150 65)! (40-80) 
2S5D 261 n§ ; 40 (20) 0,5 0,5 125 200 ! 0,2 (50-z 190) 160 
Í 25D 287 ns b 200 120 4133 ] 100 Í 150 j 0,5 I 109 ( (9-c20) 
; s j ; 
! : § 
2 SD 288 nS ! 80 (55) 2 20 150 50 50 (40-z 200) 
2 SD 289 nS j 80 (55) 2 20 150 50 50 (40-c 200) 
25D 341 n SA ] 120 (50) 10 44 91 250 30 (25-80) [0,2] 
2SD 383 n SD 3 (300) 5 100 150 10 250 (80) 


174 


3.4. Szovjet jelzésű tranzisztorok 


Egyedek 


Típus 


FT 108 A 
ITT 1085 
IT 108 B 
IT 108r 
IT 109 A 


Fajta 


Határértékek ] 


Jellemző adatok 


UEBO Reus IcBo UoB h fr 
UcBo ] (Ucxo) [ I P 8; thja, (cs) ! (Uop) 21e (fo) 
CEO fe tot j max Í CES CE 
(UcEs) (Ucen! ] (Rtnje) Uxzol ! Hrsl (harp) íz 
v v.] A w cc] sejw [/ 4A v ms MHz 


20 50 
35 80 
60 130 
110 250 
20 50 


TT 1095 
TT 109 B 
TT 109r 
TT 109 JI 
IT 109 E 


p GA 
p GA 
p GA 
p GA 


FT 109 3K 
IT 109 11 
IT 115 A 
IT1155 
IT115 B 


TT115T 
TT115 JI 
TT 305 A 
TT 3055 
TT 305 B 


IT 308 A 
IT 3085 
IT 308 B 
FT 309 A 


IT 3095 


TT 309 B 
IT 309T 
TT 309 JT 
TT 309 E 
TT 310 A 


p GA 
p GA 
PG 
PG 
PG 


PG 
PG 
p GD 
p GD 
p GD 


p GD 
p GD 
p GD 
p GD 
PG 


12 Tranzisztor-Atlasz 


35 80 
60 130 
110 250 
20 70 
50 100 


(5100) 

20-z 80 
(20-80) 
(20-z 28) 
(60-— 150) 


15 
15 
15 


I 
I 1,2 
! 1,2 
1,5 
5 5 


(66150) 
(125250) 
(25-80) 
(60.180) 
(40-- 120) 


(20-75) 
(50120) 


(60-— 180) 


(20-20) 
(60 180) 
(20-70) 
(60--180) 
(20-70) 


eravag erre er [ 


177 


TT 310 5 
TT 310 B 
TT 310r 
TT 310 JI 
TT 310 E 


PT 311 A 
FT 3115 
IT 311 B 
ii TT311T 


TT 311 JT 


IT 311 E 
; TT 311 34 
i TT 311 1 

IT 312 A 


IT 312 5b 


FT 312 B 
IT 312F 
IT 313 A 
IT 313 5 
TT 320 A 


I PT 3205 
IT 320 B 
IT 321 A 
IT 321 5 
IT 321 B 


TT321r 
rTT321 0 
TT 321 E 
TT 322 A 
TT 3225 


178 


Határértékek 


FENN El er ettseei tezeezezesmi tetett bóbó LF 


15 


URBOo 
(UcEo) Ig Piot 
[UcER] 

v j A j w 
[107 ! 0,01 Í 0,02 
[10] ! 0.01 ! 0.02 
[101 ! 0.01 [.0,02 
[10] ] 0.01 i 0,02 
[101 ! 0,01 0,02 
[10] Í 0,02 Í 0.15 
[10] ] 0.02 0,15 
[10] ! 0,02 ; 015 
[10] ! 0.02 ij 0,15 
[10] Í 0.02 [ 0,15 
[12] 1 0.05 ] 0,15 
[12] Í 0.05 [ 0415 
[107 ] 0,05 ] 0.15 
[15] ! 0,03 ! 0.225 
[30] ! 0,03 Í 0.225 
[15] ! 0,03 ] 0.225 
[15] ] 0.03 Í 0,225 
[12] Í 0.01 ] 01 
[12] ! 001 ] 0.1 
[0] Í 0.15 Í 0.2 
[10] ] 0.15 Í 0.2 
I8] ] 015 Í 0.2 
[507 ! 02 ! 0416 
[50] 02 ] 0416 
[50] I 02 ] 046 
[40] Í 0.2 [ 016 
[401 ] 0.2 ] 0.16 
[40] Í 0.2 ] 0,16 
[15] 1 0.005 1 0,05 
[151 (0.005 [ 005 


kez zdse apát e ee aöajés ző 


Jellemző adatok 


; Icso ! UcB ! T 
farm fer] fuga] tam] [fá 
SC/JVY A ; v - J MHz 

I 
2000 J 5 5 1 (60-80) ] 160 
2000 ii 5 5 ] (20-70) ] 120 
2000 ] 5 5  1(60--2180)] 120 
2000! 5 5 1 (20--70)I 80 
2000 (5 5 ](60--180)I 80 
ESÜTEZETET STLJEEKEENNT OSZZNZEET 
350 ] J 15180 ! 100 
350] ] 30180 [100 
350 I 15-50 100 
350 ] 3 30-80 100 
350 ; ] 60-- 180 100 
350 j 10 ! 12 ] (1580) 250 
350 ) 10 [ 10 ((15-——200)] 300 
350 j 10 10  1(10--300) 450 
400 ) 10 [ 15 Í(10-—100)j 80 
400 j 10 [ 15 ]((10-—100)] 120 
———-——lI———— gebe; 
ti 
400 ] 10 15 1(50-—280)] 120 
400 10 ] 15 1(30-—180)] 120 
400 ] 3 12 ] 20--250 ] 650 
400 j 3 12 ] 20--250 700 
J 10 10 ] 20--80 120 
10 ! 10 ] 502160 190 
I 10 ] 10 ] 80--250 250 
500 ] 60 ] (20-60) 60 
500 ! 60 1(40--120)]I 60 
500 ] 60 ])(80--200)I 60 
500 ] 45 ] (20-60) 60 
h 500 ] 45 ((40--120)] 60 
[500 [45 1(80-—200)j 60 
4 ) 10 1 (20-70) 
4 10 (50--120) 


6 k 
7 HMEnÖZŐ adato 
Határértékek 
Egyedek i FT TNENNNTONSNNNNEN TSSETEMÉNÉ TÜNNEK NN] 


T 
; UcB (fg) 
I j a ERtgjg 029 (Ucx) (het) [fal 
UgB IG 1! Pio 9j max (Rrnj [ frzol [Uxs] 
Ö (gs) s A 1 A Tv EB lk 
] . CE CER EE 0c/w u 
Típus Fajta hg - ID A ii wice Og ! ] has (20-70) 0 
i ] ] 1 
! [15] 0,005 [0.05 62 ] ! (50- 120) 
i 15 ) ja Í 59 ; 70 
TFT322B I] pdGaAD J [15 0,005 ] 0.05 1 28 ; (20-70) 
I PGAD Í 15 05! 005 ! 62 , : (50--120) 
TT322N  jpdGaA ] i [15] 1] 0.005 0, j j HESAESSRB IDEÉR 
: EGERBEN j GAD 15 1 ! 75 j sik 7 ztsará kana 
IT 322 E : P j Szél llézén jj fe 200 
JESSE EÉNSZBÉS ILS EL 0, BÍRENE HÉ AG ENE I] ]0-n 
TT 32 e. se J gs ! ! 80-—200 ú5k 
, I 20 I j 75 ] 145 ] 1 
I TT 3235 ] 1 GMP ! . 1 gi 8 j 1500 
GMP , 20 i 15 fi 0,02 j 1 ; 15 ! 
slkézátállli be 10 jéé 02 ; 1 i [15] 2000 
PT329A ÍndGP 56 J 00457 55 i ! ee nt 
úi Mi en —m fm 4 
TTGESBe 1AUGE Jő FGKAUÁRS HSZÁNS] FSszsi 10. [1000 
FT329B inG j -- j I ; Ú j Í 4500 
; 1 0,05 j 0,05 : ; ! ; 15 t 
b , Í ; j 1 hp 
PT330A  jnGP 16 ] 0.05 ; 0.05 5 3 
15) n GF I j ! j 
TT 330 I ! ; : 10 ] (30-— 80) .] 
FT 346 A J ! jé j 06 ! €5 j 100 j 2 3] 7 ző KENE 
UTáZA [pGA 9 mos JG SSTO a eri 
I TT 402 A Pp j 7 I 85 ]) 100 Í 25 / 0 ] 
aa Heep. ők ak ZER) 100 (50 ] 45 j) 20-60 ] 
JRRgTS 30 ZodT d 1 06] 85 W j 50--150 ; 
IT402B p lg TALK TEK SEALTÉ REESE Is I 50 JÁ öénás 3 
fúj - i 2 "8 Í ) ij 
TT 403r P j 1 7 ís bé 85] . 1 50 ] 60 ] 20260 
il , Í 
: I 60 6 ! 85 j 8 20-60 
i , 1.25 [ 0, j I 50 
ros [EG [90 [maj ak 5 e TEls lkezés EBESZ 
TT403H  ]pdGaA b. 26 (30) ] 125] 06 [s he 10 ] (30-80)! [1] 
TT 40310 ÍpGA EI s 06 ii 85 100 I 40 (60-- 150) [1] 
; 25) [ 95] 06 j 100 Í 25 [mi 
A j n GA j I 05 06 : 85 j 10 ! 25 10 (30-- 80) 
ET 404 í G j (25) jj " 06 I 85 100 ] 10 (60-z 1 50) [1] 
IT404B inG I (40) ] 0.5 ne ai i 
TT404T InG 400 kéztől ; - 
TT6OTA JnGP 
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125 
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Egyedek Határértékek ! Jellemző adatok 
"u Iczo ] Ucs Ír 
UcBo (Uno Rtnja I u hee 
CEo) Ic Piot ] 9 (Icus) ] (Ucx) (fg) 
(Ucxs) ( fUgnn] ot hmaz (Rinjo (fenol  EUns1 [212) 3 [al] 
v v A w $€ vejw [DA v. ]  — I MHz 


KT 104 B 
KT 104 r 


15 
30 


40-- 160 
15-60 


ad mb ak 
vi vu a vi 


30 (30) ][ 0.05 j 0,15 j 100 


TT 701 A p GA ] 60 (55) ] 12 50 85 (12) J 6000 Í 60 (10) 0,05 
TT 703 A PG 1 30 35 ] 15 85 (3) 30-60 ] (0,007) 
TT 7035 pG ! 30 35 ] 15 85 (3) 50--100 Í (0,007) 
TT 708 A . J 

TT 801 A J ; 

Szet iezezzesi 

TT 804 A PG J (100) ] 10 15 65 (3) (12000) (10) 1 (20150)! [10] 
TT 8045 pG ] (140) Í 10 15 65 (3)  i(12000) (10) [(20--150)] [10] 
TT804B ÍPG ! (190) ] 10 15 65 B) Ia 2000)/ (10) ((20--150)] [10] 
TT 806 A ] 75 20 30 2 j 10 

TT 806 B 100 20 ] 30 2 ] 10 
S TE zeze ezt aezező 1 8 

TT 806 B 120 20 30 2) ! 10 

KT104A ÍpsSPE 30 (30) ]! 0,05 Í 0.15 ] 100 30 336 

KT104B IpsSPE 15 (15) ! 0.05 [ 0.15 / 100 15 ] 20-80 

! 


KT 118 A 


! 
p SPE É (5) 1 0.05 [ 0,15 [ 100 
! 


KT 1185 

KT118B  ]psSPE 

KT201A — Í nSPE 20 (20) ] 0,02 ] 0.15 [ 150 1 20 ] (2060) 10 
KT201 B  ÍnsPE 20 (20) ! 002 ] 0,15 [ 150 ! 1 20 ] (30-90) 10 


KT201B  ÍnSPE 10 (10) ] 002 [ 045 Í 150 10 ] (30-90) 10 
KT201II  ÍnSPE Í 10 ] (10) [ 002 ] 0.15 ] 150 1 1 ! 10 ÍGozsol 10 
KT201T ÍnsPE 7 10 ] (10) ] 0.02] 015 [ 150 I 1 ] 10 Ígozzoi 10 
KT 3019 nSD 20 3 10011 045] 120 ! 600 ! 40 ] 20 ] 20-60 30 
KT301A ]n5D ]2 3 1 001] 0415] 120 [ 600 ) 40 ] 20 ] 40£120 30 
KT301B IÍnsD I 30 3 ] 001 [0415 ] 120 ] 600 ]) 40 ] 30 ][ 10-32 30 
KT301B  ÍnSD 30 3 1 001 1 0415 ] 120 ! 600 ! 40 ! 30 ] 20260 30 
KT301T  ÍnsP 20 3 1 0011 0415] 120 ] 600 ] 40 ] 20 ] 10-32 60 
KT301 9 ÍnsD 20 3 1 001] 0415 ] 120 Í 600 40 ] 20 ] 20260 60 
KT301E  ÍnSD 20 3] 001] 045 [ 120 ] 600 ] 40 [20 [ 40—120 60 


180 


Egyedek : Határértékek ] Jellemző adatok 


I u 3 j IcBo " Ucs I h ; fr 
UcBo, ( (UGxo) ! ! Ptot ]d4max ! (Rihiz) ) (cs) : (cp [pete (fp) 
Fajca ] Un) [ [gel ] e Rn] RBol Igei [am [fá 


vev! I se] sejw ÍV —  ]  Mmz 

j ] 
KT 301 3 I I 3 j j 20 ] 80—300 60 
KT 306 A j ! 20-60 300 
KT 3065) 40.120 500 
KT 306 B 
KT 306 F 


j) 20-z 100 300 


40-z 200 500 
! 
f 


KT 307 A 
KT 307 B 
KT 307 B 
KT 307 T 
KT 312 A 


250 
: 250 
I 250 
I 250 

(10100) 80 
j 


KT 3125 


(25—100)] 120 
I (50.—280)] 180 

(20-90) 

(70 350) 


KT 3121 
KT 315 A 
KT 315 B 


! 
KT 315 B 
KT 315 Tr 
KT 316 A 
KT 3165 
KT 316 B 


(20-90) 
(70-- 350) 
20-2 60 600 
40.120] 800 
40.120 ] 800 


KT 316T 
KT 316 I 
KT 319 A 
KT 319 B 
KT 319 B 


20-— 100 600 
60-z 300 800 
15 100 


KT 321 A 
KT 321 B 
KT 321 B 
KT 325 A 
KT 325 B 


KT 312 B ; I (50-—280)] 180 


Határértékek 


KT 325 B 
KT 325T 
KT 325 ON 
KT 326 A 
KT 3265 
KT 331 A 
KT 331 5 
KT 331 B 
KT 331T 
KT 332 A 


0,02 
0,02 
4,02 


! 
i 
A 


002 ] 


0,02 


0,015 


KT 3325 
KT 332 B 
KT 332T 
KT 332 JI 
KT 339 A 


KT 3395 
KT 339 B 
KT 339Tr 
KT 339 
KT 343 A 


KT 343 E 
KT 343 B 
KT 3431 
KT 349 A 
KT 349 5 


KT 349 B 
KT 350 A 
KT 351 A 
KT 3515 


A A A A A A AR RA A A 


KT 352 A 
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0,02 
0,02 
0,02 
0,02 
0,025 


0,025 


fú EBOl] 


jellemző adatok 


(URel 


heje 
(hop) 


HE 


ifel 


60-- 100 


vi 70 
45-160 


15 
15 
15 


d 
e [f 
W 
HE 


(20.60) 
(40-- 120) 
(40--120) 
(80-— 220) 

(20-60) ! 


(80-— 220) 
(40.120) 
(80-- 220) 


(02 40) ! 
(20-40) 
(22 40) 
(20-— 80) 
(40160) 


(120-- 300) 


(152150) 


(20-80) 
(50-- 200) 
(252120) 


480 


100 
100 
100 
100 
100 


15 a 100 


100 
100 
100 
100 


Egyedek il Határértékek j Jellemző adatok 


! j o j IcBo UgB fr 
Tr) falra] (VGRO] feroj 70 feet [frasz] cRág [oan] fon] ém] [AA 
I ved vo [A Tw I cse hoeew ua [ve TEGECSHEK ME 
KT 352 B p5S 15 4 002] 02 Í 150 Í 600 1 (70.300) 
KT 601 A ns 100 2 0,03 ] 05 ] 150] (5) (50) ! (50) Í (20-80) 40 
KT 602 A n SD 120 5 ]oo75] 28 [ 120] 65 70 ] 120 (70) 150 
KT 602 B n SD 5 0075] 28 Í 120] 65) 70 1] 120 1(15—80)] 150 
KT 602 B n SD 80 5 ]oo7s5i 28 [ 120] 6 70 80 (50) 150 
KT 602 T n SD 80 5 ]oo75i 28 Í 1201] 65) 70 Í 80 ((15-—80)] 150 
KT603A Íns Í 30 03 ] 05 ] 120 Í 200 (10.80) ! 150 
KT 603 5 nS 30 03 [05 1 120 [ 200 ) (15-80) ! 200 
KT 603 B ns 15 03 ] 05 ] 120 Í 200 (10-80) [. 200 
ÍKT6O3T Ins 15 03 ] 0,5 ] 120 Í 200 (60) 200 
SG ZENEKKOEZETEKNSEE] VigvöüLázuzszi IENGNGEZNNKEANT Üddszmátssasti VDNZNEKSEZNNEZEB  GZZZASZZNNENI GZNZEGKBÁSŰ IEONZKEEZEtzEzzáni 
KT6O3Ő Íns 1 10 03 ! 05 ! 120 Í 200 (60-— 200)! 200 
KT 603 E ns 10 0,5 ] 05 ] 120 ] 200 (60-— 200)! 200 
KT604A Íns 300 ! [250] Í 0.2 3 150 Í 40 50 ] 40 ](100--40)I 80 
KT 6045 ns 300 Í [250] Í 0.2 3 150 Í 40 50 ] (40) [(30—-120)] 80 
KT 605 nS 300 ]! [250] Í 02 3 150 ] 250 50 1 (40) Í (10--40) 80 
se aláássa zsak sszisazez aki zzz édes sszeta[——esggae [osssszzazzéé [esse áásszasszááásls sezséseszizezi szülés] 
KT6O5A ÍnS 3 300 ! [2507 I 0.2 3 150 Í 250 50 ] (40) Í (10--40) 80 
KT605B 1Íns I 300 Í [2501 ] 0.2 3 ] 150 [ 250 50 ] (40) 1(30—120)Í 80 
KT606A ÍnS 65 04 j 25 ] 150! 44 [350 
KT6O7A I]ns 30 015 1 1 [150 J I 1000 
KT608A ÍnsS 60 04 ] 0,5 ] 150 (20-30) [ 
FEMÉSSÁLZÉSÁ LÉSZEN I 
KT 801 A (1350) i 
KT 801 B l (20-- 100) 
KT 802 A 15 
KT 803 A (10-270) 
KT 805 A 160 15] 
KT 805 B 135 15 
KT 807 A , I 10 
KT 902 A 15 
KT 903 A 
KT 903 5 


Egyedek 


Típus 


Fajta 


Határértékek 


jellemző adatok 


! IcBo fra ; 
UcBo CEBO Í Rinja he 
u P I 8. i I ) 1e 
Woro) [ fúgemi [jet [S] (Rige) ien) (Upni em) 
v v A w c ocjw Ő pA v HÉ 


184 


KT 904 A 3 60 
KT 904 B nSPE 1 60 08 5] j 300 
KTJOZA  ÍnsSPE (60) 1 1 135 120 Í 160 ! I3501! [A ] (10-80) 400 
KT907B ]psE (60) a 7 435 ! 120 [ 160 ÍC[3501] [4] ] (10-80) 400 
KT908A —Í nSMP (100) [ 10 ][ 50 1501 2 ] (8— 60) 
SZE esés ! 
KT908B [I nSMP ] (60) ] 10 Í 50 ] 150 2 1 (20) 
M4A pG ! 15 0,04 ] 0,075 800 (20-75) 50 
M4B pG ] 45 0,04 Í 0,075 800 ! (50100) 50 
M4B PG [45 0,04 ] 0075 800 ) 50 
Már PG [45 004 ] 075 800) 50 
RÉS ; ene t hi 
M4bB PG  Í 15 0,04 Í 0,75 800 80 
M4E PG ] 415 0,04 ! 075 800 80 
MIT 108A ÍpG 10 0,05 75 Í 560 0,1 
MIT108B ÍpPG 1.10 0,05 75 560 0,05 
MIT 108B ÍpG 10 0,05 75) 560 ] 0,05 
! 
MIT108F ÍpG 10 0,05 75 ] 560 0,05 
MII 9 A nG 3 15 002 1 015 [ 75 30 (15-45) 1 
MII 10 nG [45 0,02 Í 015 ! 75 1 30 (15-30) 1 
MII10A ÍnG h 30 015 b o415 ] 75 1 400 j 30 (15-30) 1 
MII105 ÍnG [30 002 1 045 Í 75 1 100 (15-30) 1 
MII 11 nG ] 15 0,02 Í 015 [ 75 I 30 (25-55) 2 
MHTA ÍnG I 15 015 [045 [75 ] 400 [ 30 (45-- 100) 2 
MII 13 PG 45 002 Í 015 Í 75 30 (12) 0,5 
MII1356 ÍpG 15 002 [ 0415 Í 75 [10 (20-- 60) 1 
MII 14 PG 15 0,02 1 015 ] 75 30 (20-z 40) 1 
MIIt4A ÍpG 1 30 0,02 Í 0415 [75 I 30 (20-40) 1 
MII 145 PG 130 0,02 ] 015 Í 75 I 50 (30-60) 1 
MII 15 PG Í 45 0,02 ] 045 ] 75 30 (30-- 60) 1 
MII15A ÍpG 15 002 1015 [ 75 30 (50- 100) 1 
MII 16 PG 15 002 1 0145 [ 75 , 25 (20-- 35) 1 
Üeeme— — —  ——e—Ú—iÍ—i—-sss esse... ——]—]—]—é.é—.eezezaeaeaeaeea.eeeen een .—ÚuÚeem 


Egyedek I 


SZAT SS ÉT T AVE MMÉSNNANATÉNS SES TEÁS TEN Veszett L ÉSE MESET YT eset Ezt teéb fekek E rek 
Per eket 


Határértékek Jellemző adatok 
" URBO ! ! , IcBo UcB j fe 
rar don fize [ef feet Jdr] ődááo [jona [ ós o [A] 
j v v A wo oj SE j 9C/W ! HA v Tk MHz 
EGET KNKK S EKK "ALGGKEKETETE KGN TZGTT CNN VEEEK SEGGE GGKNKKKT ZEKE TKKNNET TEMZE GEEZER 
PG J 15 0902 ] 015 ]Í 75 J 25 (30-50) 1 
PGA Í 30 03 (015 [ 85 ) 330 ( 50 ] 30 150150 [ [1.5] 
p GA 30 03 1015 ] 85 ] 330 Í 50 ( 30 ]80.-200 ! [57 
PGA 1 40 03 Jo15 ] 85 j 330 ( 50 ] 40 [202100] [15] 
p GA J 60 03 ] 015 [ 85 330 50 60 J 1.5 
PGA [50 ] 03 [o4s5 ] 85 ] 330 50 [ 50 1.5 
PGA [40 j 03 Jo15 ] 85 ] 330 ] 50 ( 40] 1,5 
PGA I 60 03 1 o15 ] 85 ] 330 , 50 60 ] 20.280 [17 
Pp GA 50 I 03 [045 ] 85 ] 330 Í 50 50 1602220! [17 
Pp GA 70 03 Í 015 ] 85 ] 330 50 ] 70 302150 [ [07] 
p GA 40 03 Í] 02 ] 75 ! 300 75 ] 40 ] 13-25 [0,2] 
Pp GA 40 04 ] 02 ] 75 ] 300 f 75 ! 40 ! 20-40 [0,2] 
PG 40 04 ] 02 Í 75 75 40 
PG 70 04 ] 02 75 300 [0,51 
PG 70 03 I 02] 75 I 75 ) 70 ] 13225 
il 
PG 70 04 ] 02 ] 75 h75 ) 70 ] 20-40 
PG [70 04 I 02 ] 75 [75 f 70 [ 30280 
PG [40 04 Í 02 Í 75 : [0,25] 
n GA 15 02 045] 75 ] ; (30) Í (5) Í 102125 
n GA 15 ] 02 [015 [75 j (30) Í (5) ] 15-45 
I 0 ; 
n GA 15 02 1015 [ 75 (30) [ (5) ] 15--30 
n GA 30 02 1 015 ] 75 (30) ! 65) 1530 
n GA 30 02 josz] 75 (30) Í (5) [ 25-50 
n GA 15 ! 02 1 015 [ 75 J (30) Í (5) ] 25-55 
nGA  ] 15 02 1015] 75 1 (30) [ (5) [45100 
P GA [151 1 0415 Í 015 ] 85 15 5 12 
P GA [15] 1 0415 1 0415 Í 85 15 5  ] 20.260 
PGA ! [15] ] 015 Í 015 Í 85 15 5 1 20.240 
PGA ] [20] 1 015 [ 015 ] 85 15 5 ] 20.240 
P GA l [5] [0415 ] 015] 85 ] 15 ] 5 ] 30-60 


185 


Egyedek 


Típus 


Í MII 41 A 
MII 42 
MII 42 A 

§ MII 42B 
MII 101 


§ MII 101 A 
Í MII 101 B 

MII 101 B 
§ MII 102 


! MII 1025 


) MII 102 B 
Í MII 103 
MII 103 A 
MII 103 B 
§ MII 104 


ij MÍIL 105 

i MII 106 
MII 111 
MII 111 A 


MII 1115 


MII 112 
MII 113 
MII 113 A 
MII 114 
MII 115 


MII 116 

Í MII 108 A 
MII 1085 
MII 108 B 
MII 108 T 
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Rihja 
(Rtnjc) 


sejw ] 


800 


] Határértékek 
elemez a szet ÉLS SE e e zSz dzztés 
i J U í f j l 
j I Uc BBO I I 
rajta) cz! (uo) 2 Báta] 
vo voda lb w cz 
p GA , sz 1 o45 1045] 85 
PGA  Í 15 Í [5] 1015] 02] 85 
PGA Ía5 [ ús [os5] 02] 85 ! 
PGA ! 15 [151 045! 02! 85 J 
n SA 20 (20) ) 002 [045 [120 
nsA — Í 10 ] (10) ] 002 045 ) 120 ] 
nsA — ] 20 ] (20) [ 002] 015 ( 120 
n SA J 10 (5) 1! 002 0,15 120 
nSA  ! 10 (10) ] 002 3 015 ! 1420 J 
nSA  j (20) J J 120 
E: EA AGSZ MENET I 
n SA ; 10 (5)  ] 0.02 015 1 120 1 
nSA — T 10 (10) ] 002 ] 015 ! 120 ! 
n SA 10 (10) ] 0.02] 015 ] 120 
ns T 10 (65) 002 [045 ] 120 ) 
pS 3 60 ] (60) ] 0.01 Í 0,5 Í 120 
ps] 30 ( (0) (001 045 [120 
pS ! 15 (15) ] 0.01 Í 0,5 ] 120 
n SA - 20 5  ] 002] 0.15 ) 120 
NSA] 10 ] 5 002] 0415 120 
n SA 20 5 0,02 j 0,15 [ 120 
nSA — í 10 5 ] 0021 045 ] 120 
nsA 1 10 5 ! 0021 0415 Í 120 
nSsA [10 5 ] 002] 045 1 120 
pSA  ) [301 1 0.01 ] 0.15 ! 120 
PSA ] [15] ] 001 ) 015 1 120 
PSA [oj 0.01 ! 045 1 120 
! 
PG Í 10 0,05 Í 0,075 
PG 1 10 0,05 ] 0,075 
PG I 10 0,05 ] 0,075 ; 
PG [10 0.05.) 0.075 ) 


IcBo 
(IcEs) 
[Bol 


vA 


Jell 


j UcB 


(UE) 
(Uxs! 


emző adatok 


50--100 
(20-35) 
I (30-50) 
(45--100) 
10-25 


10-z 30 
15-45 
m.20 
15-35 


15 5 
3 20 
1 10 
3 10 
10 10 
3 10 
3 10 
3 10 
3 10 
3 10 
1 ] 70 
1 40 
1 15 
3 10 
3 5 
3 ] 10 
3 5 
3 55 
3 5 
10 10 
10 15 
10 w 30 
] 
] 


15-— 100 

(20-50) 

(35-- 80) 
(60-z 130) 
(110-- 250) 


[0.5] 


[0.5] 
[0,5] 
[0.5] 
f0,51 


[01] íj 


[0.5] 
[0.5] 


[0.5] 
n] 
[1.2] 
[041] 


[0,11 


f0,5] 
[0,5] 
[0,05] 
[0.05] 
[0.05] 


Egyedek ü Határértékek j Jellemző adatok 
4; 1 
]w ! UgBo ! ! ] j R I 1 ; fr 
CB U h Te 1! Ptot 1 9jmax] [Ra 9 8) ] (U j 
Típus Fajta (UcEs) ss) j; e. ! (Ringo) sa a Ghana ésök (ei 
A] w 3 cc] cejw I MHz 
j 0 3 
0,005 Í 005 65 J 1200 j 30 (10) [0,1] 
0.005 ) 0,05 65! 1200 30 (30) [01] 
0,005 1 0,05 ( 65 1 1200 30 (30) [0,17] 
0.005 ! 005 ] 65 1200 Í 30 7 D25) ) [04] 
0005] 005 ] es ] 1200 Í 30 I (16) io [0417 
SE KESEROBRESSETS d j I. 
! ! j 
0005! 005 ] 65 1200 Í 15 1 (42) [01] 
0,005 ] 005 Í 65 ] 1200 Í 30 (20) ! [01] 
0,005 Í 0,05 65] 1200 I 30 j 8 I [041] 
0,01 ) 0.25 ! 65 240 [200 / (0,17 
025 0,25 65 ] 240 ij 200 szál [017 
DESÉZSBEBN e] hi —] PER 
1 ij 
015] 35 [ 65 : 20 0 Í 500 8 Ha [0157 
0,25 ] 35 65 [ 20 4 250 j 5 [0251 
045 ] 35 ] 65 [ 20 i 200 b 5 [0.15] 
5 ] 25 90 3.5] 500 5.20 [0,15] 
§ 30 90 ] 26 (500 15-40 ] [045] 
FENE s ] JEREREÉSZÉSE BESE KészE SÉGÉT 
j/ i 
5 ] 30 Í 90 2 [400 (10) [0.15] 
5 30 ! 90 2400 (10-20) [0,15] 
) 5 30 ] 90 2) 400] (20) ! [0157 
0,01 f 0025] 65 (01000 Í 30 / (5) ] [04 
3 j 0,01 1 0,025] 65 ] 1000 j 15 e: (40) , [0.3] 
; Es . j 
] j 0,01 1 0,025! 65 ]! 1000 15 (160) [031 
I5T I PG ; (10) Í 0.01 [0025] 65 / 1000 ] 15 ] (80) [0.317 
II 5 I PG ; (10) ! 0,01 [0025] 65 ] 1000 1 10 Í (40) [0,3] 
II 5E pG ! (10) ] 0.01 0025 65 ] 1000 ] 15 (50) [03] 
II 6 A PG j I (10) [ 0.01 [.0,15 Í 100 [ 500 hév [0,17 
HM6B PG I 20 (15) ] 001 Í 015 [ 100 ( 500 5 5 [0,45] 
II 6B PG 20 (15) 1 0.01 ] 0415 ] 100 ] 500 5 5 [0.45] 
Mér PG 15 (10) 1 0,01 [ 0,15 ] 100 [ 500 5 5 [17 
II 61 PG ] 20 (15) Í 001 [ 0,15 [ 100 / 500 Í 5 5 [0,45] 
II 7 PG 10 Í (65) 10045] 01 ! 65 ! 1000 30 5 (200) [0,2] 


187 


Egyedek Határértékek Í ] Jellemző adatok 
1 1 
] at j j ! 4 ) I bh u ! f 
UgBO URBO i I IP bg 3 Rtnja Tom) (95) i -"ho1e T 
Típus Fajta (UcEs) tudsal [I j kot j max (Rtnioc) rez] ; [Une] [0 (her) 14. 
v.o] ov A [wo oj se o] seiw o [ vA v ni MHz 
II 8 nG j 15 15 ] 002 015 ! 85 ] (200) [ 20 J 15 ]! 10225 [05] 
II 9 nG 1 15 15 ]) 0021 045 ] 85 ] (200) ) 20 j 15 ] 15—45 [0.51 
II 9 A nG ] 45 15 ] 002] 0415 ! 85 ] (200) f 20 ] 15 ] 15-30 [1] 
IT 10 nG , 15 15 1002! 045 ! 85 ] (200) 20 ! 15 ] 15-30 [17 
TI 10 A nG I 30 30 3 002] 0415 Í 85 1] (200) ! 70 J 30 Í 15-30 [11 
II105 nG ; 30 30  ] 002] 0415 ] 85 ] (200) w 70 ] 30 ] 25-50 [11 
II 11 nG I 45 ][ 45 1 002] 045 ] 85 ] (200) [20 15 ] 15-50 [2] 
ŐűOMA ÍnG 15 15 [002] 045) 85 ) (200) [ 20 (15 [45-90 [2] 
TI 12 PG I 6 6 100051 003 ] 70 1(1500)j 6 6 20 [5] 
II 12 A PG I 6 6  ] 00051 003 ] 70 (1500) ] 6 [20-40 [5] 
! j ij ; 
II 13 ÍPG 15 15 1 002 0,15 ] 60 J 200 4 15 ! 12-45 [0,5] 
II 13 A PG I 15 15 002] 015] 60 [200 [5 (05 ( 15—50 [11 
II 135 pG I 15 15 002] o15 I 60 j[ 200 / 2 5  ] 20-260 [11 
II 14 PG 15 15 [002] 045] 60 [ 200 j 3 5  ] 20--40 [11 
II 14 A pG 20 20 ] 002] 015 [ 60 ] 200 2 5  ] 20-40 [11 
EG 
H 145 PG JJ 2 0021 015 60 ] 200 ; 3 ]) 5 ] 30—60 [11 
H 15 pG 15 0,02 ][ 0,15 j 60 200 j 3 5 30-60 [21 
II 15 A PG 15 0021 015] 60 j 200 [ 3 5] 50-10 [21 
II 16 PG ! (15) 1 005 Í 02 ] 85 ] 200 J 25 Í 15 ] 20235 [1] 
II 16 A PG (15) Í 005] o2 [ 857] 200 [ 20 ] 15 ] 30-50 [17 
fe — —j——  — f— — ! 6 dENÉ 
A [/ 
II 165 PG] (5) hoo5 ] 02] 85 [ 200 [ 20 j 15 [45100 [21 
II 19 PG J 6 ] 003] 015 ] 85 ] 1500 ÍJ 20 6 ] 20235 [5] 
II 20 PG 50 (30) Í 03 1 045 ] 85 ] 330 "2 5 1 502150 ] [1.5] 
II 20 A pG ] (20) Í 03 ] 015 ] 85 ] 330 I 3 5] 50-2150 [2] 
II20B PG J (20) Í 03 ] 015] 85 330 ] 3 5 80-20 [1.5] 
II 21 pG [70 (30) 0,5 ] 015 ] 85 330 2 5 20-60 [1.5] 
TI 21 A pG 70 ] (Go! os loss] es [ 330 ] 2 ] 5 ]50-15ol nm 


Típus 


II 21 E 
II 22 
II 23 
II 25 
II 25 A 


II 255 
II 26 
II 26 A 
II 265 
II 27 


(ÚSnO) 
[ceR] 


jellemző adatok 


he1e 
(he1p) 


(30) 
(20) 
(30) 
(60) 
(60) 


75 
75 


II 27 A 
II 28 
II 29 
II 29 A 
II 30 


(60) 
(100) 
(100) 
(100) 

(5) 


75 
75 
75 
75 
85 


85 
85 
85 
85 
85 


20 


(25-50) 
(45.90) 
80160) 


II 31 
II 35 
II 36 A 
II 37 
II 37 A 


II 38 A 
II 39 
íl 395 
II 40 
II 40 A 


II 41 
II 41 A 
II 42 
II 42 A 


II 45B 


10--125 


15-45 
15-30 


15-30 


45- 100 


12 
20-60 
20-z 40 
20-z 40 


30-60 


50-- 100 


20-35 
30-50 


45-z 100 


Egyedek Határértékek Jellemző adatok 
; "1 UgBo j Iczo ]! UcB ; fr 
por JÓS ERR ee maj dt ása án ép A 
[vo [A w [se [ sejw HA v ]  — MHz 
n§ 3 20 (20) ] 0.02 I 045 420 ] 500 15 30 9.18 ] [05] 
ÍnS I 20 ! (20) [ 0.02 [045] 120 ] 500 15 30 I 10-30 [0,5] 
ns I 20 j (20) ) 002 ( 015 ) 120 ( 500 ; 5 30] 15-30 [0.57 
"5 p 10 ] (10) ( 0.02 015 1 120 Í 500 1530 J 18-35 ] [0.5] 
felők I 10 e (10) ] 0.02 045 [120] 500 1530] ] 30-70 [17 
[ns ] 10 I (10) 1 002 ] 015 120 500 5 301 40-—8BO ! [1] 
IPG I (60) 001 1 045 1 120 1 500! o 19 d! [a 
[PG , (30) ] 0.01 Í 0.15 120 Í 500 I 0,1 J J 9 J [0,17 
I PG 15 (15) 0.01 ! 015 [120 ] 500 ! 041 1 135 [0.465] 
Hé I 15 (15) 0,02 1 0415 Í 120 Í 500 j [17] 
1 I ; ZEGSZZÉTŰl GEESEIGT EJEZEZEN j 
Ins 15 (10) 0,02 ] 0,15 120 ] 500 11 
ns 15 (10) ! 0,02 ! 0,15 ] 120 50] w I 2 
nS 15 ] (10) ] 002] 045 120 Í 50 b 3 
nS I 15 (20) ] 0,02 ] 0.15 ] 120 2 ! 6 ] 10225 [31 
ns 3 10 (10) ] 0,02 ] 0,15 Í 120 ! 2 6 10-- 30 [1] 
j 
H111B nG ) (20) j 0.02 [ 015 [ 80 1 3 20 j 10-25 [051 
II 112 I nG ! I (10) Í 0.02 ] 0415 Í 80 1 3 10 ) 10--30 f0,51 
II 113 InG  ] (10) 10021 015] 80 ] I 3 ] 10 [15-45 [/ (1 
IA13A  ÍnG (10) [002] 015! 80 ] 3 ] 10 ]35-—105 [ [1.2] 
IT 114 pG 3 (60) 1 0,01 Í 0,15 ] 80 10 60 9 [0,1] 
et —kH- 
II 115 PG 1 § (30) ] 0,01 ] 0,15 Í 80 3: 10 j 30 9.45 [0.11 
II 116 pG J 1 (15) ] 0.01 1 015] 80 10 15 ] 15--100 [0,5] 
II 201 p GA , 45 60) 15] 1 70 40 1 400 [ 20 20 [0,1] 
II 201 A PGA 1 45 60 ] 15] 1 70 40) 400 [ 20 40 [0.2] 
TI 201 AD Pp GA 45 (30) Í 1.5 ] 10 85 400 Í 20 40 [0,1] 
II 2019 p GA 45 (30) Í 1.5 J 10 85 400 ] 20 20 [0,11 
TI 202 p GA 70 (55) 2 10 85 400 Í 20 20 [0,1] 
II 2023 Pp GA 70 (55) 2 10 85 400 ( 30 20 [0.17 
TI 203 p GA 70 655). ] 2 [10 Í 8 h 400 ] 30 20 [0.2] 
II 2039 PGA 70 ] 6) ] 2 Í1]8 490 [30 20 [0.2] 
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Jellemző adatok 


! "Határértékek J ő 
] ! A rcso ] U j 
UEB j ESÉSI TET SS TE BENT hate 
úÚ Prot] Ör max ! (RthiS ] (cxs) ! (Von 
raja CSO) felo) ) To] Pros [damn] gnó Jon) (fon [úm idő ML ül 
1 . 
j v v A ]w 0! SE/W Ő 4A v.o] ! 
PG 4 45 20 25] 100 85 : (0.6) [tema] 45 ] (1530) 
PG j 45 20 25 ] 100 ] 85 j 0.0) ji6mal 45] (17240) 
IPG — Í 65 30 25 3 100 85 ( (0.6) [25maj 65 tleznbstó, 
PG 65 30 25 ] 100 !.85 (0.6) [25mAJ 45 ] (20-40) ] [100] 
[PG I 45 (409) ! 12 : 15 j 85 [0 H2bise 45 ] (5.15) ! [100] 
ft hi 4 ME! Ez Hió ra őszt Szász 
8 1 GE HUGE GERE BŐ 
ae Í 45 (40) 12] 45 [ 85 ] (1) [8mAJ 45 [o (615) [/ [100] 
pe 1 65 jo (50) ; 12 ! 15 85 : (1) jádmés 65 615) [01] 
PG [ 65 650) ) 12 j 15 ] 85 ! (1) J12mAJ 65 (515) [0,17 
PGA I 60 25 12 1.5 , 85 5) (1) JISmAl 45 ] (5.10) 
] PGA l 45 25 j] 12 1.5 85 (1) [Sin] 35 (10) 
stat eteteta tetett 
IPG 150 (40) ) 05 ) 0,75 ] 85 33 (50 (50 160150] HM] 
PG 70 (60) ] 0,5 ! 075 J 85 ] 33 Ú 50 [70 [00-60] HM] 
PG 170 (60) (05 f 075 ( 85 ( 33 (50 [70 jéznel (11 
IPG — Í 45 65) [5 1 15; 70 35 150 ] 45 (20250) ] [015] 
PG 145 [ GY [5 4570 , 35 j 1000 ( 45 ] (z.20) [ [015] 
i fi Se feel 
7] Hi J ; 
PG HI 45 (30) 5 ! 15 85 j 350 ! 1000 ] 45 ]((20-—150)] [0.15] 
PG 3 60 (45) 5 15 ] 85 ! 350 ! 300 60 J 20--50 ] [0,15] 
PG f 60 (45) [ 5 Í 15] 85 350 ] 300 Í 60 ]J 502150 ! [015] 
PG ! 60 (45) [ 5 1 145 ] 85 ! 350 J 01450 60 (202150 ! [0,15] 
IPG [60 10 [ 5 155.]..85 1.350 bi 60 520 [0,15] 
t LSNSAGÜSaE ez TEAT A 1 ÜLTÉK EA GESS EGET ISZ AZGSá esztet ML ÉEZEEE LÉTEZETT 
PG! 60 Í 10 5 1145] 85 1350 ] 1500 ) 60 ! 220 ] [045] 
PG [80 15 EE s JA És ] 350 (300 [ 80 202150 [0.15] 
PG ) 40 35 ] 75 ] 45 ] 85 j 350 Í 500 ( 40 J (z18) [0,1] 
PG I 60) Í 75) 45 1 75 Í 350 Í1000] 30 [/ 35 [0,1] 
PG ] 65) [75 ] 45 , 75 ] 350 (1500 10 [01] 
Ejh — 
PG 65) [75] 15175 350 [2000] 35 ! 30 [017 
PG (50) ] 75) 45 ] 75 ] 350 125001 50 5 [0,1] 
PG ú 6509 ] 75 ] 15 ] 75 [350 105 50 ] 15--30 [01] 
PG j (á5) ! 75 ] 15 ] 75 ] 350 ] 400] 45 18 [0,1] 
lpG (45) 1 75 45 j 75 ] 350 [400] 45 [ 20260 [/ [04] 
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Egyedek Határértékek Jellemző adatok 


; 

Icso UcB 
(ces) ! (Ucx) 

UxBol! [Uxs! 


R 
P :.h thja 
Típus Ot: a aR (Rtnio) 


15-40 
15-40 
(10) 
(6) 


(6) 
(5) 
(7-n 30) 
(5-z 30) 
16-50 


! 


30-90 
50--150 

50150 

(80) 1 0,015 Ú : 16-50 

120 ] (120) ls 30-90 


120 ! (120) 16-50 
(10) ] 0,02 16-— 300 
(10) ] 0.02 16-2250 
(10) jo, 30-- 100 


0,015 [001 


-T 


0,005 ! 0,03 
0,005 

002 ] 01 
0,02 J 01 


Eg: edek Határértékek Jellemző adatok 


URBO IgBo UgB fr 
Fehsisksó (Ucxo) I o P. tot 0 max Rey 1.) (I. CE) (Uop) a in) (f ) 
Típus Fajta CES [Ucxn! ic" ( [nBol Í (Une! kézi [fo] 


2 
2 
85 670 4 10 25-2 100 60 
4 10 60-- 120 60 
4 10 ]100--200 60 
4 10 25--100 120 
4 10 60-- 120 120 
85 670 4 10 1 100--200 120 
3 
3 


10 20-80 40 
10 60-- 125 60 
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Egyedek Határértékek jellemző adatok 


Icso ] UoB fr 

4858 fen jöve] ő ] szan [ERB [éb] 

j "w To se ] cew hwa [/v z MHz 
II 505 0,15 ] 125 ] 600 2 10 40 J 
HI 505 A 015 ] 125 Í 600 10 20 
II 601 75 (2) 10 20 [0.15] 
II 601 A 1 75 2) 10 1(40--100)1 [0.15] 
II 601 AH g5 ] (15) 10 1(40-2100)] [0,15] 
II 601 5 1 75 (2) 10 1(80-—200)] [0,15] 
II601 BU I 3 85 Í (45) 10 1 (80-—200)] [0,15] 
TI 601 HI 3 Í es [ (15) 10 ] (20) [0,151 
TI 602 1 75 (2) 10 1(40-—100)] [0,15] 
II602A  ÍpG 1 75 (2) 10 Í(100-—200)! [0.15] 
TI 602 AM 3 75 ] (5) 40-- 100 (20) 
TI 602 1 3 75 j (5) 40-—100 Í (20) 
II 604 2 10 
TI 604 A 2 10 
II 604 5 2 10 
II 605 3 g5 Í (15) 45 ] (20-60)! [10] 
II 605 A 3 g5 ! (15) 45 1(40-—120)! [10] 
II 606 3 g5 Í (15) 35 ] (20-—-60)] [10] 
II 606 A 3 85 ] (15) 35 1 (40-—120)] — [107 
II 607 15 ] 85 2 30 1 (20-80) 60 
II 607 A J 1,5 85 2 30 ](60--200) 60 
TI 608 15 Í 85 2 30 1(40--120)] 90 
TI 608 A 15 Í 85 2 30 ](80--240)] 90 
II 608 5 15 ] 85 2 50 1(40--120)Í 90 
II 609 15 ] 85 2 30 1(40--120)Í 120 
II 609 A 15 ] 85 30 ](80-—240)] 120 
II 609 B 15 ] 85 50 1(80-2240)] 120 
II 701 1 1450 ] (10) 35 ] (10-—40)] 125 
II 701 A 1 150 ! (10) 40 Í (15—60)] 125 
IIÍ701 B 1 ] 150 í (10) 60 1(30-—100)] 125 


e eeeeeeeeeeeeeeáKKKtttttittmtHmtl)[Óueue6téEFEE 
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i 1 T 303 A 
1T303E 
1 T 303 B 


1T303Tr 
173037 
1T303E 
1T 308 A 
1T 3085 


1T 308 B 
1T7308Tr 
1T321 A 
1T321 B 
1T 321 B 


1T321T 
1 T 403 A 
Í1T 4035 
17403 B 
1T7403TrT 


174039 
1T403E 


1T 403 3K 


1T 4031 
2T 301 


2T 301 A 
273015 
2T301B 


13" 


SHE a 


EBO 
(Ugo) 


IUcsR] íÍ 


Határértékek 


0,015 
0,015 
0,015 


0,015 
0,015 
0,015 
0,05 
0,05 


4 
0,1 
0,1 
0,1 


0,1 
0,1 
0,1 
0,15 
0,15 


0,15 
0,15 


0,65 


(2.5) 
(2.5) 
400 


IgBo 
(Ions) 
UzBol 


Jellemző adatok 


(ta) 
(Ug8] 


eme mem——er [mem [tn een [mennem [ eme e 


(18-25) 
(7.210) 
15-50 
30-80 
60-— 160 


ff—————l ám ug [me eaz [ml [mem] 


60-- 160 
15-50 
25-70 


50-z 100 
80-— 250 


20-60 
50-- 150 
20-- 60 
50-- 150 


502150 
30 
20-60 


20-60 


40--120 
10-32 
20-60 
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Egyedek Határértékek ) jellemző adatok 
gel esetük ását ETETETT ST 


(Tcxs) 


R 
Piot Ö4 max thja (gol 


Típus j j ] (Rthjo) 


2T301T 0,01 015 
273017 0.01 Í 015 
2T301E 0,01 ]) 0.15 
2T3013K I 001 0,15 
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3.5. Nem szabványosan jelölt tranzisztorok 


TEXAS gyártmányok 


Egyedek Határértékek Jellemző adatok 


u IcBo ! Ucs 1 fr 
UGBO DBO Rinja I kt he1e 
CUcra) ) rend [tet [éra (Rinio) ] ose] [luc] (he) ZA 


A5T 404 PS 25 Í! (24) Í 0.15 10.625] 150 5 01 ] 12 Í(30—400)] 4 
A5T404A Íps 40 ] (35) ] 0.415 ] 0.625 150 5 01 ] 12 Í(302400l 4 
A5T2192  Íns 60 ] (40) 1 10625! 150 5  ] 001 Í 30 Í(I00-2400)jI 50 
A5T 2193 Íns 80 ! (50) 1 10.625! 150 5 1 001] 60 1(40-—-120)Í 50 
A5T 2222 Íns 60 5 1 001 ] 50 Í(100-2300jl 250 


[em me [man  — me [ — : —bön ene [emma [Ő a e 


A5T 2243 Íns I 150 5 ] 001] 60 Í(4ozi20)jI 50 
A5T 2604 ÍpsS 60 ] (45) ] 0.03 ! 0.625 ] 450 5 1 001 ] 45 ](40-2120) 

(45) ] 0,03 ! 0.625 150 5] 0.01] 45 ((100.2300) 
A5ST2907 Íps 60 ] (40) ! 06 0,625 [150 5  ] 002] 50 Í(100.2300) 
A5T3391 Íns 25 ] (25) Í 041 0,625 150 5 


mene [nme [gamma ! maz! E Í meri g pam 


! 
0,1 25  [(250--500) 


A5T 2605 PS 60 
j 


Í 

AST331 A Íns 25 ] (25) [ 041 10.625] 150 5 01 ] 25 [(250-2500) 
A5T 3392 ÍnS 25 ] (25) Í 0.1 10.625] 150 5  ] 04 ] 25 (150300) 
A5T 3496 Íps 80 ! (BO) ! 041 0.625] 150 5 01] 50 (40) 

A5T 3497 Íps 120 (120) ] 01 0.625 150 5 01 ] 90 (40) 

A5T 3504 Íps 45 ] (45) ] 0.6 ! 0.625] 150 5 (0,01) ! (30) Í(100-— 300) 
GROSE a tt [mene [mrs ——— ———rreer e m—r——— mázli] 
A5T 3505 Íps 60 ] (60) ] 0.6 [0.625 150 5 1 (0,01)] (50) (100-— 300) 
A5T 3565  ÍnsS 30 ] (25) ] 0.05 0.625 150] 5 0.35] 25 ](75-2600) 
A5T 3571  ÍnsS 25 ] (15) [005 / 05 1 150] 4 Ú 001] 6 (202200) 
A5T3572  Íns 25 ] (13) 1 005] 05 Í 150] 4 Too01] 6 ]620- 300) / 
A5T 3638  Íns 25 ] (25) [ 0.5 1 0625 ] 150 5 Í(0,035)! (15) [ (5.30) 
A5ST 3638A ÍpS 25 ! (25) Í 05 0.625] 150 5 hé. (15) ! (5.100) 
A5T 3644 Íps 45] (45) ] 06 10.625! 150 5 1 (0,035)! (30) Í(100-- 300) 
A5T 3645  Íps 60 ] (60) ! 0.6 ] 0.625 150 [5 — Í(0,035)! (50) Í(100-2 300) 
A5ST3707  Íns 30 ] (30) ) 0.03 0625] 150. 5 ( 041 ] 20 (100-a400) 
A5T 3708 Íns 30 ] (30) ] 0.03 [0.625 [ 150 5 01 ! 20 ](45-2660) 
A5T 3709 Íns h 30 ! (30) Í 0.03 ! 0.625 150 Í [57 f 01 [ 20 ](45-—165) 
AS5T3710  Íns 30 ] (30) ! 0.03 ! 0625] 150 ! [57 ] 01 ] 20 ](90.—330) 
AST3711 [ns 30 ] (30) Í 0.3 : 0.625] 450 Í [57 ] 01 ! 20 I(180--660) 
A5T 4026 Íps I 60 ] (60) J 1 0,625 1450 ! [5] 0,05 [50 ](40-2120) 
AST 4027 Íps b BO] (BO) [1 (046251 150 [5] (005 [60 ((40--120) 
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Egyedek 


mem, maeatátmmáeey ám sanzetnirf 


Típus 


AST 4028 ÍpsS j 
A5T 4029 ÍpS 
A5T 4058 ÍpS j 
Í AST 4059 p5S j 


AST 4060 


AST 4061 


AS5T 4062 nS 
AST 4123 nS 
A5T 4124 nS I 
A5T 4125 pS 
A5T 4126 pS 
A5T 4228 p5S 
A5T 4249 p5S 
A5T 4250 p5 


AST 4260 


AST 4261 


A5T 4402 ÍpS 
A5T 4403 ÍpS 
AST 4409 ÍnS 
AST4410  ÍnS 
A5T 5058 ÍnsS 
A5T 5059 ÍnS 
A5T 5086 ÍpS 
AST5087 ÍpsS 
A5T5172 ÍnS 
A5T 5209  ÍnS 
AST5210 ÍnS 
A5T 5219  ÍnS 
A5T 5220 ÍnS 
AST52A  ÍnsS 


200 


UcBO 
(Ucus) 


UxBO 
(Ucno) 
[UcrR] 


erezzen 


(60) 


fee] 


Határértékek 


esmeg] 


Prot 


8 max 


esne] m——e en 


ee msnnen [ erezete [ —— em ——. ] /rme—— mem ——mm 
ISRENTNKÉGÉBE, HESgltéettÉ 


Rthja 
(Rtnjc) 


[/dOAUTHOR] eset 


IcBo 
(Icms) 
[fgxol 


0,01 


Jellemző adatok 


UcB 


! 
(Ucx) 


(Une! 


20 


he1e 
(he1p) 


(100-— 300) 
(100-— 300) 
(100-— 400) 
(45-— 660) 
(45-— 165) 


I (902 330) 
(50-— 150) 
(50.150) 
(120-— 360) 
(50-2 150) 


(120-z 360) 
(550) 
(100-- 300) 
(250-z 700) 
(30-- 150) 


eensáanet [ raereaazzerzttó [SS emma 


(30-- 150) 
(50-2 150) 
(100-— 300) 
(60-— 400) 
(60-— 400) 


hel eses enem szemzin [ enmmemmamámaj mmm [mm erat ( TT EAT 


[6.4] 
[6.4] 


0,05 
0,05 


(35-— 150) 
(30--150) 
(150 500) 
(250-- 800) 
(100-— 500) 


(100-z 300) 
(200-2 600) 
(35.500) 
(30600) 
(30-- 600) 


30 
30 
150 
100 
100 


Egyedek 


Típus 


AST 5223 
AST 5225 
; AST 5226 
h AST 5227 


AST 5400 


AST 5401 
AST 5550 
AST 5551 
AGT 5222 
A7T 3391 


AT 3391 A 
A7T 3392 
A7T 5172 
AB8T 404 


ABT 404 A 


ABT 3391 
AB8T 3391 A 
AB8BT 3392 
AB8BT 3702 
ABT 3703 


ABT 3704 
AST 3705 
ABT 3706 
ABT 3707 


AST 3708 


AB8T 3709 
ABT 3710 
AST 3711 
ABT 4026 
ABT 4027 


UEBO 
(UcHo) 


Határértékek 


R 
Piot By max (R 


Ia jégen 
A vy a e oC jvy 
01 10625] 150 [5] 
05 10625] 150 Í [5] 
05 lo625 1 150 ] [5] 
005 10625] 150 ] [5] 
06 106251 150 ] [57 
06 106251 150 ! [5] 
06 106251 150 ] [5] 
06 106251 150 ] [5] 
0905 10625] 150 ] [5] 
01 loc25] 150 ] [5 
01 10625] 150 ! [5] 
01 10625] 150 Í [5] 
01 106251 150 Í [5] 
0415 lo 625! 150 Í [5] 
0415 10625] 450 ! [5] 
01 1 o625 1 150 ] [5] 
04 10625] 150 ] [5] 
01 lo625] 150 ! [57 
02 10625] 150 ] [5] 
02 10625] 150 ! [5] 
08 10625] 450 Í [5] 
08 1os2zs] 150 ! [5] 
08 106251 150 ] [5] 
0,03 [0625] 150 ] [5] 
0,03 Ío625! 1450 Í [5] 
0,03 10625] 150 ! [5] 
0,03 ] 0.625] 150 ! [5] 
0,03 10625] 150 ! [5] 
1 10625] 1450 ] [5] 
a loc2s] 150] [5 


j 
l 


jellemző adatok 


(i mb (65 hiszé 

ÚRBol! (Unel )  herm) 

va Ív Vö 

01 ] 10 1(50--800) 
03 ] 15 (30600) 
03 ! 15 (302600) 
01 ] 10 (502700) 
01] 100 140180) 
0,05 ] 120 ] (60240) 
01 ] 100 ](60--250) 
005 ! 120 1(80--250) 
01] 10 (201500) 
04] 25 (250500) 
04 Í 25 (250-— 500) 
01 ] 25 l(150.-300) 
01 ] 25 (100500) 
01 ! 12 (30400) 
01 ] 12 (305400) 
01 ] 25 (250500) 
01 Í 25 (250500) 
01 ] 25 (150300) 
04] 20 ( (60300) 
01 ! 20 (380150) 
01 ! 20 (100300) 
01 ] 20 ](50--150) 
04 ! 20 (80600) 
01 ] 20 Í(I00--400) 
01 ] 20 1(45660) 
01 ! 20 145165) 
01 ]! 20 (902330) 
01 ! 20 (180660) 
005 ] 50 (402120) 
0,05 ! 60 ](40--120) 


300 


450 


201" 


ABT 4028 
ABT 4029 
AS8T 4058 
AB8T 4059 
ABT 4060 


ABT 4061 
ABT 4062 
AST 5172 
D2T 918 

D2T 2218 


Egyedek 


Jellemző adatok 


he1e J 
(hoi) LÉ 
szer] 
(100-— 300) 
(100-— 300) 
(100-— 400) 
(45-— 660) 
(45-- 165) 


D2T 2218 A 
D2T 2219 
D2T 2219 A 
D2T 2904 


D2T 2904 A; 


(90-z 330) 
(180- 660) 
(100-- 500) 
J (- 20) 

I (40-- 120) 


(40-- 120) 
KR 00-— 300) 
ka 00-- 360) 
(40120) 
(40120) 


D2T 2905 
D2T 2905 A 
02T 2222 
02T 2905 
02T 3244 


(100-— 300) 
(100-— 300) 
(100-— 300) 
(100-— 300) 
] (50--150) 


02T 3725 
TIP 29 
TIP 29 A 
TIP 29 B 
TIP29C 


1 100 


TIP 30 
TIP 30 A 
TIP 30 B 
TIP 30 €C 
TIP 31 


100 


(60-— 200) 
(15-75) 
(15-75) 
(15-75) 
(15-75) 


(15-75) 
(15-75) 
(15-75) 
(15-75) 
(10-50) 


W W 4 W WWW 


Egyedek ] Határértékek ] Jellemző adatok 
FEZHEEZ I j ; 
fi U UxRBO Rtnj , IcBo UcB § Ír 
he o b max ik Icg u ÉG 
Típus Fajra ] om] fenol [78] fee fPsmoz [/ eRáo) [dol] turi] beam] [fé 
j ! 8 szt 
v.o4dov Ad w ][ "e ] 0c/Ww HA vV.]  — 5] MHz 
1 f J 5) 
TIP 31 A nS 1 60 (60) 3 40 ] 150 ] [16] (300) ] (30) ! (10-50) 3 
TIP 31 B nS 1 80 (80) 3 40 150 [16] j (200) 1 (60) ( (10-50) 3 
TIP 31C nS d 100 Í (100) 3 ] 40 150] [16] j (300) ! (60) ] (10-50) 3 
TIP 32 p 5 J 40 (40) 3 J 40 ]) 150 ( [16] ([10007) [5] [ (10-50) 3 
TIP 32 A pS 1.60 (60) 3 40 ] 150 Í [16] ; [100011 [5] ] (1050) 3 
] .. d] 88 CERSÁERB BET ESBEK 5 sz] ál zazió szEsset] 
Hi j j 
TIP 32 B p5S ! 80 (809 !] 3 40 ] 150 ) [16] Í[10003] [5] ] (10-50) 3 
TIP. 32 C pS 100 ! (100) 3 40 ] 150 ] [16] Í[10001] [57 ] (10-50) 3 
TIP 33 ins 1 40 j (40) 10 Í 80 ] 150 Íí [28] , (400) ! (40) / (20100) 3 
TIP, 33 A nS : 60 ! (60) 10 80 ! 150 Í [28] (400) J (60) ] (20100) 3 
TIP 33 B ns : 80 (80) 10 80 ] 150 ] [28] ; (400) ! (80) 1 (20-—100) 3 
53] új séfésáni Malle 
TIP 33 C b 100 ) (100) Í 10 ! 80 Í 150 [ [28] I 400 (100) 1 (20—-100)I 3 
TIP 34 pS ] 40 [ (40) 10 Í[ 80 j 1450 ] [28] i (400) ] (40) j(20--100) 3 
TIP 34 A ps ] 60 (60) 10 80 ] 150 ] [28] ! (400)! (60) Í(20-- 100) 3 
TIP 34 B p 5 1 80 (80) 10 80 ] 150 ] [28] Í (400) (80) ] (20100) 3 
TIP 34C€ pS ; 100 ]) (100) ] 10 80 [ 150 ( [28] ( (400) ( (100) Í (10-— 100) ] 3 
; E 7 [; JEEEKÖZEEN 
TIP 35 ns ; 40 (40) ] 25 ] 125 Í 150 Í [28] ; (700) 1 (40) Í (10-50) 3 
TIP 35 A j" S I 60 (60) 25 125 ] 150 ! [28] (700) ] (60) (1050) ! 3 
TIP35B  ÍnS 5.80 (80) 25 ] 125 ] 150 ) [28] ( (700) ] (80) (10-50) 3 
TIP 35 C nS 1 100 ! (100) 25 ] 125 [ 150 ! [28] (700) ! (100) [ (10-50) 3 
TIP 36 ps h 40 (40) 25 J 125 ] 150 128] I (700) ] (40) ! (10-50) ) 3 
ő J 28 TENHESES Hiiő 71 
TIP 36 A ps "60 ][ (60) 25 1 125 [150 [28] (700) 1 (60) ) (10-50)! 3 
TIP36B ! p5S I 80 (80) 25 125 ! 150 ! [28] Í (700) (80) ] (10-50) 3 
TIP 36 C p5 . 100 ] (00) ] 25 ] 125 [ 150 ! [28] ! (700) ] (100) ] (1050) 3 
TIP 41 n5§ 1 40 60 6 65 ] 150 ] [16] § (400) ( (40) [ (15-75) 3 
TIP 41 A n5 60 (60) 6 65 ]) 150 ( [16] [ (400) (60) [ (1575) 3 
TIP 41 B nS 1 80 (80) 6 65 ] 150 Í [16] ; (400) 1 (80) ] (1575) 3 
TIP 41 C ns , 100 ! (100) 6 65 ] 1450 ] [16] 1 (400) ! (100) Í (15-75) 3 
TIP 42 p5 i 40 (40) 6 65 ] 150 Í [16] (400) 1 (40) [ (15-75) 3 
TIP 42 A pS 60 ] (60) 6 65 ] 150 ] [16] 3 (400) ! (60) Í (16-75) 3 
TIP 42 B p5 80 3 (80) 6 65 ] 150 j [16] (400) [ (80) [ (15-75) 3 


203 


Egyedek j Határértékek j Jellemző adatok 


! 

IcBo Í UcB f: 

Ccxs) ] (Ucn) [ze (68) 
e 


Típus Uxsol ! (Uxs] 21p) 


— MHz 


j 
TIP 42 C pS (15-75) I 3 
TIP 110 n SG j (1000) 
TIP 111 nSG  ] (1000) 
TIP 112 n5G 3 (1000) 
TIP 115 n SG j i (1000) 


TIP 116 p SG (1000) 
TIP 117 j ) b (1000) 
TIP 120 3 j (1000) 
TIP 121 (1000) 
TIP 122 (1900) 


TIP 125 (1000) 
TIP 126 (1000) 
TIP 127 200 ] 100 ! (1000) 
TIP 140 1000! 60 (1000) 
TIP 141 1000 ] 80 (1000) 
TIP 142 100 ! 100 ! (1000) 
TIP 145 1000 ] 60 (1000) 
TIP 146 100 80 (1000) 
TIP 147 1000] 100 ] (1000) 
TIP 501 (25180) 


TIP 502 
TIP 503 
TIP 504 
TIP 505 
TIP 506 


60] (25180) 
(120) ! (40-- 200) 
(150) ! (40-- 200) 
(120) Í (40-- 200) 
(150) ! (40-- 200) 


RE R R WU 
BEREK OO 


TIP 507 
TIP 508 
TIP 509 
TIP 510 
TIP 511 


[100] ! [2.5] ! (30-- 120) 
[100] ! [2.5] G30--120) 
(1000)1 (120) I (40200) 
(1000) (150) I (40-- 200) 
(1000)! (120) ! (40-- 200) 


AaARARK 
A A RA RK 
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TIP 512 
TIP 513 
TIP 514 
TIP 515 
TIP 516 


TIP 517 
TIP 518 
Í TIP 519 
TIP 520 
TIP 521 


TIP 522 
TIP 523 
TIP 524 
TIP 525 
TIP 526 


TIP 527 
TIP 528 
TIP 529 
TIP 530 
TIP 531 - 


TIP 532 
TIP 533 
TIP 534 
TIP 535 
TIP 536 


TIP 537 
TIP 538 
TIP 539 
TIP 540 
TIP 544 


Határértékek 


UxBOo 
(Ucxo) 


Jellemző adatok 


e 1 ——— — [5656 —— 1 —— — [ —————[f—-—— e [—————— —f——— 


Wo [th 
Vv Vv A w 
160 Í (150) [4 4 
450 1 (so ] 5 [2 
150] cso] 5 [2 
430 ] (120) Í 12 [4 
160 Í (509 [12 [4 
130 ! (120) ] 12 ] 35 
160 ] (150) [ 12 Í 35 
450] (150 ] 8 [ 4 
450 ] (150 ] 8 ] 35 
200 ) (200 2] 2 
200 Í 200] 2] 1 
200 Í (2009 ] 5 [ 2 
200 1 200] 5 ] 1 
250 ] (200) 5 [ 4 
250 ] 200)! 5 ] 35 
200 Í (200) 8 [ 4 
200 Í (200)! 8 ] 35 
400 ( 800] 3 ] 4 
400 [ (300 3 [2 
340 ] (800) [ 15 ] 4 
450 Í (400) Í 15 Í 4 
340 ] (300) ] 15 ][ 4 
450 ] (400) Í 15 ] 4 
300 ] (200) [ 75] 5 
400 [ (300) Í 75] 5 
500 [ 400] 75] 5 
300 ] (200) ] 15 Í 5 
400 ! (300) [15 Í 5 
500 (400) ] 15 ] 5 
100] oo] 6] 5 


8 Rtnj Hilzsáák ez sz fr 
asz (Ruud (logni [tunni [a [fd 
hi 9 ocjvy ma ] MV —- MHz 
200 ! [22.871 (1000) (150) 1 (40--200)! 70 
200 ( [114710 [1001] [2.57 1(30--150)] 40 
200 ] [11471 [1007] [2.57 1 (30--150)Í 40 
200 ! [228] ((5mA)! (120) [40--200)I 70 
200 ! [228] E mA)! (150) (40-c 200) 70 
200 ! [207 (5 ma)! (120) ( 40-—200)I 70 
200 ] [20] Í(5 mA)] (150) 1 (40--200)I 70 
200 ! [22.8] (1000)! (150) ( (30-—150)] 40 
200 [20] ] (1000)) (150) [(30--150)[ 40 
200 ! [11479 [100017 (57 I(20--100)] 50 
200 ! [57] jé [5] dőscíóg 50 
200 Í [11.411 [100071 (57 1(20--100)I 40 
200 ! (5.71 1 [100071 [57 1(20--100)] 40 
200 ! [22.811 [100071 [250] Í (30--150)Í 40 
200 ! [207 1 [1000]! [250] 1 (30—150)I 40 
200 ] [228] [1000]! [200] ] (20-—100)Í 40 
200 ! [207 ! [10007] [200] [ (20--100)1 40 
200 ] [228] [10071 [57 I(25-—-125)I 20 
200 Í [1141] [1007] [5] ](25--125)I 20 
175 ] [2671] [100011 [300] 1 (20--120)] 50 
175 ] 12671 9 [100071 [400] 1 (20--120)Í 50 
175 [26.71 f [10007 [300] [(20--120)[ 50 
175 ! [26.739 [100011 [400] ( (20-2120)Í 50 
200 ! [28.63 [100071 [300] [(20--100)1 10 
200 ] [28.61 [100011 [400] ( (20--100)1 10 
200 ] [28.671 [100071 [500] ! (20100) 40 
200 ! [28.67 ! [100011 [200] ( (20--100)Í 10 
200 ! [28.61 [100017 [3007 / (20--100)[ 10 
200 ! [28,6] ! [100071 [400] Í (20100)! 10 
200 ] [28.66]! 1000] 100 !(25--100) 1 
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Egyedek Határértékek Jellemző adatok 


u IcBo ! UcB 
ű (Ucxo) Atnis ] Ccne) ! (Ur) 
Típus ! [Ucen] thic" ( [/gzol ] (UE) 


TIP 545 É 120 Í (120) (20-- 80) 
TIP 546 j 140 ] (140) ! (15.60) 
TIP 640 I 60 (60). (1000) 
TIP 641 ] 80 ] (80) (1000) 
TIP 642 (100) (1000) 


TIP 645 (60) (1000) 
TIP 646 (80) (1000) 
TIP 647 (100) J 1000 ] 100 Í (1000) 
TIP 2955 J (70) (1000)! (70) ( (20-70) 
TIP 3055 (70) (20-70) 


TIS 37 
TIS 38 
TIS 62 A 
TIS 63 A 
TIS 64 A 


(32) 10 ] (5.45) 
(32) 10 (525) 
(12) 10 ((30-—225) 
(12) 10 ](30--225) 
(12) 10 


TIS 84 


(30) 1005 1 10 ! (a.30) 
TIS 86 


(30) 01 ! 15 1(40.-200) 
TIS 87 (45) 01 ] 15 (302150) 
TIS 90 3 (40) ; 20  Í(100-—300) 
TIS9OM  ! ! I (40)! o, ] 01 [ 20 Í(100-2300) 


Teszsze ezé 


TIS 91 j 4! j j (100-z 300) 
TIS 91 M j j ; 625 ] i (100-x 300) 
TIS 92 (100-— 300) 
TIS 92 M N I (100. 300) 
TIS 93 (100-— 300) 


TIS 93 M j j : - (100-— 300) 
TIS 94 40  [(250--700) 
TIS 95 40 I(100-z300) 
TIS 96 40 ((55--300) 
TIS 97 40  I(250--700) 
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Egyedek Határértékek Jellemző adatok 


UgBo 


(Uczo) 


Iczo UoB 
Típus Fajra  ] Como) fuga [0] ftot ffrmoz [ (Rángd ) cso) [ fúOM) [tam fel 
ovo I v [IA ] w [ce frewiwaóji vil] IT mi 
TIS 98 nS 80 (60) Í 02 Í0,625Í 150 ] [5] - 0,01 ] 40 Í(100--300) 
TIS 99 nS 80 (65) Í 02 10625] 1450 ( [5] ] 001 [ 40 (552300) 
TIS 100 nS 180 ] (180) Í 0.1 06251 150 ( [57 ]) 005 / 75 ! (s20) 
TIS 101 nS 450 ] (t50) [ 01 10625] 150 ( [5] ) 005] 75 ! (a20) 
TIS 105 n5S 45 (45) Í 0.05 ( 0,625] 150 ]! [5] 1 0.05 ] 30 ](30.-150) 
1 
TIS 108 ns 40 (30) ] 005 Í 0,5 Í 150 [4] 0,05 ] 10 ] (s.25) 
TIS 109 ns 60 (20) Í 08 10.625] 150 ! [5] 1 01 ] 20 Í(I00--400)] 250 
TIS 110 ns 60 (40) ]! 08 ]0,625]1 150 ( [5] 1 0.1 ( (35) Í(50--150)I 200 
TIS 111 ns 60 (40) Í 0.8 1 0,625] 150 ( [5] ) 01 ] (35) [(100-2300)ÍI 250 
TIS 112 pS5 1 60 (40) ] 0.6 [0625] 150 [ [5] ( 002) 50 ((100--300) 
: INKESESEZBB EÉSEESES HAGAR ÉSZELSÉSÉ TI 
TIS 125 ns 40 (30) ] 005 ( 025 ] 150 ! [B] 005] 10 ! (s.30) 
TIS 126 ns 45 (40) Í 0,05 Í 04 Í 150 [3.2] 3 0,05 1 30 ] (s.25) 
TIS 128 pS 60 (45) ] 0.03 f 0.25 [ 150 ] B] f 01 ][ 25 (530) 
TIS 129 n5S 40 (25) ]! 0.03 ] 025 ] 150 [ [2] 01 ] 25 ( (5.60) 
TIS 133 ns 50 (30) Í 05 ] 07 ] 150 [5.6] 17 Í 40 (540) 
TIS 134 nS 50 (30) Í 05 j 07 ]j 150 J IS6] h 47 ] 40 (535) 
TIS 135 ns 80 (50) 1 05 [ 07 ! 1450 ( [56]! 17 ] 60 (540) 
TIS 136 ns I 80 (40) ) 05 [ 07 ) 150 [ [56] j 17 60 (535) 
TIS 137 pS I 35 (32) Í 0.05 [06251 150 ( [57 j 01 ] 10 ] (5.35) J 
TIS 138 IPS 3: 35 (32) ] 0.05 [06251 150 Í [5] ; 04 [10 ( 6259 3 


A szabványos betű és számjelzésű TEXAS gyártmányú tranzisztoroknak a megfelelő besorolási helyen vastagabb 
típusjelük van. 
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Fairchild gyártmányok 


Egyedek 


Típus 


DN 918 

DN 2484 
DN 2907 
DN 3014 
DN 3019 


DN 3250 
DN 3468 
DN 3725 
DN 3742 
DN 3743 


DN 3904 
DN 3906 
DN 3923 
DN 3930 
DN 3962 


DN 4033 
DN 4209 
DN 5455 
EN 697 
EN 706 


EN 708 
EN 722 
EN 744 
EN 870 
EN 871 


EN 914 
EN 915 
EN 918 
EN 930 
EN 956 


14 


Fajta 


UEBO 
(UcEo) 
[UcER] 


UcBo 
(UcEs) 


Határértékek 


! 


I 

le ! Piot 
hi 
F 


ns J 15 j 

ns j 60 

pS I 40 

ns I 20 

ns 80 

pS 40 ] 

p5 50 ] j 

nS 50 i 

ns 300 

pS J 300 3 
base 

nS jő ká 40 ] 

pS 40 : 

nS 150 

pS 180 

pS 60 

pS 80 

pS 15 

pS 20 

nS j) (30) 

ns a5) ! 

nS (15) 

pS (35) 

ns (12) 

ns (60) I 

ns (60) 

ns (15) 

ns (50) 

nS (15) 

nS (45) 

nS (40) 


! 


Rinhja 
(Rinjc) 


s: 2N918 

sz 2N2484 
s 2N2907 
— 2N3014 
s 2N3019 


— 2N3250 3 


— 2N3468! 
— 2N3725] 


— 2N3742 
s 2N3743 


— 2N3904 
— 2N3906 
sz 2N3923 
sz 2N3930 


— 2N3962 


sz 2N4033 
— 2N4209 
sz 2N5455]/ 


p — 285910] 


Pp — EN5910 
n — EN718 
p — EN2984] 


Jellemző adatok 


UrzBol 


A 


! 
0,02 20)! 
002] 45 ! (s.250) 
0,02 (50 — (100-2300)! 
03 ] 20 1(30--120)! 
0,02 ! 90  ((100-- 300) 3 
1 
1 002 [40 1(50-2300) ! 
[04] 30 ] (s25) ] 
17 ] 60 (60-2150)! 
0,2 ] 200 ](20-—200) ! 
03 (200 ((25-—250) 
0,05 (30 Í(100-2300) 
0,05 [ 30  [(100- 300)! 
0,02 Í 100 ](30--120)" 
0,02 ! 100 ](80-a 300) ; 
0,02 Í 50 Í(100-450)i 
j 

0,05 ] 60 [(100.-2300) 
002] 8 j (s35) ! 
005 ] 15 1 (30--120)! 

I Pp 2N3638] 50 
I (s20) 1200 


(30-- 120) 300 
(30-90) Í 60 
 (40--120)! 280 
(40--120) [ 50 
(100-— 300)! 60 


(30-—120) ] 300 

(50-— 200) ! 250 
600 

(100-— 300)! 


Pp — EN2907 


(100-x 300) 70 
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Határértékek Jellemző adatok 


. URBO ] R 2 IcBo UcB h j fr 
UC s0 I Pro 84 max onja (IcEs) ! (Ucx) pe (fp) 
Tipis Fajta cs [uh] (Rinje) mol] TUnel (am [ [faj 
j Ív v A w ] ec [0 "eIw J uA v - MHz 

——— AA — ESZ EETEEE 
EN1132  !pS (35) ] 015 [ 0.2 - EN1613 (30-90) ] 60 
EN 1613 ÍnS J (40) 1 0415 Í 03 p — EN2905 ] (40120)! 60 
EN 1711 nS (40) 1 015! 03 IP — EN2905J (100- 300) 70 
EN2219  ÍnS (30) ] 0415 0,2 p — EN2905 (100-— 300)] 250 
EN 2222 nS (30) ] 0.15 [ 0.2 i p — EN2907] (100-— 300)] 250 

EN 2484 ns (60) ] 0,01 (250) 

EN 2905 p5 J (40) 1 015 f 03 ! n — EN2219 (100-- 300) 150 
EN 2907 ps j (40) 1 015 Í 02 ; : p — EN2222 (100-— 300)1 150 
EN 3009 ]ns I (15) 1003] 02] (30- 120) (350 
EN3011  ÍnsS [am ,09 0.2 p —EN2894 Al (30-— 120) [ 400 

e e mm] I ——. — —-———j———j——— —- sessszeszi [esszel ezüst] 
EN 3013 ]nS (15) 1] 0.02] 0.2 j (30-- 120) ( 300 
EN 3014 nS (20) Í 0.03 , 0.2 i (30--120) Í 350 
EN 3250 PS (40) ] 0.01 I 02 n — EN3903 (50-- 150) 250 
EN 3502 PS (45) Í 015 03 — EN2219 (100. 300) 150 
EN 3504 p5 (45) ] 015 ( 02 j In — EN2222 (100-— 300)1 150 
EN 3903 ]nS (40) ] 001 ] 0.2 p — EN3905) , (50-- 150) [ 250 
EN 3904 (nS (40) 1 001 ] 0.2 p — EN3906 (100- 300)1 300 
EN 3905 PS (40) ] 001 [ 0.2 n — EN3903 (50-— 150) 200 
EN 3906 PS (40) ] 0,01 ] 0.2 n — EN3904] (100-a 300) 250 


EN 3962 lPS (60) 1 0,001 ; (260) 


FPO 3467  [pS5(4) 
FPO 3468 ÍpS(4) 


FT 709 nS(k) Í 15 (6) 03 0,05 ] 5 1(30--125) 
FT 3723 n S (k) 100 ] (100) 1 0,8 (40- 150) ] 
MD918  — ]nS(2) (15) 10001] 04 — 2 N918 (50) ] 


MNO FR e emezzzszeztűli ktttttthktttm2K ÉKÉEEEGGVK HENELEE CL 


MD 2218  ]nS(2) 
MD 2218A / nS(2) 
MD 2219 n S (2) 
MD 2219A ÍnS(2) 
MD 2369 n 5 (2) 


60 (30) 0,6 0,5 200 ] — 2N2218 1 (0,02)] (50) [ (410--120)] 200 
75 (40) 0,6 0,5 200 I — 2 N2218 AJ (0,015)). (50) J (410--120)j 250 
60 (30) 0,6 0,5 200 ] — 2N2219 J (0,02) (50) [(100--300)] 250 

200 ! — 2 N2219A4(0,015)j (50) I[(100-z300)] 300 
40 j (15) 0,5 0,5 j 200 j — 2N2369A (40-— 140) 1 500 
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Egyedek 


Típus 


MD 2369 A 
MD 2369 B 
MD 2904 
MD 2904 A 
MD 2905 


MD 2905 A 
MD 3250 
MD 3250 A 
MD 3251 


MD 3251 A 


MPS 706 
MPS 706 A 
MPS 834 
MPS 918 
MPS 2369 


MPS 2711 
MPS 2712 
MPS 2713 
MPS 2714 
MPS 2715 


MPS 2716 
MPS 2923 
MPS 2924 
MPS 2925 
MPS 2926 


MPS 3392 
MPS 3393 
MPS 3394 
MPS 3395 
MPS 3396 


Határértékek 


tíz ] [ero [70 [Pia 
v Vv A w 
40 ] (5) ] 05 Í 05 
40 (15) 0,5 0,5 
60 ] 40) ] 06 ] 05 
) 60] (60) 06 ] 05 
[60 ] (40) ] 06 ] 05 


b 50 (40) ] 0.05 ! 1.2 
50 ] (40) ] 0.05 ] 1.2 
50 [ (40) ] 005 ] 1.2 

[50 ] (40) ] 005 12 

I 25 ] 600) 0,625 

3 25 ] (20) 0,625 

40 ] (30) Í 0.2 ! 0.625 

1 30 ] (15) ] 0.05 ] 0.625 
40 ] (40) ] 0.2 ]0,625 
18 ] (18) ] 01 ] 0.625 
18 ] (18) ] 0.1 ] 0.625 
18 ] (18) ] 041 0.625 
18 ] (18) ] 01 I] 0.625 
18 ] (18) Í 02] 03 
18 ] (8) ] 02 ] 03 

] 25 ] (25) Í 01 1 0,625 
25 Í (25) ! 041 ] 0.625 

25 ] (25) ] 091 ] 0.625 

D 18 ] (18) ) 041 ] 0.625 

I 25 ] (25) Í 01 ] 0.625 

] 25 ] (25) Í 01 ] 0.625 

Í 25 ] (25) Í 01 0.625 

25 ] (25) ] 041 ] 0.625 

b 25] e [04 [0831 


jellemző adatok 


a Rhia (re)! (Ur) ! 

TE tötejel [soll [Urs] an va ] 
ec SE I ua vol 0 —  ÍMHzi 
200 Í 5 2N2369A (40-—140) 500 
200 ] —2N2369 ] (40- 1401 1500 

n — MD2218 1 (0,02)! (50) ! (40--120) [200 
n s MD2218A1 (0.02) (. (50) ] (40--120) 1200 
n — MD 2219 / (0.02) [ (50) (100-— 300)/200 
n — MD 2219A ati e. 48 ((100-— 300) 1200 
200 Í —28N3250 ! 0,01 (50-2 100) [20€ 
200 Í —2N3250 ((100-z 300)1250 
200 Í —2N3250 " 250.2100) 200 
200 s 2N3250 (129 XV 250 
——— EERSZKSZSZEKÉS ÉGE 
p— MPS3640] 05 ] 15 ] (20-60) 
Pp — MPS3640f 0,5 ] 15 (30-60) 
pP— MPSLO8! 0,5 Í 20 (25) 1350 
150 001] 15 (20) 1900 
P—-2N5771] 04 ] 20 (40120). 
HRRESEESSBÉSÉYE EESSEGY salts TÖRRKSSSÉESI HANSEN ] -.] 
0,5 ag) (30-90) ! 
05 ] 18 ,(75--225)] : 
0,5 ][ 18 ! (30-90) 1250 
0,5 ]! 18  (75-—225)1250 
05 [18] (60 
TESTS ES SET SE NNETNESS] KSATRGRÉSKÉZRE] KKARGÉTTRB KERSZ GERÉ HERBRB 
05-ig. ! (80)! 
b o5 ] 25 
dGaü 05 Í 25 
0,5 25 ]w 
P—2N 4125] 05 Í 18 
P52N.4125] 01 ! 18 (150300) 
pP—2N 4126] 041 ! 18 I (90--180) ) 
P—-2N4125] 041 ] 18 ](55--110) 
P5-2N.4126] 04 ] 18 (150--500) 
18 ] (2.90) 


p298 
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MPS 3397 
MPS 3398 
MPS 3563 
MPS 3638 
MPS 3638 A 


MPS 3639 
MPS 3693 
MPS 3694 
MPS 3702 
MPS 3703 


MPS 3704 
MPS 3705 
MPS 3706 
MPS 3707 
MPS 3708 


MPS 3709 
MPS 3710 
MPS 3711 
MPS 3721 
MPS 4354 


MPS 4355 
MPS 4356 
MPS 5172 
MPS 6507 


MPS 6511 


MPS 6512 
MPS 6513 
MPS 6514 
MPS 6515 
MPS 6516 
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0,1 
0,1 
0,05 


Határértékek 


io lóra tm] adna ] We 
azás (Rio) ÚrBo] (Ue] 

sw ojccel 0 cejw o 0T VA v 
0.31 01 [18 
0,31 04 ] 18 
02 ] 125 [005 [ 15 
0,625 n— PN 3461 Í(0,035)I (15) 
0,625 n— PN 3643 (0,035)I (15) 
n— 2 NN 5769 (0,01)]! (3) 

p— 2 N 3905] 005 Í 35 

IPA 2 N 3906] 0.05 ( 35 

n— MPS 37041 0,1 20 

n— MPS 3705) 01 ] 20 

Ip— MPS 3702] 01 ] 20 

Ip MPS 103 01 ] 20 

he MPS 3703] 01 ] 20 

0,1 20 

01 [ 20 

ans ; 

j 0,1 20 

3 01 ] 20 

01 Í 20 


p—2N 4125] 05 [ 18 
jne PN 3567 ) 005 [50 


iz PN 3568 Í 0,05 [50 
n— PN 3569 Í 0,05 [/ 50 
p—-2N 4126) 041 [ 25 


Jellemző adatok 


hg1e 
(he1E) 


(555) 
(55) 
(20-x 200) 
(530) 
(5100) 


(30-—120) 
(40-- 160) 
(100- 400) 
(60-— 300) 
(30-—-150) 


(100-— 300) 
(50--150) 
(30600) 

(100-— 400) 
(45-— 660) 


(45-- 660) 
(90-— 330) 


(9 
Ifé1 


MHz 


900 


100 
100 
100 


(180-— 660) ] 


(50-— 500) ! 


(100-— 400) 

(50-z 250) 

(100- 500) 
(s-25) 


KN eme ] ezzeemmmmmmm HiNmttttttttt IBZFEEÉEÉLSEGVÓ VeeelülüluúluluHt 


p— MPS 6516f 0.05 ( 30 
p— MPS 65170. 0.05 ] 30 
p— MPS 6518) 0,05 ] 30 
p— MPS 6519) 005 [ 30 
n— MPS 6512) 0,05 [30 


(50--100) 
(90--180) 
(150-— 300) 
(250-— 500) 
(50-- 100) 


Egyedek 


UcBo 
(UcEs) 


Típus Fajta 


MPS6517 Í]ps 40 ! (40) 
MPS 6518  Íns 40 Í (40) 
MPS6519 Íps 25 Í (25) 
MPS6520 ÍnsS 40 ] (25) 
MPS 6521 ns 40 ] (25) 


UxBo 
(Ucro) 
(Ucxn] 


Határértékek 


0, ] 0,625 
0,1 ] 0,625 
0,1 j0,625 
0,1 j0,625 
0, ]j 0,625 


Rihja 
(Rtnjo) 


IcBo 


oEs) 
ÉyBol Í [Uxsz] 


HA 


Jellemző adatok 


UcB 
(UE) 


v 


fr 
h 
(how) ve) 


—— MHz 


0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 


(90--180) 
(150-— 300) 
(250-— 500) 
(200-- 400) 
(300-—600) 


MPS 6522 Íps 25 [ (25) 
MPS 6523 ÍpsS 25 [ (25) 
MPS 6530 ÍnS 60 ] (40) 
MPS 6531 [ns 60 ] (40) 
MPS 6532 50 ] (30) 


n — MPS 6513 
n — MPS 6514 
n — MPS 6515 
Pp — MPS 6522 
p — MPS 6523 
n — MPS 6520 
n — MPS 6521 
Pp —MPS6533MI 
P —MPS6534M 
Pp — MPS 6535 


0,05 
0,05 
0,05 
0,05 
0,05 


(200-a 400) 

(300-- 600) 

(40-- 120) 

(90-z 270) 
. (530) 


MPS 6533 M 40 ] (40) 
MPS 6534 MÍ ps 40 ] (40) 
MPS 6535 ÍpsS 30 [ (80) 
MPS 6560 ÍnS 25 [ (85) 
MPS 6561  ÍpsS 20 Í (20) 


mese § e men Í enm [naar [/ teamáanámmásán 


MPS 6562 (25) 
MPS 6563 (20) 
MPS 6565 (45) 
MPS 6566 (45) 
MPS 6571 (20) 


MPS 6590 (80) 
MPS 6591 (50) 
MPSA 05 (60) 
MPSA 06 (80) 
MPSA 09 (50) 


MPSA 10 (40) 
MPSA 12 (10) 
MPSA 13 (30) 
MPSA 14 (20) 
MPSA 20 4 


01 ]00,625 

01 ]j0,625 

0,6 ]0,625 

0,6 j] 0,625 

0,6 Í 0,625 

0,6 ]j 0,625 

0,6 ! 0,625 

0,6 Í 0,625 

0,6 [ 0,625 

0,6 ] 0,625 

06 ]0,625 

0,6 j0,625 

0,2 ] 0,625 

02 ]Í 0,625 

0,05 Í 0,625 
0,05 Í 0,625 
0,5 1] 0,625 

0,5 ] 0,625 

0,5 ] 0,625 

0,1 ] 0,625 

0,625 

0,625 

0,3 10.625 
0,3 ]0,625 

0, ] 0,625 


mes [feka [/oomemmártámzmán [/dovurmmemmazantts (mamát ] 


MPS 6530 
MPS 6531 
MPS 6532 
MPS 6561 
MPS 6560 


II 


57555 
II 


Pp — MPS 6563 
n — MPS 6562 
p—- 2 NN 3905 


2N 3906 


s MPSA 55 
sz. MPSA 56 
sz MPSA5S 
MPSA 56 


200 


0,05 
0,05 
0,05 
0,1 
0,1 


0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,05 


0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 


0,1 
0,1 
0,1 
0,1 


(40.120) 
(90-— 270) 
(530) 
(50-— 200) 
(50-— 200) /Í 60 


(50-—200) ] 60 
(50.200) ! 60 
(40--160) Í 50 
(100-—400) Í 50 
(250--1000)] 50 


(540) 60 
(240) 60 
(550) 50 
(50) 50 
(100-— 600) j 30 
(40-— 400) ! 50 
(20000) 
(10000) 1200 
(20000) 1200 
(40-— 400) 1125 
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Egyedek 


Típus 


MPSA 42 
MPSA 43 
MPSA 55 
MPSA 56 
MPSA 70 


MPSA 92 
MPSA 93 
MPSL 01 
MPSL 07 
MPSL 08 


MSPL 51 
PE 3100 
PE 5010 
PE 5013 
PE 5015 


PE 5025 
PE 5029 
PE 5030 B 
PE 5031 
PN 1613 


PN 1711 
PN 1893 
PN 2218 
PN 2218 A 
PN 2219 


PN 2219 A 


PN 2221 
PN 2221 A 
PN 2222 
PN 2222 A 


216 


Határértékek Jellemző adatok 
URBO R Icpo ] UdB h. Ír 
Üs És thja (Es) ! (Ucx) ze (fp) 
Fajta] Vczo [vh Run (lesol ] [Uxel [ (han (FA 
bv[v aA [ w I cc cejw sa [/v —  ÍMHz 
ff ] 1 
nS5 300 ] (300) Í 0,5 Í 0.625 p— MPSA92! 04 ] 200 (40) ] 50 
n§ — ) 200 ]! (200) [ 0,5 !0,625 p — MPSA93] 04 ] 160 /(50-2200)] 50 
nS 60 ! (60) ! 0.5 ] 0.625 n — MPSA 05 04 Í 60 ! (s50) [50 
PS 80 ] (80) ! 0.5 ]0,625 n — MPSA 06 01 ] 80 ] (a50) [50 
ps 40 4 01 1 0,625 1 150 200 — [041 ] 30 (40400) [125 
I —— j ———  ]— 
ps — ] 300 [ (300) Í 0.5 I 0.625 n — MPSA 42] 0.25 ) 200 ] (s.25) Í 50 
ps — ] 200 [ (200) Í 0,5 (0.625 n — MPSA 43 ] 3.26 160 1 (30-150) ] 50 
ns — ] 140 ] (120) [ 0.6 10.625 p — MPSL 51 75 1 (50-—300)! 60 
PS  ] 6 (6)  ! 0.08 Í 0,625 n — MPS 2369 (0, 15 (3) ] (30-—120) [500 
ps — ] 12 ! (12) ! 0.08 ] 0,625 n — MPS 2369 0 01)! (6) 1(80--120)1700 
[jj ———  ———— ese za éz zi sző 
! I j 
PS — ! 100 ] (100) ! 0.6 10.625] na MPSLOT [1 50! (40-250)] 60 
ns] 30 [ (0) [ 0 § 10.425") 150 283 I 02 30] (30.225) 1800 
ns — j 30 [ 60) ] s ] 03] 150 283] 005 ] 10 (25.200) 
ns [20 [ (20) [/§ [0837] 150 283 — 1 0.05 ( 10 ](20--200) 
nS 3 20 Í (20) [ s ] 03r] 150 283 ) 005 ! 10 (202200) 
nS 30 [ Go) [ 5 ] 03] 150 200] vo 30 1 (20.100) 
ns — ] 35 ] (30) Í s 105247 150 200 B 2 ] 30 Í(80.-225) 
ns) 45 ] (40) [0 § 104256] 150 200 — ] 041 ] 30 (45150) 
ns — ] 40 Í (30) [ § 104255] 150 200] 30] (30180) 
ns d 75 [.(632) [ 5 § 0625] 150 200] 901 60 ! (s.20) 
! elzizáe f Sze esssszezz ei 
1 
ns ] 75 Í (62 ][ § 10625] 150 200 001 1 60 ! (s.35) 
ns 1 420] (80) ] § 10625 p — MPSA56( 001] 90 ] (a.20) 
ns I 60 (30) [ 08 10625] 150 200 ) 001 [50 (40.120) 
nS 3 75 ] (40) ! 0.8 10.625 p— PN.2904AI 0.01 ! 60 1 (40.120) 
ns — ] 60 ! Go) ] 08 106251 150 200] 001 [ 50 (100300) 
j 7 E. § 11 
nS J 75 ] (40) ] 08 ] 06251 150 30 0,01 Í 60 1(100-—300) 
ns — ] 60 [ (60) [ 08 (0.625) 150 30 1001 ] 60 ](40--120) 
ns — ] 75 ! (40) ]Í 08 ] 0.625 p— PN.2904A 0.01 ! 60 Í(40--120) 
ns — ] 60 ][ (30) ] 08 ]0,625] 150 300 0,01 ] 60 Í(100-—300) 
nS 75 ] (40) Í 0.8 10.625 P-PN2905AJ 001 ( 60 [(100-—300) 


PN 2484 
PN 2904 
PN 2904 A 
PN 2905 
PN 2905 A 


Határértékek 


Jellemző adatok 


I UcBo 
(UcEs) 


UxBO 
(UCEo) 
IUcxR] 


Piot 


9 max 


Rinja 
(Rinjc) 


v 


Vv 


(60) 
(10) 
(60) 
(40) 
(60) 


0,625 
0,625 
0,625 
0,625 
0,625 


PN 2906 
PN 2906 A 
PN 2907 
PN 2907 A 
PN 3250 


PN 3250 A 
PM 3251 
PN 3251 A 
PN 3565 
PN 3566 


0,625 
0,625 
0,625 
0,625 


oC /vVY 


j 
1 
n— PN 2218 ! 
n— PN 2218 A 


n— PN 2219 


Icso 
(ICEs) 
UrBol] 


Ucs 
(Ucn) 
IUxe] 


hore 
(hair) 


0,01 
0,02 
0,01 
0,01 
0,01 


1 

(100-— 500) ! 
(40.120) ! 
(40.120) / 
(100. 300) ! 
(100. 300) 


0,625 


n—- PN Éétől 


n—- PN 2221 ! 
In— PN 2221 Al 
na PN 2222 ] 
ne PN 2222Al 
In 2N 3903 ) 


0,36 
0,625 
0,36 


. 0,625 
0,625 


p—MPS 3638 A) 


n— PN 1893 ! 
nm 2N 3904 ] 


In— PE 6022 


h500 0; 
jj 


0,02 
0,01 
0,02 
0,01 

(0,02) 


(0,02) 

(0,02) 

(0,02) 
0,05 
0,05 


! 
(40-—120) ! 
(40-— 120) 

(100 300) : 

(100. 300) 
(50150) ; 250 


(50-— 150) ; 250 
(100. 300) , 250 
(100-— 300) 1 250 
(150-— 600) ; 
(150-— 600) ; 


PN 3567 
PN 3568 
PN 3569 
PN 3641 
PN 3642 


PN 3643 
PN 3644 
PN 3645 
PN 3646 
PN 3688 


PN 3689 
PN 3690 
PN 4248 
PN 4249 
PN 4250 


1 0,625 


0,625 
0,625 
0,625 

0,35 


jp— MPS 4555 
Ip MPS 4354 ) 
:p— MPS 4355 / 
in -MPS 3638 A 


n- PN 3644 


0,05 

0,05 

005 
(0,05) 
(0,05) 


(40120) i 
(100-c 300) / 
(40.120) 1250 


0,625 
0,625 
0,3 
0,625 


0,625 


150 


150 


- 3 


n—MPS 3638 A 


(0,05) 


n— PN 3569 1(0.035) 


n— SE 6020 
200 ; 
200 


! (0,035) 


(0,5) 


(40- 120) : 250 


d 


(100-— 300)! 250 

(100-a 300) / 

(100. 300) / 
(30120) ) 


0,625 
0,625 
0,2 
0,625 
0,2 


150 
150 
150 
150 


150 3 


200 
200 
3 200 
200 
200 


i 
(100-— 300) ! 
(250700) : 

, 
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. Egyedek 


Határértékek 


I j jellemző adatok 
j U j R ; Icgo. Í Ucs ha fr 
! UCBÓ (Úlo) I Pot Új max Renye l (Icxs) j (Ucx) (horn) (fe) 
Típus Fajta (Ucxs) IUGER] j A J § ü (tni) I UBol ( [Uxel b HB ] [ 1 
Hi v.jov J A ] w ec 0€/VW ou b V ] — IMHz 
; : 7 : 
h Íj 
PN 4250A ÍpS ; 60 (60) J úi I 0.625 150 200 3 0,01 50 KENE 
PN 4258 pS I 12 (12) ] 005] 02] "7 2N 5769 [001 6 VELED 
PN 4258A ÍpS I 12 (12) ] 0.05 (0.625 n— 2N 5769 ) 0.01 Bé régi 1 
PN 4357 pS Í 240 ] (240) [  § 10625] 150 200 ! edszádl ÖNyeetli ( jáiybbk 
PN 4888 pS Í 1450 [ (450) [ 01 10.625] 450 ) 200 005 ! 100 E -— 400) 
1— —— - 7 58 
PN 4889 pS 1150 ] (150) [ 0.1 ] 0.625 150 200 j 0,01 / 100 sagágbttk. 
PN 4916 p5S ] 30 ] (0) [ 041 [0625] n 7-7 2N 3903 ! (0,025)1. (15) [( 4 408 
PN 4917 ps 30 ] (0) ][ 041 0.625] In 2N 3904 ! (0,025)Í. (15) (150-—300)] 
PN 5126 ns I 20 ] (20) po 0625 150 ) 200 ; 005] 10 [20 350) / 
PN 5128 nS I 15 (12) mo] 06251 150) 200 ] 005 ( 10 jeges) 
irá gú; ÉLTET száll 2: if 3 edsks b. ágát 1 ] 
j i , 1 
PN 5129 nS I 15 (12) j J 0.625 150 ] 200 ; 0,05 18 AÁZBÉS 
PN 5130 nS I 30 (12) ] 0.05 ( 037 Í 150 283 0,05 (1 KAsaÉGA 
PN 5131 nS I 20 (15) t ] 0.625 p- 2N 4125 I 0,05 4. FAZNESEB 
PN 5132 nS ! 20 (20) x  ] 0,625 p — PN 4916 J 005 ] 1 ( 5 iss ) 
Í PN 5133 ns 20 (18) x 1 0,625] 150 200 005 ] 15 K 71000) 
d 1) BG Ji gű ; 
PN 5134 ns J 20 (10) ] 01 0,625 p — MPS 3639 [ (0,05) [ (15) sát 
PN 5135 nS h 39 (25) ) 0.2 ] 0.625 p-PN51422] 0.3 ) 15 ]C60-—600) 
PN 5136 ns [30 ] (0) Í 05 0,625 p—-PN5143 ) 01 ] 20 ](20—400) 
Í PN 5137 nS I 30 (20) ! 0,5 ] 0.625 p: PN 5143 0.1 ) 20 Hegpábti 
PN 5138 p 5 [30 (30) x  ] 0625] 150 200 ; 0,05 j 20 7. (50-— 800) 
ír W s 7 f h 
Í PN 5139 p5 I 20 (20) 01 ] 0.625] 150 200 4663) (15) ) (40-—150) 
PN 5142 ps 20 (20) ! 0,5 [0625] 150 200 J (0,05)- (412) ) (530) 
PN 5143 pS l 20 (20) ] 0.5 ] 0.625] 150 200 ] (0,05) ) (12) ] (5.30) 
PN 5855 pS I 60 (60) ! 1 0,75 n — PE6020 f 0.1 je JERZNÁSHAS 
PN 5856 pS I 60 (60) 1 ] 075 1n— PE6O20 1 041 (50 300) 1 
sza sás EGEZGON helláesE : 
PN 5857 n S j 80 (80) 1 ] 0625 p — PE 6020 01 ] 60 la. 
PN 5858 nS I 80 (80) ! 1  [ 0,625 p-— PE6GO2I ( 01 60 MEGÁS jól 
Í PN 5910 p S 1 20 (20) ] 0.05 ! 0.625 n7-2N 4275) (0,01) 08 séta sk 
PN 5946 nS 160 ] (150) Í 0.6 ] 0.625 p — PN 4888 3 0,05 ( ME sé 
Í PN 5965 n§ I 200 ] (180) [ 0.6 0,625 ps EBEÁBBB 5 60S A 160 (1 (50--250) 
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SE 1001 
SE 1002 
SE 1010 
SE 2001 
SE 2002 


SE 3001 
SE 3002 
SE 3646 
SE 4001 
SE 4002 


SE 4010 
SE 5006 
SE 5020 
SE 5021 
SE 5022 


SE 5023 
SE 5024 
SE 5035 
SE 5036 
SE 5040 


SE 5050 
SE 5051 
SE 5052 
SE 5055 
SE 5057 


SE 6020 
SE 6021 
SE 6022 
SE 6023 
SE 7001 


Egyedek 


Határértékek 


URBO 
rajta] (Uno) [ (cso) Te ÜGÉkt 
LEGE s en 
ns ! (45) ] 001] 02 
ns ] (45) ] 0.01 ! 02 
ns ; (15) ] 0.01 Í 0.2 
ns ! (20) ] 0,01 Í 02 
nS ) (20) ] 0.01 [0.2 
Hi SES j 
n S , (12) I 0,2 
nS : (12) 0,2 
n S I (15) 0,03 ! 02 
nS j (25) ! 
nS (25) 
Al. GÉ tsleletős 
n§ (25) 
ns 1 40] (40) 02 
ns I 20 (20) 0175 
ns I 20 (20) 0,175 
ns 20 (20) 0,175 
ÉVÉBEN SRSERk tő KEEBESE KsEEBEN FSSRÉNÉB 
ns — Í 20 ! 60) 0,175 
ns 20 ! (20) 0,175 
ns ; 40 (30) 02 
nS Í 35 (30) 0,2 
ns I 30 (30) 0,025 ! 0,175 
TE I 
nS j 20 (20) 0,175 
ns I 20 (20) 0175 
nS h 20 (20) 0,175 
ns ) 20 (20) 0,175 
ns 30 (20) 0,175 
ártott] URRA seket 20 ANÁTRNÁRBL] Körszászérelt MAGÉSÉSÁRBL 
nS 60 (60) ] 0,15 (1 0,625 
nS ] 80 (80) ! 015 Í 03 
ns J 60 ]! (60) ] 0415 ] 0.22 
ns [80 (80) ij 0,15 I 022 
ns j 150 Í (150) 0,03 Í 08 


Jellemző adatok 


IcBo Í Ucs Ír 
nad [fej ken] éan [A 
CV 1A v s MHz 
P—-2N 4121 (40.160) Í 200 
P—2N 4122 (100-— 400) ! 300 
200 
P-2N 4121] (40.160) 1 200 
Pp — 2 N 4122 200 
600 
! 600 
: (30-—120) 
(60-— 300) 
! (200-— 1000) 
! (200-— 1000) 
500 005 ] 20 ] (5.30) 
850 0,05 Í 10 Í (20.200) 
850 0,05 Í 10 ] (20.200) 
850 0,05 ] 10 ] (202200) 
850 0,05 ] 10 ] (20-2200) 
850 , 0.05 Í 10 [ (202200) 
770 1005] 30 (40--180) 
770 0,05 ] 30 ] (40-2180) 
850  (0,05) ( (10) ] (20--220) 
850 1005] 10 ] 20.200 
850 ; 005 [ 10 ] 20.200 
850 h 0.05 ! 20 ] (20.220) [375 
850 1 0,05 Í 20 Í (202220) 
850 ; 0,02 Í 20 ] (302300) 
p — MPS 43551. 01 ] 50 ! (5.30) 
p — MPS 4356 041 ] 50 ] (5.30) 
1 01 ] 50 ](100-2300) 250 
I 04 ] 50 1(100--300) ! 250 
P—-2N 3637 (530) 


Egyedek 


Típus 


SE 7002 
SE 7055 
SE 7056 
SE 7057 
SE 7066 


SE 9051 nS 


SE 9052 nS 
SE 9331 nS 


220 


Határértékek 


) 300 ( (275) [ 107 ( 50 
h 325 (325) ] 108 [ 50 
(300) 1 25 


200 
200 
175 


Rinja 
(Rinjc) 


IcBo 


(Icxs) 
(yBol 


(0.286) TT 100 
(02861 ] 100 
7.5] 100 


Jellemző adatok 


UgB 
(UcE) 
IUgs] 


150 
150 
150 


300 
325 
300 


(540) 

(z40) 

(530) 
(40-- 100) 


(20-— 100) 
(20-- 100) 
(30-—250) 


Vegyes gyártmányok 


Egyedek ; Határértékek ! Jellemző adatok 
] I ájk; Uxno ] J Rinja 1cBo JOB hiée 
Tip] Fan] WV SZE fe] Pen] dan] át 0 em [em] db . 
! 91 STAT w [56 [few j HA v — 0! MHz 
E3 ns ] 35 (15) 0.02 ( 0415 ] 125 [ 666 [02 20 (40200) , 600 
E 4 InsS I 35 ] (15) ] 002] 045 ) 125 [ 666 [0.2 20 1(40.—200) 600 
E5 ns ; 85] 45 ] 002] 045 ) 125 [ 666 [02 20] (40200)! 600 
F2 ns 50 ! (25) ) 005 ] 015 ] 125 ] 666 0,2 15 (150250) 250 
F3 ns 50 ! (25) 005 ) 0415 ] 125 [ 666 ) 02 15 [(150--250). 250 
SZE e Ne k ) - 
F4 hágó 50 ] (25) ; 005 1 045 ] 125 ! 666 ] 0.2 15 (150250) 250 
F5 ns ; 50 ] (25) 005 ( 045 [ 125 ] 666 ][ 02  ) 15 (150250) 250 
D5 ns ; 30 ] (25) ) 002] 045] 125 ) 666 Í 041 15 1 (60--2110)] 50 
D 6 ns , 30 ] (25) Í 003] 0415 ] 125 ]) 666 ] 005 ] 25 [(200-900) 50 
D7 ns — " 30 Í (25) 0,03 ] 015 ] 125 666 ] 0.05 25 kn 50 
D8 ns — : 30 ! (25) 003. 0415] 125 666 005 ] 25 Í(200.2900) 50 
DTG110  Íns 4 40 Í (65) Í 7 110 [0.8 j 2000 ] 40 (702250); 320 
DTG600 Í[pG [Gy fas [60 [no 0 (50115) : 
DTG601 [pG ] (60) [15 [60 [moj a) ! (502115) ; 
DTG602 ÍpG  ! (70) 15 [ 60 [ 10 (1) (20 mA) ( (90) (50115) 
EG JAPgá ea valz vek I j d 
DTG 602  !nG (50) 1 15 [60 [mol (1) (20 mA) [ (90) 1 (502115), 
DTG 1010 ÍpG I (80) 1 15 1 56 ] 110 ] (08) ] (5 ma) (325) 450 
DTG1110 ÍpG (80) [15 ] 56 ] 110 [ (08) (15 mA) ] (200) 450 
DTG1200 ÍpG ] (420) [ 15 ] 56 ] 110 ] (0.8) [ (100 mA)J (120)! (s.22) 

DTG 2000 ÍpG 1 (50 [25 60 ] 110 ] (0.8) ( (100 mA)Í (30) ! (s.25) 250 
32 Í 32 ez; 5 ee z 2. na szeles 24 Be 
DTG2100 ÍpG I (60) ] 25 ] 60 [10] (0, 8) T (10 mA) I (100)! (s25) , 250 
DTG 2200 PG Í (Bo) [ 8 ] 67.51 110 ]Í (08) (10 mA) Í (100) (2.25) 250 
DTG2300 !pG ! (100) ] 8 ] 675 ] 110 ] (08) ( (10 mA) ( (120) ) (s.25) ; 250 
DTG 2400 ÍpG j 420] 8 0] 675) 110 ] (0.8) ] (10 mA) Í (140) (2.25) 200 
DTG 3000 ÍpG I (80) [ 50 100 ( (07) ) 500 80 1 (60--180) 200 
DTG 5100 ÍpG 1 (100) [50 100 ] (07) j 500) 100 ((60--800) 200 
DTG 5200 ÍpG I (60) ] 50 100 (07) [500 60 1 (B0-—240)! 200 
DTG 5300 ÍpG  , (50) ] 50 100 ( (07) (500 50 1 (40.120) ! 
DTS 401 ns ; , (400) [2 f 757 1150 ( (1 [0 05  ) 400 [ (20.100) 
DTS 402 ns [ (400) ) 35 ] 757) 150 ] (0759) 025 400 j 


ÍENNETTtttEttTEKKEEEEEKKEKET KEKE KNKKNKKTeT—————————————————t ee ee ETATS 
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Határértékek 


jellemző adatok 


DTS 403 
DTS 410 
DTS 411 
DTS 413 
DTS 423 


UcBo 
(Ucxs) Í 


BO 


Ur 
(UGE 0) 
cnn] 


Piot 


ke 


Redl I a ő. 


Ua 80] ] 


ho1e 
(hsix) 


1007 
807 
1007 
75" 
100" 


scjw I 


(0.75) ] 0.25 ! 
(0.75) 0,25 ] 
(075) ) 0,25 j 
a) 1 0.25 : 
075 [ 0,25 


(30-90) 
(30-- 90) 
! (20-80) 
1 80 90) 


DTS 424 
DTS 425 
DTS 430 
DTS 431 
DTS 702 


DTS 704 
DTS 708 
DTS 721 
DTS 723 
DTS 801 


DTS 802 
DTS 804 
H2 
H 3 
H 4 


12 
13 
14 
j2 
]3 
já 
L3 
L 4 
L5 
L6 
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ns 


insS 


nS 


nS 


3,5 
5 


1007 
100 
1257 
1257 


(507) 


(0,75) I 0,25 
(0.75) Í 0.25 
(oz) 25 
(07) h 25 
(1.5) 


; (30-90) 
I (30-90) 
(15.45) 
(15-45) ! 
725 ! 


Tá 


nS 
nS 
nS 
nS 


50 
(459) 


(15) 
(1.5) 
(1.5) 
(1.5) 
(1) 


m25 

m25 
(20-60) 

(5.10) 


(30) 
(30) 
(30) 


1) 
(1) 
660 
660 
660 


(5-2,2) I 

(5.2,2) ! 
(40 -z 200) ! 
(40- 200) 
ABS 200) 


(520) 


nS 


nS 


nS 
n§ 
n5 


(30) 
(30) 
(30) 
(30) 
(30) 


666 
666 
666 
666 
666 


(25.200) J 


I (25200) ! 

(25 200) 

(40.180) 
40180) 


nS 
nS 
nS 
nS 
nS 


(30) 
(40) 
(40) 
(40) 
(40) 


666 
666 
666 
666 
666 


(40-- 180) 
(60-- 400) 
] (60-— 400) 


1 (60-2 400) 


I (60-— 400) 


Egyedek 


M 3 
M 4 
M5 
M 6 
MT 66 


MT 1075 
MT 1100 
MT 3011 
MT 4101 
MT 4102 


MT 4104 
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Határértékek 


(100) 
(12) 
(20) 
(20) 


(20) 


jeilemző adatok 
IcBo UcB 
(IcEs) ! (Ucp) 
UxBol ! [Upel 


(60-— 400) 
(60-z 400) 
(60-c 400) 
(60-z 400) 
(40-80) 


(520) 
(5-20) 
(20-50) 
(200-z 600 
(50-- 500) 


(50-- 500) 
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4. TRANZISZTOROK RÉSZLETES ADATAI 


Hazai gyártmányok 


E részben az alább felsorolt típusok részletes adatai és jelleggörbéi vannak: 


Gyártmány Oidal 


Típus Gyártmány Oldal l Típus 


AC 125 


15 


AF 106 


TU, TE, SI, AT, VA 


PH, SE 


ILL. //  Ö ÖGTteRUG KKT VUK TETTEKET te NNNNTKKENENENTS 


TU, PH, RT 271 
AC 125 F (z) TU 234 AF 139 TU, TE, SI, AT, 
AC 125 K(z) TU 237 tre zeti SZA 
KE AZ ÜG) 16 584 AF 200 TU, AT 276 
AC 125 (7) TU 239  TAF201 TU, AT 278 
AF 239 TU, VA, RT, SI, 
1 ; 240 , VA 
E 126 TU4-FHSRT TE, AT, PH 280 
AC 128 TU, PH, RT 242 
AF 2395 TU, SI, AT, VA 282 
AC 128 K TU, VA 245 
AC 128 (1) 5 Sá ASZ 15 TU, PH 284 
AC 176 TU, SI 247 ASZ 16 TU, PH, R s E ! 286 
AC 176 K TU, SI 247 ASZ 17 TU, PH, RT Í 288 
AC 187 TU, PH, RT, SI, ASZ 18 TU, PH, RT 290 
VA, AT 251 
ASZ 1015 TU 292 
AC 187 K TU, VA 254 
AC 188 TU, PH, VA, RT, ASZ 1016 TU 294 
AT 258 ASZ 1017 TU 296 
AC 188. K TU, SI, VA 261 
AD 161 TU, TE, SI, VA, FAL 1018 TE 28 
RT, PH 263 BC 107 TU, SI, VA, RT, 
AD 162 TU, TE, SI, RT, AT, MI, MU, TE, 
PH 267 300 


BC 108 


BC 109 


BC 177 


BC 178 


BE 179 


3C 237 


BC 238 


BC 239 


BC 307 


BC 308 


BC 309 


BCY 58 


BCY 59 


BCY 78 


BCY 79 
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Típus 


ee SeeeeSENtNNttZEgeuzuzzuuzeuai 


Gyártmány 


TU, SI, VA, RT, 
AT MI, MU, TE, 
PH, SE 


TU, SI, RT, Mi, 
MU, PH, TE, SE 
TU, SI, TE, VA, 
RT, MI, PH, SE 


TU, SI, VA, TE, 
RT, SE 

TU, SI, VA, TE, 
RT, PH, MI, SE 
TU, SI, TE, ITT, 
SE, RT, PH, VA 
TU, SI, TE, RT, 
PH, VA, SE 


TU, SI, RT, VA, 
PH, TE, SE 


TU, SI, TE, VA, 
RT, ITT, SE 


TU, TE, RT, SI, 
VA, SE 


TU, TE, RT, SI, 
VA, SE 


TU, RT, SI, ITT, 
AT, SE 


TU, TE, SI, RT, 
ITT, AT, SE 


TU, ITT, AT, SI, 
SE 


TU, ITT, SI, TE, 
AT, SE 


Oldal Típus 


BCY 167 


302 BF 173 


304 


BF 177 


306 


3 BF 178 
310 ] 
3 BF 179 
311 I BF 179 A 
já BF 179 B 
BF 179 C 
317 BF 184 


322 BF 185 


328 BF 224 

BE 225 
331 

BFY 33 
432 BFY 34 

BFY 46 
333 BSY 17 

BSY 18 
339 BSY 34 

BSY 58 
339 

BSY 62 


346 BSY 63 


Gyártmány 


TU, TE, VA, RT, 
MU, PH SI 


TU, TE, RT, VA, 
AT, MU, PH, SI, 
SE 


TU, RT, TE, AT, 
PH, SI 


TU, RT, TE, AT, 
PH, SI 


TU, RT, AT, PH 
TU, TE 
TU, TE 
TU, TE 


TU, TE, RT, VA, 
PH 


TU, TE, RT, VA, 
PH 


TU, TEX 

TU, TEX 

TU, TE, SI 

TU, AT, RT, SI 
TU, AT, SI 
TU, SI 

TU, SI 

TU, SI 

TU, SI 

TU, SI 


TU, SI 


346 


349 


352 


354 
356 
356 
356 
354 


359 


361 

363 
366 
368 
371 

374 
377 
378 
381 
384 
387 


390 


Gyártmány 


OC 26 
OC 1044 TU 
OC 1045 TU 


2I 06A TU, SI, FA, PH, 


RT, SE 
2N (8 TU, SI, TE, MU, 
FE, PH, SE 


TU, SI, TEX, RT, 
FA, PH, SE 


TU, SI, TEX, PH, 
SE 


2 N 1613 TU, AT, RT, SI, 


MU, ITT, TE, SE 


2 N 1711 TU, AT, SI, TEX, 


ITT, MU, SE 


2 N 2218 TU, FA, TEX, TE, 


ITT, RT, PH, SE 


2 N 2218 A TU, FA, TEX, TE, 
AT, SE 


2 N 2219 TU, FA, TEX, TE, 
MU, ITT, PH, SE 


2 N 2219 A TU, FA, TEX, TE, 
RT, SE 

2 N 2221 TU, FA, AT, ITT, 
PH, TEX, TE, SE 

2 N 2221 A TU, FA, AT, ITT, 


RT, TEX, TE, SE 


393 


395 


387 


390 


377 


378 


371 


374 


397 


399 


401 


403 


405 


407 


Típus 


2 N 2222 


2 N 2222 A 


2 N 2368 


2 N 2369 


2 N 2369 A 


2 N 2894 


2 N 2904 


j 
jji 
íj 
(j 
1 
Ű 
! 


I 2 N 2906 A 


2 N 2907 


Gyártmány 


TU, FA, AT, ITT, 
TEX, TE, PH, RT, 
SE 


TU, FA, AT, ITT, 
TEX, TE, RT, SE 


TU, FA, AT, ITT, 
FE, PH, SE 


TU, FA, AT, ITT, 
FE, PH, SE 


TU, FA, RT, ITT, 
SE 


TU, FA, TEX, RT, 
AT 


TU, FA, TEX, RT, 
AT, TE, MU, PH, 
ITT, SE 


TU, FA, TEX, RT, 
TE, ITT, SE 


TU, TE, AT, FA, 
RT, MU, SE, TEX 


TU, TE, FA, ITT, 
AT, SE 


TU, TE, FA, RT, MU, 


TEX, PH, ITT, SE 


TU, FA, RT, TE, 
ITT, SE 


TU, FA, AT, RT, 
TE, MU, TEX, PH, 
ITT, SE 


Oldai 
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Gyártmány Oldal! 


Típus Gyártmány Oldal 3 Típus 


2 N 2907 A TU, FA, TE, AT, 
RT, SE, ITT 437 


Rövidítések 


AT — ATES/SGS RT  —-—RTC, Cogeco 
FA — Fairchild SE — Sescosem 

FE  — Ferranti SI sz Siemens 

ITT — Intermettal TE — Telefunken 
MI  — Mistral TEX — Texas 

MU 6 :— Mullard TU — — Tungsram 

PH — Philips VA  : Valvo 
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Határértékek: UL BR)EBO -z 10 V (Ig — 02 mA Ic 0 mA) 


UgRycss S 32V (6—05mA Ugy—OV) 


Piusz z 5 mA 
jé 500 hd Ip m (UC 5 5V, Ig— 05 HAN 


8. —a 459€ 9. — 759€C F7-4-z 10 dB ! 
(0, ) i ús Rpen 7 5000, f—1 kHz) 


gő .. sz 03 9C/mW 
Ucso — 32V Runja — 0.3 9€/m Cope 7402 50pF (Uczr—5V, Ip— 0 mA, 


UCER sz 32V Rinjc — 0,09 9€C mV dő 
[ra 1 kai be cm? hűtőlemezzel) f — 450 kHz) 


Üaó zz 10V Dseg sz IRB. .-490 e he s 50 -z 100 (UcB z5V, Ik — 2 mA) 
Ic — 200 mA haz — 95 (Ucg OV, Iz— 50mA) 
hag — 80 (UcB zz0 V, Iz zz 100 mA) 
fg 10-17 kHz (Ucg—2V, Ig— 10 mA) 


Jellemző adatok: 9, — 25"C 
fr 13-17 MHz (Ucg—2V, Ig: 10 mA) 


Báziskapcsolásban 
Icso 7 104A (Ucg—10V, IR—OV) 
Icgo — 5504A (Ucg:— 10V, Ig—OV, 
8 7 7590) (Ucg 5 5V, Ig— 2mA, f::1 kHz) 
Iego — 5504A (Ugg55V, IK-OV, hue711-c25ke hate — 80 — 170 
97 —755€) hi2e — 6,5-10-1 -xz 8,5.10-$ ( he — 80 110 45 


Dinamikus jellemzők (kis jelre): 


Piros pont 
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AC 125 


ék. 


3 ezi 
Ny 
CATAVA 


c 
ev 


Általános jelleggörbék 
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ST HE 
tn. , 


30 HK EN EB RB E BOE 


HET NEI 
20 a 
ek Tk 
10 


; 
60 UcER — f(Rgg) 


meseje 


RNS ES ET RE BG 
jó HEZEER TENNI MESEL ÉN CENSEEESEE 
1v 


he — f(x) 
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AC 125 F(z) 


ee MMMM öuMmmáE MMSE EMM e TTETTE HEHATTITAY TAAALITAYAEKAÓ 


Határértékek: 
f — 125 H4d Ugo — 12V 
(9, — 2590) Ic — 250 mA 
Pc — 250 mW Ig — 20 mA 
[ 2,5 cm?-es szása 9; — 75"C 
UcBo — 32 V Ren — 0,49C/mWwW 
UcER — 32 V Ren — 0.2 0C/mWwW 
fe 51 §4 [ 2,5 cm?-es kiesábi 
Bsz 7 —55...475"€ 


Jellemző adatok: 0, — 25 "C 


Báziskapcsolásban 


IcBo— max 144A (Ucp — 25 V): Icso — 

— max 204A (Ucz— 32V) 
IcBo— max S5OHA (Ucg— OV, 9j—75 oC) 
Iggo 7 4-— 104A (Ugy — 12V) 
Iggo max S5OUA (Ugg— OV, 0j— 75 0€) 
ÜUBR)CB sz min 65V; Uj, sz min 6OV 
Cye 7 40 -— 50pF (Ucg—-5V, Ig — 0 mA, 

f — 450 kHz) 


(Ucz 5 5V, Ig 0,5 mA 
F- 3-5 dB [den 75000. ] 


4Af —200Hz, f— 1 kHz) 


Emitterkapcsolásban 


fr —m45S ze 0,9 MHz (UcB —2V, Ig — 10 mA) 


Dinamikus jellemzők: 9, — 25"C 


(Ucg sz 5 vV, Ig tzaai 2 mA, fs 1 kHz) 
he — 1.3(0.6 — 3.8) kO ho1e 7 100(50 -z 250) 
h2e — 65-10-71 cz 131071 ] ha2e— 80 — 170 uS. 


Áramerősítés (h21e) szerinti csoportosítás 
(UcB s 5V, Ig s2 mA-nél) 


Római szám J Vv VI VII 


ese ENSNNNNNNEttSNNT NN GUNN 


his 50...100 ] 75...150 ] 125...250 
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AC 125 F (z) 


MARLENE 3 


f(lg) 


Ig 


fé 


Általános jelleggörbék 


fő.) 


Icgo 


f(Upe) 


[3 
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AC 125 F (2) 


Icso — f(0.) 


W 4100 4000 40000 £ 
Rg—— 
UcER — f(Rgr) hate 7 fe) 
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AC 125 K (2) 


Határértékek: Emitterkapcsolásban 
UcE sat — 150 -z 250 mV (Ic — 100 mA, Ig — 
[e zz 125 si Ic — 250 mA Z620 má) 
8, — 25 "€ Ig — pdblgűl h48—7 90 (Ucg—5V, Iz—2mA, Urpr— 
Pcy — 250 mW 8 — 750€ — 105 mV) 
(12,5 cm2-es hűtővel)! Run — 0.49C€/mw 


ha — 50...250 (Ucg 7OV, Ig — 50 mA) 


ez Run — 029€/mw 
Ucso — 40V zgáete cik Most haz 7 80 (Ucg—0V, Ig 100 mA, 
(12,5 emf- j ee Ugy — 0,55 V) 
Hé kes] Össz — —55.. b ff— 17210 kHz (Ucg—2V, Ig— 10 mA) 
BE — ) 


Ír Ez 1,5 — 09 MHz (UcBg —2 V, Ig — 10 mA) 


JEMÉKOZÖ AGA OKE est RSS Dinamikus jellemzők (kis jelre): 0, — 25 "€ 


Báziskapcsolásban 


Ucsz5V, Ig—2mA, f—1 kHz) 
Icsoz 6 — 104A (Ucg — 12V): Icgo — 204A 


h1e7 1.3 (0.6 -z 3.8) KÖ ! hora — 100 (50 -z 250) 


(Ucs — 40 V) h2e— 65-10-84 -z 13.10-4] hona — 80 — .70uS. 
IcBo max 5504A  (Ueg — 10 V, 9j — 75"€) s aze ö 
Izgo 74 104A (Ugg— 12 V) Áramerősítés (h24e) szerinti csoportosítás 

Isgo — max 5504A (Ugy — 5 V, 9 — 7590) (Ucg —OV, Ip — 50 mA-nál) 


Ugkjeg — min 70 V; Uj min 65 V 
Cpe sz 40-- 50 pF (UcB —5 v, Ig —0 mA, 
f 5 450 kO) 


] Í 
Római szám v. [vi VII 
(UcB 5 5V, Ig — 05 mA, 
F-4- 10dB [Rp 5002 hote 50...100 75...150 125...250 
Af — 200 Hz, f — 1 kHz) 
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AC125 U (2) 


Határértékek: Emitterkapcsolásban 

huz 790 (Ucgs5V, Ig5 2 mA, 

Upr — 105 mV) 

hose — 50...250 (Ucg—-OV, Iz— 5 mA) 
haz — 80 (UcB7-OV, Ig — 100 mA, 

Uge — 055 V) 

fg 7 17 5 10 kHz; fr— 1.5 s 0,9 MHz) 


Pcg — 125 mWwW Ic — 250 mA 
fh; — 259€) ] Ig — 20 mA 
Pcg zz 250 mYW 8; sz 75 hi Ge 
há cm-es uj Ren — 0,49€/mw 
Ucso 7 60V Rh — 02 9C/mvY 
B 2,5 cm2-es esyálji 


UcER — 60 V 
Hév 1 44 8... — —55...k7soc  Piramikus jellemzők (kis jelre): 9, — 25 9C 
mi stg za ölsz ... 
kz UR —5V, Izz 2mA, f--1 kHz) 
ellemző adatok: 9. — 25"C (UcB E 
jettethá ködös hez 1.3 (06 — 3.8) KÖ [hztesz 100 (50 -z 250) 
Báziskapcsolásban hi2ez 6.5-10-1 -z 13-10-71 ] hazes 80 170 45 


Icgo — max 144A (Ucg — 25 V), 

Icgo — max 204A  (Ucg760V) Áramerősítés (ho1e) szerinti csoportosítás 
Icgo — max 550 HA (Ucg — 10 V, 9j — 7590) (Ucg — OV, Iz — 50 mA-nál) 

IsBo zz 4 -z 10 A (UEB zz 12 Vv) 

Igpo — max 550 VA (UgB zS5V, B; —75 00) 

UL BR)CB zz mingoV, Ut sz min 85 V. 

Cpre 40 -z 50 pF (UcB mm 5 vV, Iz 50 mA, 


FstDikHA] Római szám vb vi VII 
(Ucz —5V, Ig 05 mA, 3 
F-z 4 10 dB (Rgan — 50062,  4f sz 200 ta] hate 50...100 75...150 125...250 
f— 1 kHz) 
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AC 125 (2) 


Határértékek: Emitterkapcsolásban 
Pc —— 125 mvY UrBo — 124V he - 90 (Ucz 5VvV, Iz — 2 mA, 
ke sz 25"C ] Ic — 250 mA Ugz — 105 mV) 
Pc — 250 mW Ig — 20 mA haz 7 85 (UR OV, Ig-z 50 mA) 
je cm2-es tüzáli 8;— 75"C haz — 80 (Ucg OV, Ig - 100 mA, 
Uccso — 32 V Rop — 0,49C/mvw Uzg — 550 mV) 
UcrR — 32 V Rip — 0,29C/fmv fg 17510 kHz (Ucg—2V, Ig —10 mA) 
fs —1 ko e cm2-es koszi fr 155 09 MHz (Ucg—2V, Ig: 10 mA) 
Öggg — —55...-475"C 


Dinamikus jellemzők (kis jelre): 9, — 25 "C 


Jellemző adatok: 9, — 25"C (UcB—-5V, Iz—2mA, f:-1 kHz) 


Báziskapcsolásban hi1e— 1.3 (06 -z 3.8) k82 1 hoa4esz 100 (50 -z 250) 
es —4 -4 fek 
Icso zési 6 HA (UcB — 12 Vh; Icpo s 20 VA h2ez 6,5.-10 m.. 13-10 ho2e— 80 — 170 us 
(Ucs — 32 V) 


Áramerősítés (ho4e) szerinti csoportosítás 


jéé — 10V, 8.—759€ 
cBo — 5504A (Ucg 7 10V, 8; ) (Uc8 7 5V, Ig: 2 mA-nél 


Ugkycs — min 65 V;. Up — min 60 V 
Cye 7 40 50pF (Ucg—5V, Ig-0maA, 


f — 45 kHz) Római szám v VI VII 
(UcB Ez 5 vV, Iz z 0,5 mA, 
F-— 4 10 dB ersz o0 ATS Z00-Hs hate J 50...100 J 75...150 125...250 
sz z 
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AC 126 


Határértékek: 
P — 500 mW Ig — 5 mA 
Uczo — 32 V 9; — 907C 
hé s 32 M Rinja — 03 9C/mvv 
(Rgx 1 kO) Runjc —- 009 9C/mvV 
Uggo — 10V esmét esovészál] 
Ic — 200 mA Dag — —55...4909€ 


Jellemző adatok: 9 — 25"C 


Icsos 104A (Ucg 7 10V) 

Icgo s 5504A (Ucg— 10V, 9j—759€) 

IeBO S 5504A (Ugg—5V, 9j— 75590) 

UR) cso — 32V (c- 0.5 mA, Ug— OV) 

UgRjEBo 2 10V (Iggo — 200 4A) 

Ugesat — 105 mV. (Ucg— 5V, Ig—2mA) 

UREsat az 400 mv (UcB 0 vV, Iz tsai 100 mA) 

haz — 140...65 (Ucg—5V, Ig: 2mA) 

haz s 135 (UcgB—OV, Ig — 50 mA) 

haz S 105 (Ucg—OV. Ig— 100 mA) 

fi — 23...17 MHz (Uczg—-2V, IR— 10 mA) 

fp— 17...10 kHz (Ucg—2V, IR 10 mA) 

(Uc8—-5V, [Ig—0,5 mégy] 

Ren — 5000, f—1 kHz) 
(UcB—5V, Ig—0mA 

f — 450 kHz) ] 


F—4...10 dB [ 


Cpc 7 40...50 pF ! 


B —130...300 (Ucg — 5V, Ig—2maA, 
f- 1 kHz) 


Te — fUB) 
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AC 126 


i 
h— .. 


Ueg -10V ! 


Icgo —f(0,) 
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AC 126 AC 128 


Határértékek: 
v TTI j j P — 700 mW Ig — 40 mA 
; Tr ! HR j 8 — 900€ Ripjc — 0,04 9C/mWw 


UcBOo — 32 Vv í thja hazi o, 29 elkent] 


Ucro — 32V (hűtőbilincs nélkül) 
és — 500 99; Ren — 0,08 9C/mvwy 
Upgo — 10V (hűtőbilincs--hűtőlap) 
Ic—-—1A Dgg 7 —55...47590€ 


Jellemző adatok: 0 — 25"C 


Icso — 104A (Ucg— 10 V) 

UcER — f(Rgr) Isgo — 5004A (Ucg8—5V, 8j—75"C) 
UR) cso — 32V (Icso — 200 VA) 

Ucrsat 06GV ((c51A) 

Ugo — 10V. (Ego — 200 4.A) 

Ugtsat — 300 MV. (Ucg— OV, Ig 50 mA) 
Ugesat — 450 mV. (Ucg—OV, Ig — 300 mA) 
hog — 55...175 (Ucg 7 OV, Ig — 50 mA) 
haz — 60...175 (Ucg— OV, Ig — 300 mA) 
har — 45...165 (Ucg-2V. Ig— 1 mA) 
fr 1 MHz (llcs—2V. I-— 10 mA) 
Ce. 100pF (Ucg—2V. Iz 10 mA) 
ron 7250 (Ucg8—5V. IzR— 1 mA) 


Piros pont 


Iz ———— 


hate — fe) 
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AC 128 


Ig —f(Ig) Iz — f(UgE) 


16 243 


100 1000 10000 


Rg —— 


UcER — f(Rgr) 


Icgo — f(ő,) Iz — f(Uge) 
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AC 128 


hate — f(Ic) 


hag —f(Ic) 


AC 128 K 


Határértékek: 


[e — 670 júl Ugo 7 10V 


(0. — 60"€) Icrav) 72A 
fs sz 1 W ] [gen — 40 jú 
(9 — 90 9€) 97 — 909€ 
UcBo 7 32 V Rinje 7 0045 9C/mW 
UcER 7 32 V 


Jellemző adatok: 8, — 250€ 


he sz 90 (UcB s 0 V, Ig — 300 mA) 
ha1E besz 80 (UcB sz [0] V, [Ig z 1 A) 
fr— 15 MHz (Ucg—2V, Ig— 10 mA) 


(További adatok és jelleggörbék az AC 128-nál) 


0,45 


245 


246 


.  AC1I28(z) 


Határértékek: rppt 7250 (UcB -5V, Izy— 1maA) 
Cpte — 100 pF (UcB s5V, Ir —-0 mA, 
Pcg — 170 mW IC—-1A 
hé. — 250C) ] Ig — 40 mA FE0 KÖZ) 
Pcg — 550 mWV 8; — 75"€ , ; 
le; sz 250€ ] Refája — 03 9C/mwW Emitterkapcsolásban 
2 FAN 
(12 cm-es hűtéssel TR. — 0.09 9C/mW har — 90 (50...250) (UcB— OV. Ig — 50 mA, 
Ucso — 32V (12.5 cm2-es hűtéssel) UE — 300 mV) 
Pet —32v] ék — 005 Mi] he 7 90 (Ucg 7 OV, Iz — 300 mA 
(Rge — 5000)! (nagy alvázon) Ugz — 450 mV) 
UrBo I 10 V Dggg 55. .. 3475 hé e 


hang — 45...230 (Uczg 5OV, Iz—14) 


fp 15510 kHz (Ucg8—2V. Iz 10 mA) 
Jellemző adatok: 9, — 25 "C 


fr—1Sz 1 MHz (Ucg 52 V, [Iz —10 mA) 
Báziskapcsolásban Áramerősítés (ho) szerinti csoportosítás 
Icso — 6 -z 20 A (Ucp sz 10 V;) 


UcB — 0 v, Iz s 50 mA-nál) 
Icpo sz 20 -— 50 SA (UcB isz 32 V) 


MEANT ETNTÁŰLMMANTTANMYYTÉN AMIATT EPA ETET YAN A ERATRBYAB] 
Izzo — 20—- 504A (Ugy — 10 V) Római szám v j vI VII 
TT ERESETSTE TE TR ekes RSEGEEESEKMEE HEY ESSEK TETET 
2: i Hor 1 50...400] 75...150 125...250 
Urgpjcg — Max 55 V; Up, — min 50 V. ] ] 
tő 
"8- 


TT max 


kv) 

CÍ 

18 
max $6 


AC 176 


Az AC 153 n-típusú komplementerje UgR)cso— IBV (Icro — 300 mA) 


UgRycso — 32V  (Icgo — 500 HA) 


Határértékek: 
Ugpjeso — TOV (Iggo — 200 1 A) 
Por — 800 mW Ig — 100 mA 
fr 7 1 -— 3 MHz (I 7 10 mA, Ucy 5 2V) 
Ucgo — 18 V új — 9097C 
Ucgo 32 V Rinja — 300 9C/JW Ccso — 100pF (Ucgo—-— 5 V, fo: 450 kHz) 
Ugo -- 10 V Rinje Ez 40 9CjWwY 


jellemző adatok: 9, — 25"C 


Munkapontok: 


8. — 9000) 


Icgo—7 c 354A (Ucso—10V, 0, —259"€) 
Icso—-1-—-3mA (Ucgo— 32V, 9, — 9090) 
Icgo — 25 — 5004A (Ucgo — 32V, 
8, 7 25"€) 
Iggo — 20 — 200 4A (Uggo — 10 V, 
8, - 2590) 


Piros pont 
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77 


Ic — fUce) 


lc —f(Uce) 
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AC 176 


mA 


Hi 
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BA 
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a 


HENEN 
0.5 


A 1 v 
VS 


Ic — f(Uce) 


Iz —f(Upe) Icso —f(ő.) 
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Icpo —f(0,) 


ET 
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Oz 04 06 08 A 
Ig 
huen filc) han 7 fc) 
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Az AC 188 n-típusú komplementerje 


Határértékek: 
Prot — 08 WV Icum 72 A 
Ucro 5 15 V Iz 1 A 
UcBo 5 25 V 9 — 90"€ 
UrBo — 10V Runja 7 45 9CIWV 
I0—-1A Bseg 7 —55...75"€ 


jellemző adatok: $, — 25"C 


Icev 5 2004A (Ucrv — 25V, Ugr71V) 

Icso — 0,6 az 2 mA (Uc8Bo zz 10 Vv, 0, s 90 90) 
Icso 77 354A (Ucgo710V, 997 25"€) 
Icgo — 08 — 2.5 mA (Ucgo — 25 V, da — 9090) 


Icgo — 25 —— 200 A (Ucgo — 25 V. 89 — 2590). 


Iezo — 20 — 200 4A (Uggo 10 V, 8, — 25"€) 
UL BR)CEO m í8V (Icso zz 300 mA) 

UBR)CBO m 32v (Icgo sz 500 4A) 

UBRJEBO mm 10V (Iego sz 200 HA) 

frz1-- 3 MHz (ICG—10mA, Uczx72V) 
Ccgo — 100pF (Ucgo—5V, f- 450 kHz) 


Munkapontok: 


UcB Ic j Iz hziE UBE 


o 


0 300 1,5...3 1100...5001 0,65 

0 1000 154 65 1 

v mA mA Ic/Ig v 
10,29 384 HI 
Szines pont 


Icso — f(0,) 
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Ic —f(Ugr) 


f(UBE) 


Ic 
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20 40 
Va 


Icso — f(ő,) 


Peor s f(0) ha1En 5 f(lc) 
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AC 187 K 


Az AC 188 K n-típusú komplementerje 


Határértékek: 

Prot — 670 mW Urgo — 10V 

keesze a] lksona] 
Prot — 800 MW Icav 21A 

[ő — 90"C ] Ig — 100 mA 

s - 25 "] Dj max 7 90"€ 
Iz EZ [0 vV Rajc5S 45 oC /VY 

Uczo BV Runja É 160 9€JVV 
UcER — 180V Ren — 75 9€JVV 

j- — 600 mA ] hi 2,5 cm2-es matáíyáll 
Rt 12 Bseg 7 —55...-4759€ 


Jellemző adatok: 8; — 25"C 


Ic8o — 12-25 HA (UcB zz 10 Vá Ig zz0 mA) 
Ico-1- 2 MA (Ucg - 10V, Iz -— 0 mA, 
8; — 9090) 
Icpo zz 15 -— 100 HA (UcB sz 25 v, I z0 mA) 
Icgo 71225 mA (Ucz—25V, Iz70 mA, 
bj zz 9090) 
Icev — 1004A (UczE—25V., Ugze—1V) 
Iepo 715 1004A  (Ugg — 10V, Ic— 0 mA) 
Irso 712725 mA (Ugg—-10V, Ic—0 mA, 
9; — 9090) 


254 


e —  — — —  — — ——,—,] 


Ucsat 2OBV (c71A) 
Ursa — 04AV (Ucz 7 25V, Iz— 0 ma, 
87 — 909€) 
UpE sz 95...135 mv (UcB zz 10V, Iz sz5 mA) 
Upg — 350 mV. (Ugg 7 OV, Ig — 50 mA) 
UzE — 660 mV" (Ucg OV, Ig 500 mA) 
Us 900 mV (UcB z0V, Iz —1 A) 
IB 70 HA (Ucs710V, Ig—3 mA) 
Ig — 300 (110... 550) HA. (Ucg 7 0V, 


Ig — 1.5 (0.6...30) mA  (Ucg50V, 
I; — 300 mA) 


IRSZ 195 mA (Ucg7OV, IR71A) 
huz E 70 (UcB zzz 10 V, Ig z5 mA) 
he ti 165 (90. . . 450) (UcB - 0 V, 


har — 200 (100... .500) (Ucg — OV, 


haz 50 (Ucg70OV, Iz 14) 

rs 551 MHz (Ucg—2V, Iz 5 10 mA) 

fg 7 20 kHz (Ucg -2V, Iz- 10 mA) 

Core 7 150 180pF (Ucg—5V, I; — 0 mA, 
f — 450 kHz) 


AC 187 K 


1 e - men Ete 
ay 
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gp 


0 20 §0 60 80 "C 
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Í 
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AC 187 K 


Ic — f(UcE sar) Ic —f(Uce) 
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AC 187 K 


KNNNENETN ENNI 


TT 
erTTTT 7mA 
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Mm ELI 


TEMETETT 


k0 60 
Ís ÉGES EEKEEZEZBEET erez 


Iczo —f(0)a UcER — f(Rgrx) 
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Az AC 187 p-típusú komplementerje 


atárértékek: 


Pio 7 08 VV 
Uccso 7 15 V 
UcBOo aa 25 V 
Upzo — sz 10V 
IC71A 


Icm kana 2 A 
Ig 7 01 A 
8 5 9990 
Rinje 77 45 9CÍVV 
seg 7 —55...-475"€ 


Jellemző adatok: 9, — 25"7C 


UpE - 115. bi 


145 mV (Icsz5 mA, Ucr-10V) 


Icev zs 200 HA (UcEv z 25 Vv, UpE —1 V, 


0. — 25"€) 


Icspo zz 04 -— 11 mA (UcBo sz 10V, 


Ic8o 5 5—154A (Ucgo710V, 8, 7 25"€) 
Iego 7 15 200LA (Uggo — 10 V, 9, — 259€) 
fa 10 kHz (IG— 10 mA, Uce52V) 


8. s 9090) 


Ccgo 5 100 pF  (Ucgo — 5 V, f— 450 kHz) 


Munkapontok: 
UdB Iz he1p UBE 
0 0,3 165 0,28 
0 0,6...3 1100...500 0,45 
0 124 80 0,7 
Vv mA Icilg Vv 
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mA 


serjezzs 
gélt 

5 oC Us V 
— 


Ic — f(UBE) 


8 AC 188 


mA 7 
i pi ! 
Ig—55mAT TT gmA I! j ! 
1000 
véztióltál ; 
k ! 4 mA I 
800 I ; 
3.5 mA 
——1 i 
4-3 ma 
600 25 mA 
] 2m j 
OL! 
4.00 ; 15 mA 
CÉ0i ] Í 14 mA" 
hi I TT 05 mA 
0 J NN 82 
0 0,5 4 V 
UL ——— 
Ic —f(Uce) 


HERZL 


gon [/ 


Ic —f(Uce) 
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AC 188 


Icso 7 f(0.) ha1En 7 f(lc) 


260 


AC 188 K 


Az AC 187 K p-típusú komplementerje 
Határértékek: 


s sz 670 il Icav 71 A 
8.  600€ Icm 72 A 
1 — 800 1] Ig — 100 mA 
z 90 he e IEAv - 1,1 A 
Uccso -z 25 Vv lem - 2,1 A 
Ucso 7 15 V 9; — 90"7€ 
Upso zzz 10V Rinjc z 45 oC JwW 


UcER — 18 V Ripja 2 160 9€/V 
Re 510 12,5 cm2-es hűtéssel 


Dseg 7 —55...-475"C 


Jellemző értékek: 9; — 25"C 
Io 5-—154A (Ucg—10V, Iz:70 mA) 


Icso s 0,4 ez 1,1 MA (UcB — 10 V, Ig —0 mA, 
9; — 90 2€) 

Icgo — 20 2004A (Ucg—25V, Ig: 0 mA) 

Ic8o 705-—11 mA (Ucg—25V, Ig: 0 mA, 
0; 9090) 

Icev 7 2004A (Ucg— 25 V, Ugr—1V) 


Iego — 15 2004A  (Ugg — 10V, Ic— 0 mA) 

Is80— 04 1.4mA (Ugg— 10V, Ic— 0 mA, 
9 — 909€) 

UcEsat — 0.6 (Ic5-1 A) 


UrzB ti ei sS0 4Vv (Ucs 7 25 V, Iz 0 mA, 
87 9090) 
Uge 7 115...145 mV. (Ucg— 10 V, Irsa5 mA) 
URE ZS 280 mV (Ucg—OV, Ig 50 mA) 
UgE zs 450mV (Ucg 7 0V, Iz 300 mA) 
Ucg S 550 mV (Ucg7 OV, Iz: 500 mA) 
Une S 700mV (UcgzOV, IR—1A) 


Ig 2 7OUA (Ucg 7 10V, Iz: 5 mA) 


Ig 300 (110... 55OJ HA (Ucg 50V, 

Izz 50 mA) 
Ig 1.5 (0,6...3.0) mA (Ucg70V, 

Iz — 300 mA) 
Ig — 2.5 (1,0...5.2) mA (Ucg70V, 

Iz 5 500 mA) 


Ig — z124mA (Ucg50OV, IG—1A) 


huzz 70 (Ucg10V, Ig— 5 mA) 
ha1E — 165 ( 90. . .450) (UcB 50 V, 

Iz 7 50 mA) 
hag — 200 (100. ..500) (Ucg 50V, 

Ig — 300 mA) 
hate — 200 (95...500)  (Ucg 50V, 

Iz — 500 mA) 
hez 80 (Ucg50OV, Ig—14) 


fr— 1551 MHz (Ucg-2V, Iz— 10 mA) 
fp 10 kHz (Ucg—2V, Ig-— 10 mA) 

Ce 790 110pF (Ucg—5V, Ig: 0 mA, 
f — 450 kHz) 
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[ÚJ] A termikus sta- 


toni kell 1] 
nIIT TT [1 


TIHKATTT 

1! Haotárgörbe Nant 

ELNE Tre 
EUELTT 656] 


400. 1000 — 10000 0 § 


Re —— 


UceR — f(Rge) 


haaen ftc) 


AD 161 


Az AD 162 n-típusú komplementerje 


Határértékek: 
-4Ww ] Ic2z1A 
(9. — 7590) Icm 525 A 
Ucro 7 20V Ig — 01 A 
Ucgso — 32 V 89 — 900C 
Uggo — 10V Rinje 7 85"€C 


Ugg — —55...-4750€ 
Jellemző adatok: 9, — 25 0C 


Icgo 7102 5OHA (Ucgo — 20 V) 

Icso — 20 — 5004A (Ucgo — 32 V) 

Iego — 20 — 2004A  (Uggo — 10 V) 

UgRjcso 5 2OV  (Icgo — 500 mA) 

UgRycBo 5 32V (Icgo — 50044) 

UgRJEBO 5 TOV (ego — 200 4 A) 

Uge — 120...150mV (IG — 5 mA, Ucg — 10 V) 

fr— 351 MHz (Ic— 300 mA, Ueg—2V) 

fg 7 35 kHz [e — 300 mA, Ucg— 2 v] 
(emitterkapcsolásban) 

Ccso — 100 pF (Ucgo — 5 V, f — 450 kHz) 

Icey 1-3 mA (Ucgy 732, 


URE — 0.6V) 

Icgo — 500 - 2700 14A 9.5 
(Ucgo 20 V) — 900€ 
Icgo — 1000 -— 3000 4.A 

(Ucso — 32 V) 
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AD 161 


Munkapontok: 


Ig Iz horn Use 


UcE 


1 0,33 150 03 

1 3.33 150 0,65 
1,66...10] 50. ..300 

1 83 24 13 

v mA Ic/ig v 
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A termikus stabili- 
tást biztasítoni kell li 


A ELT LT] 


beerll 
pij 


40 100 1000 10000 0 € 


RBETTT— 


UcER — f(Rge) 


AD 161 


§ 
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AD 161 


KENE ádálli 
40 H-H F.j ész 
B 4é KANta 
HT JARNNNBERI 
BEER ezi 
HETET 
( EfEzi ! 
"adi Ej TÉL? 
S HA 
— H de 
Hi 
04 [] fi a 
0 02 04 06 08 V 
ESVE UBE ESKEZIZÜZNESEEBEZ arild 
Ig —f(UgE) (c —f(Upx) 


266 


AD 162 


Határértékek: 
P-6WwW Ic 14 
ha. — 45 sé Ic 25 A 
Ucsro — 20V Iz — 100 mA 
Ucso — 32 9; — 90 "€ 
UsBo — 10V Rinje 7 75 9€JW 
Bag 7 —55...-475"C 


Jellemző adatok: 8, — 25 "C 


Icgo — 0.007 -z 004 mA  (Ucgo — 20 V) 

Icso — 0,015 azt 02 mA (Ucso az 32 V) 

Iego — 15 - 2004A (Uggo — 10 V) 

Uccso mm 32v (IcBo sz 200 UA) 

UcEc s 20V (Iczro — 0,5 A) 

UgBo s 10V (IeBo — 200 vA) 

fr— 1551 MHz (Ic—300mA, Ucez2V) 

fg — 15 kHz [és — 300mA, Ucr—2 "] 
emitterkapcsolásban) 


Ccgo — 100 pF (Ucgo—5V, f— 450 kHz) 
Upe — 120...150 mv (lc — 5 mA, 


Ucz — 10 V) 
Icso ai 0,3 az 1,3 mA (UcBo — 20 V, 
8, 7 9000) 


Icgo — 0,55 - 20 mA (Ucrv— 329, 
UE Ez 06 V, 8 z 90 0€) 


Munkapontok: 
j v VE VII 
UcE] le I UBE 
w hee he1E ] he1x 
1 j 50 67 98 170 23 
11 500 75 110 190 -z 0,55 
50...100175...150] 125. . .300 
1 2000 63 92 160 -:1 
Vv mA Tc/Ig Ic/lg Ic/Ig Vv 
441 
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han 7 f(Ic) haen — fc) 
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AD 162 


VAR! 


STT TT] 
] 


ADTAK 


ol 


GOT EEEN HEEN TE HEEB EEEN INN EN HNN S LENN 
05 - 1 V 


U————— 


lc —f(Uce) b Ic —f(Ucr) 


o 
A 
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AD 162 


Icgso —f(ő,) Pig fő.) 


270 


AF 106 


Határértékek: 
P — 60 mw Ic — 10 mA 
0, — 450€ 8j — 90"7€ 
Uccso tesen 25 V Ripja —- 750 Se JWwW 
Ucro — 18 V Renje — 400 9C/W 
Ugo — 03 V seg — —30...-475"€ 


jellemző adatok: 9, — 25 "C 


Icgo — 0,5...104A  (Ucg — 12 V) 
Uepcsoz 25V (Ic— 10044) 
UL BR)cto Z 18 V (Ic sz: 500 UA) 
UgR)EBo —0,3.V (Iz — 100 4A) 
Ip — 20...404A (Ucy— I2V, Ic —1 mA) 
UBRJEBO EZ 0.28. ..04V. (Ucz — 12V, 

Ic — d mA) 
IB—294A (Ucx—6V, Ic—2 ma) 
hne— 70 (Ucz-—6V, Ic —2maA) 
hate — 25...50 (Ucg— I2V, Ic—1 mA) 
fr — 220 MHz (Ucr— 12V, Ic—1 mA) 


má 
max 5 1.2 GHz bh 
Csi 55. . .7,5 dB (ff: 200 MHz, Ren ezi 60 he] 410 80 A 
Még dé veTE S TA) mm eHE 
Munkapontok: f5 [3 [/ A 
HITAN 
Ucz Í Io Ig hz1s UBE 6 
12 1 [ 20-40 ! 50-25 [ 0,325 (0,25--0,38) 
6 Í 2 29 70 0,34 (0,28--0,4) I; MI; 


0 2 4 6 8 
Ügy 
Ic —f(Uce) 
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0207 40 607 80 PA 
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Ic —f(Ip) 


Ic —f(Uce) Icso —f(0.) 
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AF 106 


130 


Ape —ff) 
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Határértékek: 


[5 — 60 0 Ig — 10 mA 
9.7 459C Iz — 1mA 
Ucso — 20V 8j— 907€ 
Ucso — 15V Ropja — 0.75 oC /mvwy 
Urzo — 03 V Ripjc — 04 oC /mwW 
Ic — 10 mA Ügg —30...-4-75"C 
jellemző adatok: 9, — 25"C 


Icgo 7 07...8UuA (Ucg—20V) 
Iczo S 5004A (Ucx— 15 V) 

Iego —2...1004A (Ugy — 0.3 V) Ic —f(lp) 
Iz — 30... .150 u.A 


Upz — 320. . .450 mV VAGESSY ÉS 68 
haz — 10...50 ET 

Iz — 364A ke 

Uge — 360...450 4 (CET 

huz — 75 vái ? 


fr — 500 MHz (Ucr 7 12V, Ic — 1.5 mA) 
App — 105 8BdB (f— 800 MHz) 
F—7,5...9 dB (f— 800 MHz, Ryen — 60 kO) 


E. B! I ; 
5 ti 
s ab. ! 437 
TKZ na 0720 40 60 80 -C 
23 [. ng — TT 
Icso — fő.) 
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AF 139 


100200 300 2000 mV 


Uge ———— 


Ic — f(Uge) 


UR 
Ig — f(Upe) 


ZA HA ZOOJA ABOJJA 
2201 


UE 
Ic zf (UcE) 


Ugy ———— im 


lc —f(Ucx) 
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AF 200 


Határértékek: 
szét Ic — 10 MA 
8, — 450C ] 97 909 
UcBo — 25 V Repje 200 9€/mW 
Uces 7 25 V Ropja — 450 9C/mW 
Ugo — 03V Ogg — —30...-47509 


jellemző adatok: 8, — 25 "C 


Icso—-— 0.5 -c 104A (Ucpo — 12 V) 
UgRycBo —25V (Icgo — 100 44) 
UgRjces 25 V (Ices — 100 44) 
UgRjeBo — 0.3 V (Ego — 100 1A) Icso —f(ő.) 
Ape 7 29 dB (f — 35 MHz) 

hate — 150 (f— 1 kHz) 


Munkapont: 


Pio — f(9) 
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Iz ————— a 


Ic — f(Ip) 


Ic —f(Ucr) 
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AF 201 


Határértékek: 
P — 225 mvwW Ic - 10 mA 
0.7 4507C bj — 90 "€ 
Uccso a 25Vv Ripjc — 200 oC /mvv 
Uces — 25 V Ropja 7 450 oC fmvY 
UrBo kae 0,3 Vv Birg IZ 30. .. 375 e 
jellemző adatok: 9, — 25"C 


Icgo — 0.5 c 104A (Ucso — 12 V) 
UggjcBo —25V — (Icgo— 100 4.A) 
Ugpyces 7 25V  (Ices — 100 4A) 
UgpjeBo —03V. (Iggo — 100 4A) 
Ape — 35 5 25 dB. 

ha1e — 150 (f— 1 kHz) 


Munkapont: 


UcE 


P tot 7 f(ő) 


278 


AF 201 


f(Upe) 


Ic — 


Ic —f(Uce) 


f(Uce) 


lc 
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Határértékek: 


His 5] Ig 11 mA 

0, 7 45"0€ Ic — 10 mA 
Ucro 5 15V Renja — 750 9C/W 
Urgo — 03 V Rene — 400 9€/W 
Ig — 1 mA 17 90"7€ 


seg 7 —30...4750€ 


Jellemző adatok: 9, — 25 "C 
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Ices — 05 - 98uA (Ucxr s 20V) 

Icso — 5004A (Uce7 15 V) 

Irxo — 1004A (Ugy — 053 V) 

UpgcroZ 15V (Iz — 500 4.A) 

UeReBOZ 03V (Ig — 100 4A) 

ha1E s 10...33 (Ic sz 2 mA, UcE sz 10 v) 

he — 30 (Ic—5mA, Ucr—5V) 

fr — 650 MHz (Ic—2mA, Ugp-TOV, 
f — 100 MHz) 


f — 800 MHz, Ren 600 


Cre — 0.23 PF (Ucz— 10V, Is 52 ma, 
f — 450 kHz) 


HA 


10 


Lk BO 


fr — f(Ic) 


Ic — fg) 
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AF 239 S 


Határértékek: 
Prot — 60 MW Ic — 15 mA 
jánápss ] Ig — 15 mA 
UcBo an 20 Vv 8; anni 90 oC 
Ucro — 15 V Rha — 0.75 9C/mW 
Urgo 7 03 V Rinc — 0,49€/mW 


Bsz 7 —30...-H75"€ 


Jellemző adatok: 9, — 25 "C 


Icgs — 05 84A (Ucg — 20, Ugg—0V) 
Icso — 5004A (Ucr—15V, Ig — 0 mA) 
Izxo — 1004A  (Ugg — 03 V, Ic— 0 mA) 
Uge — 350mV (Ucr—10V, Ic—2 mA) 
Ugg sz 4100 mV (UC —5V, Ic — 5 mA) 
UgE 7 480 mV (UcR—2V, Ic— 10 mA) 
Iz — 60-— 2004A (Ucg— 10V, Ic—2 mA) 
Ig — 167 4A (Uc£R—5V, Ic— 5 mA) 
Ig 1mA (Ucg—2V, Ic— 10 mA) 
haz — 33510 (Uce—10V, Ic—2 mA) 
hag 730 (UcR—5V, Ic— 5 mA) 
has -—- 10 (UcE —2 V, lc z— 10 mA) 
fr — 780 MHz (Ucr— 10V, Ic—2 mA) 
Che — O2PF (Ucg710V, Ic—2 ma, 
f — 450 kHz) 

Ap 15dB (Ucg—10V, Ic—2 ma, 

f — 800 MHz, R,—2k0) 
F—5dB (Ucgp—10V, IC—2 ma, 


f — 800 MHz, Ren — 600) 


0 04 02 03. mA 


-If———— 


Ic —f(Ig) 


AF 239 S 


Üezbsétááék 


Icso — f(d,) 


Ic s f(Ucg) 


2383 


I ASZ 15 


Határértékek: 
P-3OWw Igm —m2A 

ki jezzesgáó] I—9A 
Uccso — 100 V Igm s 12 A 
Ucro — 60V 9 7 902€ 
Ugo — 40V Icm - 10 A 
Ic ani 8 A Rinjc 7z 1,5 CW 
Iz —1A 


Bsz 7 — 65... .-H902€ 


Jellemző adatok: 9, — 25 "C 


284 


Icgo 701 mA (Ucg—05V, Ip—0 mA) 
Icso — 30 mA (UcB sz 100 V, Ig z0 mA) 
Icgo — 30 mA (9 — 10- BE; Ucs — 100 vV, 
I; — 0 mA) 
Ucrsat ZOAV ([cz10A, IR-1A) 
Ugrsat ELAV (IG-10A, IR—-1A) 
URE sz 06. ..1,6 Vv (Uc8 kaszi 0 V, [z anni 6 A) 
Ig — 17,5...5OmA (Ucg7OV, IR7-1A) 


Ig 5— 190...375 mA (UcB87OV, Iz— 64) 
hogz — 20...55 (Uce -ÍV, Ic—14) 
he 7 15...30 (Uce 7 1V, Ic76A4A) 
fr— 200 kHz (Ucs—1V, ICc—1 A) 
Ce — 1909 pF (Ucg —5V, [Iz —0 mA, 


f — 500 kHz) 


Cy — 150 pF (UcB — 5 V, Ic — 0 mA, 


f — 500 kHz) 


Üzemi adatok kapcsolóüzemben: 9, — 25 "C 


10 A 
1350 mA 
13€ 
1£ 
1208 


Általános jelleggörbék 


—L0 0 ZO Bú or lc —f(Ig) 


kás 


Icso —fé;) 


lc —f(Upe) Pio (0) 


285 


ASZ 16 


Határértékek: Ig —7.2...21.5 mA (Ugc7OV, IR—14) 


I. — 73...165 mA (Ucy 70V, Iy—6A4A) 
! ] sk Hi hasz — 45. ..130 (Uczr 71 vV, 1c—1 A) 


1. jelleggörbét I--9A 
Jábes Vagi § haz — 35...80 (UcE—1V, Ic—6A) 
Uccso — 60V Igm — 12 A 
2 j fr — 250 kHz (Ucz—5V. Iz— 0 mA) 
Ucro — 32 V 97 — 90"€ 
e Ce 7 190pF (Ucg75V. Ig— 0 mA, 
Uggo — 20 V Icm 7 10 A 
f — 500 kHz) 
1c—-—8A Renje — 1.5 9€/VW 
I2—-1A Cg — 150 pF (Ugg 75 V, Ic —0 mA, 
ü f — 500 kHz) 


Ogg — —65...1-90"7€ 
Üzemi adatok kapcsolóüzemben: 9, — 25"C 


jellemző adatok: 9, — 25"C Ísz 1 10 A 
Icso—- OtmA  (Ucg—0,5V, Ig- 0 mA) Iz s 35 600 mA 
Icso—-— 30mA (Ucg—60V, Ig — 0 mA) R, sz 220 1302 
Ic8o — 30 mA (3j—100"C, Ucg— 60V, Rg7 10 10 

Iz —0 mA) R, 7 12 122 
Isgo — 30 mA (Ugg—20V, Ic— 0 mA) ty — 2 1 us 
UcEsat FOAV (c—10A, IR—14) tp 25 20 us 
Ugrsat I AV (U0c—10A, 1g—14) t, 10 15 us 
UzE —14áVv (UcB OV, Iz — 6 A) ty - 20 35 us 


mA 400 200 48 


Általános jelleggörbék 


286 


Ic —f(Uspe) 


Icgo —f(0) 


[c — KIB) Pio —f(0-) 


Határértékek: 
ki zz 30 W 


(I. a NVATSSARN] 


Fé z 60 "] 
(Iz — 0) 
s s 32 "] 
(Ig — 0) 
M z 20 "] 
(Ic 0) 


Bug 7 —65... 


ASZ 17 


Ic—8A 
Icm z 10 A 
IR7-1A 

IgM —2 A 

Iz —9 A 

I-m 5 12 A 
9; 7 90"7€ 
Runje — 2 9CÍW 
-490"C 


Jellemző adatok: 9, — 250C 


Icso 701 mA (Ucg:-0.5V, Ig:z0 mA) 
Icso 7 30mA (Ucgz:60V, Ig—0OmA) 
Icso—30mA (dj: 10007€, Ugg —60V, 


I; 70 mA) 


Iszo — 3.0 mA (Ugg sz 20V, Ic —0 mA) 
UcE sat FOAV (IG—10A, Ig514) 
UpE sat 5 1A4V (Ic —10 A, Ig —1 A) 
Ugy — 0,4...1,4 (Ucg 50OV, Iz—64A) 


W 


MILL 


Iz s 13...38 mA (Ucg 7OV, Iz—14) 
. IB — 130...285 mA (Ucg—OV, IR—6V) 
hogz 25...75 (UcE-1V, IG-1A) 
haz — 20...45 (Uce—5V, IC—-6A) 
fr — 220 kHz (Ucz sz 5 V, Ic—14) 
Cc — 190 pF (Ucg 75 V, Iz 5 0 mA, 


f — 500 kHz) 
f — 500 kHz) 


Üzemi adatok kapcsolóüzemben: 9. 25 "C 


Ic — 1 10 A 
Iz s 60 1000 mA 
R4 — 220 132 
Rzy— 10 128 
R, — 12 1202 
ty c 2 1 us 
te 25 20 us 
t, e 10 15 us 
íg -a 20 35 us 


Általános jelleggörbék 


ASZ 17 


Ic —f(Upz) 


0 20 40 60 80 0 


ak S 


Ic — file) Peot —f(80) 
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ASZ 18 


Határértékek: 


lés ] Ic-8A 


(I. jelleggörbét) Icm - 10 A 
Ucso — 100 V IR-1A 

(Ig — 0) Im 72A 
Ucro - 60V Ilk —9A 

(Ig — 0) Iem — 12 A 
Ugo — 40V B s 90"7€ 

(Ic — 0) Rinje — 1.5 9CIV 


Bgg 7 —65...-H9007€ 
Jellemző adatok: 9, — 25"C 


Ic8o - 01 mA (Ucg—05V, Iz—0 mA) 

Icgo — 30 mA (Ucg— 100V, Ig— 0 mA) 

Icso — 30 mA (2/—10097C, Ucg — 100 V, 
Iz s0 mA) 

UceE sat 7 OAV, (G710A, IB—1A) 

UgEsat LÓ V, (Ucg—OV, Iz7-6A) 

Ig—9...33mA (UcgzOV, Ig—1A) 


, NN 


! 


290 


Ig sz 90. . .285 mA (Ucg 70OV, Iz m6 A) 
hagg sz 30...110 (Ucz — 1 v, Ic7-14 
hoagg 7 20...65 (Ucz- 1 Vv, Ic— 64) 

fr— 220 kHz (UcrR—5V, IR—1 A) 

Ce 190pF (Ucg—5V. I5—OV, 


f — 500 kHz) 
Cg—150pF (Ug—5V, IG5OV, 
f — 500 kHz) 


Üzemi adatok kapcsolóüzemben: 8, —- 259C 


lk 1 10 A 
: ak 50 1000 mA 
Ra sz 220 132 
Rez 10 12 
R. sz 12 120 
ta 2 1 us 
t, e 25 20 us 
t, 10 15 us 
tp p 35 us 


Általános jelleggörbék 


lc — f(Ugr) 


P tot — f (00) 


19 291 


Határértékek: 


Per 22.5W 
(0.7 45 50] 
UcBo z80Vv 
UcEo sz 60V 
UgBo - 40 V 


ASZ 1015 


Ic-6A 
Iz 71 A 

Igum 52 A 
I bi 72 A 
8; 7 90"€ 


Rinje — 29€CIÍVV 
Big 7 —55...4759€ 


Jellemző adatok: 8, -— 25 "C 


Báziskapcsolásban 
Icso 701 mA (Ucg— 05 V) 
Icso—20mA (Ucg—14V, 8. — 1009"€) 
Icgo — 30 mA (Ugg58BOV, 8. — 10090) 
UgRcev 7 560V (IG—6A Ug—2V) 
U sz 5 B8OV (termikus túlterheléstől óvakodni) 
Ig — 175-c 50mA (Ucg—- ÖV, Is—1A, 

Upzx 08 V) 
Ig: 190 -a 375 mA (Ucg—1V, Iz— 64, 

UPE zzz 0,6 al 1,6 Vv) 


3,.0.5 


292 


Cyr 160PF (Ucg 7 12V, Ig 0 mA) 
Cyre — 165 pF (Uc8 —6 V, Ic sz0 mA) 
f,,-a 250 kHz (Ucg76V, IR—1A) 


Emitterkapcsolásban 


Ucr sat 70S5STV (Ic—64) 

haes- 20 (Ucx714V, Ic— 30 mA) 
hogz — 20...55 (Ucez1V, IG—1A) 
hag 7 15...30 (Ucz 51 V, Ic5 64) 


Üzemi adatok kapcsolóüzemben: $., — 25 9€ 


Up 28 v 
R, 470 
Ic 6 A 
480 mA 
120 mA 
20 us 
15 us 
35 us 


ASZ 1015 


1 ——— 


Icgo —f(ő;) 


Megengedett 
munkatar- 
tomany 


293 


. ASZ 1016 


Határértékek: 

PcE .- 22,5 WV Ic sz6A 
Fégesó ] I371A 
UcBo sz 60V Iza —2A 
cso 7 40V Iz —72A 
Jego 7 20V 0 - 90"€ 

Rinje — 2 9€/W 


Dag — —55...-475"C 


jellemző adatok: 9, — 25"C 


Báziskapcsolásban 
Icsos c01mA (Ucg — 0.5 V) 
IcBo —z az 20 mA (UcB sz 14V, 8, zz 1007€C 
Icgo c 30mA (Ucg—60V, 8, — 1009C) 
ÜLBR)CEV z 48 Vv (Ic Ez 0,5 A, UpE Ez 2 V) 
UÜU(BR)CEV — m 32V (IG—6A, Ugy 2V) 
U7 560V (termikus túlterheléstől óvakodni) 
Ig—7.2...245mA (Ucg—ÖV, Iz—1 A, 

Upsz — 08 V) 


3 05 


294 


Ig —73...165 mA (Ucg7OV, 1Iz—6A, 
Upz — 16 V) 

Cpe 5 160 pF (Ucz — 12 V, Iz—0A4A) 

Cpe— 165 PF (Ugg—6V. Ic—0A) 

f, — 250 kHz (Ucg76V, IR—1A) 


Emitterkapcsolásban 


UcE sat 7 0.5 1V dc—64A) 
hasz — 35...§8 (Ucs- 1 vV, Ic7-—6A4) 


Üzemi adatok kapcsolóüzemben: 9, — 25"€ 


Uráp 7 14 14 v 
t 14 230 
Ic — 1 6 A 
Iz — 35 260 mA 
Iz — 8,7 65 mA 
És s 20 20 us 
t 15 15 us 
t 40 35 us 


ASZ 1016 


197 


o IT 
ME 


Megengedett ; 
munkatar- 
tomúny 


19T 108 4073 


lc — f(Uce) 


295 


ASZ 1017 


Határértékek: Cye — 160pF (Ucgz— 12V, Ig: 0 mA) 
Cpe— 165 PF (Ucg—6V, Ic—0 mA) 


Pcg — 225 W Ic-6A í 
(00 — 45 900) Ig —1A fa zz 250 kHz (UcB —m— óv, Iz — 1 A) 
UcBo — 60V Igm 72 A i 
Ucz - 48V Ig—72A Emitterkapcsolásban 
He alt ; klgezáétsa UcE sar 7 05 1 A dc7- 64) 
st — —55...-Z5"C 0 Rinje — 29€C/W haz 7 25...75 (UcE-1V, IG51A) 


sz 20...45 (U6ce6—1V, — 
Jellemző adatok: 9, — 25 "C hane — 20 (UcE 1c— 64) 


Báziskapcsolásban Üzemi adatok kapcsolóüzemben: 8; ::-25 0€C 
Icso — -z 01 mA (UcB sz 0, V) 


Icso — c 20mA (Ucg—14V, 9, — 10090) Up 7 14 14v 

Icso — — 30mA (Ucg—60V, 9, —100"€) R, 14 230 

Ugpjcev 7 5—48V (Uge—2V, I1c—05A) Jó. Ez 1 ék 

UgRycEv — 5 32V (Ugg—2V, Ic—64) Iz — 55 400 mA 

U.. s z6OV 

gi me 137 10 

Iz — 13... .38 mA (Ucg 7OV, Iz—1A I 2 0 mA 
Ugr — 0.8 V) t. — 0 20 us 

Ig — 130...285 mA (Uczg 7 0OV, Iz—6A t, — 15 15 us 

Up — — 0, 4... .1,4 V) t ei 40 35 us 
3 05 


—G— ma tf honát — 


296 


ASZ 1017 


Jj 


Iczo —f(d;) 


LELT 
Megengedel OSD DK 108 107 10 s 
munkatar- 
tomúny t 
K —f( 


lc —f(Uce) 


297 


. ASZ 1018 


e e ———-e.-—x—$—xÚleŰ enem mmeamo tn e mamam mmm Mmm TTANANNMNNEMATEMAMENETAMETET ETTE 


Határértékek: Ig — 90. ..285 mA (UcgSzOÖOV, Iz 64) 
Pcz — 225 V IB 71 A Cye 7 160pF (Ucz—12V, IR—0A) 
Ta — 450€) ] Laci Cye— 165 PF (Ugg—6V, IG—0A) 
Ucso 80 V I — 72 A f,,— 250 kHz (Ucgz6V, I—1A) 
Ucz 7 60V 97 909€ 6: jjés 
UcE 7 40V Rinje 7.2"€ IN mitterkapcsolásban 
Ic—-6A Rinca — 0.5 9€/VW UcE sat — 05 1V dc5- 64) 
zal ] hag 7 40...110 (Uce— 1V. lc — 14) 
Ügg 55. ..37597€ hogz 7 20...65 (Ucex— 1 V, Ic7- 64) 
jellemző adatok: 9, — 25"C Üzemi adatok kapcsolóüzemben: 9, — 25 "€ 
Báziskapcsolásban Uáp 28 28 v 
Ico7z — Ot mA (Ucz— 0,5) R, Ez 28 479a 
Icgo 7 c 20mA (Ucg—14V, 8. - 100"€) Ic — 1 6 A 
Icgo 7 c 30 mA (Ucsf— 80V, 8. — 100"€) Iz 50 400 mA 
Ugpjcev 5 60V (IG—05A, Ugz—2V) Iz — 125 100 mA 
Ugnjcev 5 32V (Ic—6A,, Ugy 2 V) t 20 20 us 
Us 80V (termikus túlterheléstől óvakodni) tv — 15 15 us 
Iz —9...33 mA (Uczg 70V, Ig 14) f -— 40 35 us 


298 


ASZ 1018 


pú 


tés 


zt 
3x 
; 


W 


17 
et ! 


e 


Hz 
ii 
FE haz 
I] 18 


Icso - f(0j) 


- 


re TTETl mh 


KNLASNTAL 
ti etemH 


- 


407" 
t 


K ff 


299 


Határértékek: 
[ zz 300 ség 
(9, — 459C€) 
Ucso — 50V 
Ucgo 7 45 V 
UrBo —6V 
Ogg — —55...-49097€ 


Ic — 100 mA 
Icm — 200 mA 
9; — 175 9€ 


Rpja —i 0,5 oC fmvY 
Renjc — 02 9C/mW 


Jellemző adatok: 9, — 25 "C 


Icso 7 154A (Ugy 7 20V, 8, — 1500€) 
UcE sat — 0,09. ú .0,25 V (Ic — 10 mA, 


Ig — 0,5 mA) 


UcE sat ZO2ZV (IG— 100 mA, Ig —5 mA) 
UzE — 550...700 mV (Ucz—-5V, Ic—2ma) 
he 7 110-z 220 (Ucg—5V, Ic—2maA) 
hasz — 250 (Ucess5V, Ic5— 110 mA) 

fr — 85 MHz (Uczg—5V, Ic —0,5 mA) 

fr — 300 MHz (Uce-5V, Ic— 10 mA) 

Ccz — 2,5...45pF (Uce—5V, Iz— 0 mA, 


f— 1 MHz) 


F—-3-z 10dB (Ucg—5V, Ic— 02 mA, 
Regen 72 kO) 


300 


Igz0.65 mA 


lc —f(Uce) 


IaztSmA 
ASS 


0 
0 04 0B 14 46 5 V 


Up —————— 


Ic —f(Uce) 


/ 
0001 001 04 10100 mA 
I —— 


ha1En — f(Ic) 


Peor — fő.) MET Él) 


301 


Határértékek: 


P — 300 mV Icm — 200 mA 
Ucro sz 20V B — 17597C€C 
Ucgo — 30V Renje — 0.2 9C/mW 
UsBo — 5 V 
Ic sz 100 mA Runja — 0,5 9C/mW 
seg 7 — 55... 175 "€ 

Jellemző adatok: 9, — 25"C 
Icso 7 15HA (Ucg—-20V. 8, 150"€) 


Uc sat — 009...025V. (IG — 10 mA, 
Ig — 0.5 mA) 


Ucx sat ZOZV (c 7100 mA, Ig— 5 mA) 
Ugz — 550...700 mV (Ucx—5V, Ic—2mA) 
haz 7110 220 (Uce-5V, Ic—2mA) 
hag — 250 (Uce- 5V. Ic— 10 mA) 

fr— B5MHz (Uce-5V, Ic— 0.5 mA) 

fr — 300 MHz (UcR75V, Ic— 10 mA) 


CcB z 2,5. ke .4,5 pF (UcE z 5 V, I 0 mA, 
f— 1 MHz) 


F — 3 -z 10 dB (Ucy 55 V, Ic — 0.2 mA, 


Ic —f(Uce) 


16 44 42 mA 


302 


0025 05 055 


UBE 


Ig — f(Upe) 


— ge 


Icso — f(ő.) 


BC 108 


05 


S 
Ur 


Ig — f(Usc) 


303 


Határértékek: 


— 300 mW Ic — 100fmA 

Ucso 5 20V Icm — 200 mA 
Ucgo — 30 V 9 — 175"€ 

UrBo 5 V Renja — 0,5 9C/mWw 


Ripje z— 0,2 oC fmvy 
Dseg 7 — 55... 4175 9€ 


Jellemző adatok: 9, — 25 "C 


Icso - 15HA (Ucg—20V, 97 — 150"€) 


UcE sat — 0.09...025 V. (Te — 10 mA, 


UcE sat FOZV (Ice — 100 mA, Ip— 5 mA) 
UE — 550. ..700 mV (Ucs—-5V, Ic— 2 mA) 
huz 7 11-c 220 (Uce—5V, I —2mA) 
hag 7250 (Ucgz5V, Ic— 10 mA) 

fr— 85 MHz (Ucge—-5V, Ic— 05 mA) 

fr — 300 MHz (Ucr—5V, IG 10 mA) 


CcB — 2,5. . .4,5 pF (UcEe sz 5V, I m—0 mA, 
f- 1 MHz) 


F— 3-z 10 dB (Uce 55 V, Ic — 0,2 mA, 


Ic —f(Ucr) 


304 


BC 109 


fr —f(lc) Peor — F(0) 
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BC 177 


1 Jeee nni 


Határértékek: 
Prot — 03 WV Icm — 02 A 
fa sz 25 se Ig — 50 mA 
UcBo — 50V 8; 7 175"C 
Ucro — 45 V Renja 7 500 9C/W 
Ic—01A Rinje — 200 9€/V 


Dseg — — 55... .-H1759€ 


Jellemző adatok: 9, — 25"C 


Icgo 7 104A (Ucg— 20V, 8, — 1509€) 
Ugnc8o — 50V, (lc — 10 4A) 
UL BR)CEO sz 45 V, (Ic sz mA) 


Ugnjeso —5V, (IE7—1tHA) 
UcE sat 701 -— 0BV (e — 10 mA, 


Uct sat 7 03 06V (Ic — 100 mA, 
Ig mm 5 mA) 

URE sat 7 07 — O7BV (Ice — 100 mA, 

Ig — 05 mA) 


UpE sat 7 085 V. (IG — 100 mA, Ig— 5 mA) 


Uge 7 OSZV (UcR75V, Ic—104A) 


UpE — 0,65 az 1,75 Vv (UcE mV, Ic —2 mA) 


VI. csoport: hag — 140 (Uce-5V 


lc 2 mA) 
A-csoport: hag — 180 (Uce—5SV, 
Ic 2 mA) 
B-csoport: hag — 290 (Uce—5V 
lc sz2 mA) 
C-csoport: hag — 520 (Ucr-5V, 
Ic 2 mA) 


Dinamikus jellemzők: 9, sz 259C 
fr — 130 MHz (Ucr—5V, Ice — 10 mA, 
f — 100 MHz) 
Ccso 745 pF (Ucg—1OV, f- 1 MHz) 
F—2- 10dB [(Ucz—5V. Ice — 200 A, 
e —2kl f-1khkHz, ] 
4f — 200 Hz) 
IV. csoport: 8— 75 150 (UcR—SV, 
Ice 2mA, f—1 kHz) 
A-csoport: 8 — 125 260 (Ucz—5V, 
Ic-2mA, f—1 kHz) 
B-csoport: 8 — 240-— 500 (Ucre—5S5V, 
Ic-2mA, f—1 kHz) 
C-csoport: 8 — 450-- 900 (UcR—SV. 
Ic -2mA, f—1 kHz) 


BC 177 


05 
Up ————— 


Ic —f(Uce) lc —f(Ucr) 


ZS 307 


0 64. Hl té ! 
040 20 30 4 V 9 OZ 03 04 V 


Up ——— -UcE sot 


Ic — f(Uce) Ic — f(UcE saw) 


7900 


1007 


1 
000400 01 41 0 10 100 má 


[mm 


u 


ha1En — filc) 


308 


fr —f(Ic) Iz — f(Upr) 


mee mee 


; BC 178 


ke ee ee eye —ey—Ú$—Oxwcocummzéta 


Határértékek: UE 7 1V (VceEziV Ilc— 100 mA) 
IV. csoport: hag — 140 (UcE— 5 v, 
Prot - 0.3 VV Icm 7 02 A Ic 7 2mA) 
(0, — 2590) Ig — 50 mA A-csoport: hag— 180 (Ucr—5V, 
Ucso - 30V 9 — 1759€ Ic 7 2mA) 
Ucso 725 V kele z 500 9C/VV B-csoport:  hayg 7290 (Uce55SV. 
Ugo 7 5V Rinje — 330 9€/VV Ic 72 mA) 
Ic704 A C-csoport: hates 520 (Uce—5SV, 
ggg 7 —55...-HÍ75OC Ic 72 mA) 


Dinamikus jellemzők: 8, — 25"C 
fr — 130 MHz (UcrE— 5V, Ic:z 10 mA, 


Jellemző adatok: 8, — 259C 


Icgo 7 104A (Ucgz 20V, 8, 7 1509C) f — 100 MHz) 
UeR)cBo — zz 30V (lc — 10 uA) CcBo m— 45 pF (UcB sz 10V, f—1 MHz) 
UBR)CEO — sz 25 Vv (cz (sz 2 mA) F—-2-- 10 dB (UcE s I- — 200 VA, 
Ugo — 5V (E—14A) Fe —2kO f—-1khHz, ] 
UcE sat 701 -- 0OIBV (Ic — 10 mA, Af — 200 Hz) 

Ig — 0,5 mA) VI. csoport: 85 75-- 150 (Ucr—5 v, 
UcE sat 0,3 -z 06V (le — 100 mA, Ic —2mA, f-1 kHz) 

Ig — 5 mA) A-csoport: 8 — 125 260 (UcrE—5WV, 
UpE sat 7 077 O/Z8V, (IC — 10 mA, Ic7-72mA, f—1 kHz) 

Ig — 0,5 mA) B-csoport: B — 240 500 (Ucr—SV. 
UBpE sat — 0.85 V (Ic — 100 mA, Ig — 5 mA) Ic 72 mA, f-— 1 khkHz) 
UzE 7 15D2V (UczeE5z5V. Icsz10uA) C-csoport: ő — 450-c 900 (Ucr— sv, 
Ugz — 065 --075V (Uce75V., Ic—2mA) Ic—-2mA.  f—-— 1 kHz) 


310 


BC 179 


Határértékek: 

Poe 5 03 W Icm — 02 A 

(0, — 25"€) Ig — 50 mA 
UcBo 7 25V 9p- 175"C 
Ucgo —z 20V Rinja — 500 9CJWwW 
Upoz5V Rinje "z 200 9€/VV 
Ic 5014 

Dggg 7 —55...-4175"C 


jellemző adatok: 0, — 2507€ 


Icso — 104A (Ucgo—20V, 8, 15090) 
UgRjcBo — 25 V, (Ic — 1044) 

Ugn)cso 7 20V, (Ic 2 mA) 

UgRsBo —5V (IR— 14) 

UcE sat 7 0.1 -— OTBV (Ice 10 mA, 


UcE sat 7 03-- 06V (Ic — 100 mA, 
lc m5 mA) 

UBE sac 7 07 -z 0/78V (Ic—10 mA, 

Ig — 0,5 mA) 


UE sat 7 OB8SV (Ic— 100 mA, Ig —5maA) 
UzE — 065—07S5V (Ucez5V, Ic — 104A) 
UE -1 (Ucg—5V, IG — 100 mA) 

A-csoport: hog — 180 (Ucg55V, Ic--2mA) 
B-csoport: hag — 290 (Ucze—-5V, Ic:2mA) 
C-csoport: hoyg — 520 (Ucz-5V, Ice —2maA) 


Dinamikus jellemzők: 9, — 25 "C 


fr s 130 Mhz (Ucg-5V, Ic 10 mA, 
f — 100 MHz) 
Ccso— 45pF (Ucg—10V, f—1 MHz) 
F s 4dB (UcE sz sv, Ic — 200 [ A, 
Ryen 7 2k0 f— 30 Hz...15 kHz) 

A-csoport: ő — 125 -- 260 (Ucg:-5V, 

Ic—-2mA, f-1 kHz) 
B-csoport: 8 sz 240-z 500 (Ucr—5V, 

Ic—2mA, f-:1 kHz) 
C-csoport: ő sz 450-z 900 (Ucg55V, 

Ic-2mA, f—-1khHz) 


jelleggörbéi azonosak a 306 . . 


HÁL 


. 309. oldalon levő BC 177 jelleggörbéivel. 
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Határértékek: 
Peor — 300 mW 
UcEs E 50 V 
Uczo 7 45V 
Ugo ÉV 
Ic  — 100 mA 


BC 


lem sz 200 mA 

Iz — 50 mA 

8 — 1509C€ 

Ronja £ 420 kW 

Ügg 7 —55...-H1509C 


Jellemző adatok: 9, — 25"C 


Ices zz 02-15 nA (UcEs zz 50 vV) 

Ices — 02-—-41uA (Ucesz 50V, 9, - 125 "€) 
UgRJEBO—ÓV (Izxo —í4A) 

Ugkycso 2 45 V (Icso — 2 mA) 


Dinamikus jellemzők: 9, — 25"C 


Ír sz 85 MHz (Ic — 0,5 mA, UcE —3 v) 
fr — 2502. 150 MHz (Ic— 10 mA, Ucr— 5 V, 


f — 100 MHz) 


CcBo z 45 pF (UcBo sm 10 V, fs 1 MHz) 
Cgo — 8pF (Urgo—05V, f- 1 MHz) 


F52-z 10 E 


gen 


2 kO f- 1 kHz, 


(lc z 0,2 mA, UcE s 5 1] 


Af — 200 Hz) 


Sztatikus jellemzők: 9, — 25 9C 


5 101105 [10 


5 110010,85] 100 


——— 1 1 ——- —  [——— [/——— [F—— kr 


V ÍmAj V ímaA [mA V Vv 
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Ig 


5 


UGE sat UBE eat 


0,5 ] 0,07 -z 0,2 10,73 -z 0,83 
0,2 - 0,6 1087 -z 1,05 


237 


Munkapontok: 9, — 25 C€ 


he1g-csoport A B c 
ama ——yk—y———;Úlme my —ydmyen ey ———yyyyyysymyygydn;ggntnan 
UcE lc hoin heip heyn 
eső MeENSSEN ENNE tuti 
5 0,01 90 150 270 
5 2 170 290 500 
(120. . .220)) (180. . .460) (380. . .800) 
5 100 120 200 400 
v mA Icilig Iciig Iciig 


GE————————————————Ú[————;3—cs yes mntA Ne TONazaat 


Dinamikus jellemzők: 9, — 25 "C 


Ic-2mA, Uce—-5V, f- 1 kHz. 


heyp.csoport A B c 
hi4e 2,7 4,5 87  Íke 
(1,6...4,5) I (3.2...8.5)  (6...15) 
h42e 1.5 2 3 10-14 
220 330 600 — 


hane 1 (150... .260)I (240. . .500)] (450. . .900) 
hoze I 18-30 ] 30-60 ][ 60110 ÍuS 


BC 237 


f(UBE) 


Ic — 


8 
§ 


NNA AT 


lc —f(Ucr) 


f(Uce) 


lk 5 
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02 03 04 05 5 V 


Uce sot zi 


Iz —f(Upe) Ic —f(UcE sac) 
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40 


02 04 06 08 


EZszezezáttomaztszzt szunt 


fj 


Jar eGt 


lc —f(UBE sat) 


50 mA 


fr — (lo) 


15 


3 


— f(UcBos UrBo) 


CcBor Cgo 


He —f(Ucr) 


6 
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BC 238. 
je ee M———UÚ!ŰNÚxÁ—— ——, ,—x—ee ee 
Határértékek: 


; 4 4 izast szssá 
Peor z 300 mW Ic — 100 mA Dinamikus jellemzők: 9, — 25 "C 
UcEs 5 30 V Icm — 200 mA (c —-2mA, Ucr—5V, f—1 kHz) 
UpBo 5 5V 8; — 150"€ tsöberk A J B J c 
Ronja 7 4207€ 


hi1e 12.7(1.6...4,5) 14,5(3,2...8,5) Í8.7(6...15) ! ko 
h12e 1,5 2 3 10-84 
hate [220(125.260)1330(240."500)1600(450.900)Í. — 
h I 10-z 30 30 -—— 60 60-z 110] mS 
22e ] 

e MM EEaar 
Ices szei 0,2 az 15 nA (UcEs — 50 V) 
lczs : 0,2 z 4 LA (UcEs s 30 V, 0. Ez 125 90) 
UeRjeBo 5 5V (Iggo— 114) 


Ogg 7 —55...-41500€ 


jellemző adatok: 9, 7 25"C 


Munkapontok: £., — 250€ 


UgRjcso5—2OV (Icgo 72 mA) harm. ] ve 0 É J ni 
fr — 85 MHz (IG—05 mA, Ucrs3V) Észt - zi 
Ír És 250 —- 150 MHz (Ic z 10 mA, UcE - 5 vV, UgE Io j ho1p j heg hog 
f — 100 MHz) 
5 10.01 90 150 270 

CcBo c 45pF (Ucgo—10V, f-— 1 MHz) 5 [2 1170(120...220) 1290(180...460) (500(38...800) 
Co — 8pF (Urgo—05V, f— 1 MHz) 5 110 120 200 400 

(c —02mA, Ucr—5VI  —]— je 
F—2-z 10 dB e 280 f-1kbHz, ] v mA dcilg  ] [cl I leli 

A4f — 200 Hz) 


Sztatikus jellemzők: 9, — 25 "C 


Uczi lc ( UsBr] Ig Ig UdE sat UBE sat LSE ge 
] 78 
FEKETEK ee ee EE j / 
0,5 Í 0,07 0,2 0,73 083 T, TE 
5 0,2 0,6 0,86 1,05 S csi 


Vv 
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BC 238 


318 


sét E Elgin ti 


sek EEERÁNÉÉONE ÉSI " 
seoszsiltma ve 
Mn ttea esze szet gtt 


Ic szi f(UcE sat) 


319 


fő.) 


IcBo 


E 
EE E si sszs kát 1 
Sim énemtet etette ee 
rk déd Vz Téma 
je) 
St t-f a H-t tk 
—— ZET ; e 
se esz ps EZ eszet Hi e 
09 FELE 5 ge t té 2 
A SEB EE Fred 
EilEkEzi EEG SSE: S; -k 
ÚR TT lat ? ? 
U NISTET ESTE zslhe st 
ESZI z o I 
B Ez smsa FESS HZTZÍS 5. 38 o 
ca Hat H-A- S" 
1988 zt 
t 
í ES FA 


vV 
MHz 
500 


40 


02 04 06 08 
UgBE sat TT — 
lc - f(UBE sa) 
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BC 238 


- hel) 
e7peÜeszmk) 


UrBo:Ugyo ——— 


Ccpo Cppo zf (UcBo UrBo) 


— he(lE) i 
e Fell -5V) 
TT T f 


8 0 10 20 v 
Ugg — e 
He Eaöiz f(Ucz) 


21  Tranzisztor-Atlasz 
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AK; 


; BC 239 


ela eme een kinátmm ntem lemámmmttmmimntásmmetámtérámiemtámiműszntétsettzs 


Határértékek; Dinamikus jellemzők: 9, — 259€ 
Pige Sz 300 mV Ic — 50 mA (ez 2mA, Ucs-5V. f- 1 kHz) 
UcEs s 304Vv Ig 5 mA 
ME eZezSEEEEEENe NB 
ai i —- h a 
Ucro 7 20V 1500C HE, A j B c 
Urzo 55 V Runja — 420 0CJW  NENNENÉNNI HENNN VETETTE ENEEETNT SET 
Bag 7 —55...-41500€ hue 4,5(3.2...8,5) ] 8.7(6...15)( kO 
-—4 
Jellemző adatok: 9, — 259C haze : JEE SET ják 
Ices 70215 nA (Uces 30 V) hore 330(240...500) 1600(450...900) [ — 
Iczxs 7 02 —3OV, 9 712590) TT TETT 
SES c ApA Ucssz30V, b 14 dus 30 60 60110 [us 
UR —5—5V (Iso71uA) JINN E ee EEZZKNNttt 
UpRycso 7 5—2OV (Icso—2mA) i 
fr — 85 MHz (Ic— 05 mA, Ucr—3V) Munkapontok: ú, — 25"C 
heix- A B w (ei 
f — 100 MHz) csoportok j 
Ccsosm 45 pF (Ucpo—10V, f— 1 MHz) Ült ÍGOi fizisé hadi 
de 7-02mA, Uc-5V;, 5 0.01] sági 150 270 
F-z 4 dB Ryen S 2.KO, f— 1 kHz, GAEL GET) EMSZETÁE SZETESETT 
4f — 200 Hz) 512 — ——— ]290(180...460) 1500(380...800) 
Sztatikus jellemzők: 0, — 25 9€ vV [maj kele lellg Tele 
ee e MÉNNNNe ÉN 
0 i 
Ven] Ic ( UBE ] e] Ig I UGE sat J UBE sat 
PNRNRNNAEN ERRE ERR SRE MR e eeeeeeeessei z; 3 —z 
51011051 10 0510 07 -z 02] 073 -- 0,83 E 0.20" 
S [zá E-ey er s 
5 110010831100] 5 ] 02-06 [ 087 — 1.05 ve erti rad 
S] Seasáz sze bes zó [eses 1.145 
[ mAJV ] v 


et ————(O— esne teme Ű TÖNIÉNmmEN MM ANTMANNYI 
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BC 239 


ÜgE ett 


Ic —f(Usr) Ic — f(Uce) 


OZ OZEA 


UE ——— 


Ic —f(Uce) 


Ic —f(Uce) Ic—fUce) 
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BC 239 


mA 
0,67v kazi 
8: Tr ak 
8 
0,66v 
6 
0,65V 
18 
[I T T 
I ! 
2 064 
7 0,63v 
o UBr:0,62V 


1078 105 407403 1072 401400 s 0 új 05 v 
TEYSESZMÉSÉSÉSÉST CSS BEST 
Roja — ft) Ig — f(Upe) 


325 


] tök 287 
02 04 06 08 40 V 


UgE sat JENKI 


lc — f(UBE sat) 


UcBo;UEBO 


Icso — f(ő,) CcBor CeBo — (Ucgo: UrBo) 
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BC 239 


7 z [e — É 2 § 
ESB jES; Szá EZTET TETT 
ET, JE BELE ? 5 Ö To HEH HHa 
Caty] b keztek, .) JR [NP 91 ie ése avi 
Ta HK s ha Öö, súg 09 s vag hl 
TETT éke HMITTT I TITI löyge ey 4 
tTTrTTEI ér s t96jye — s E 
17 jét kor: ] — ÉT s 1 ígyib 8) 
a) 0 e2b - — 
E tan T00prüs 3) 
ÉRA ösi (ve 1, sz öl 
; TI — —E ki STAR [enyi fred 
HrH [BESZ EKEBEINI Hg I fő) els S TT Il 
tri ] ] ö 65 2 pá tea 
5] ! 8 raj 5 E fed 5. o u 
Mall HI seb] Öö 
ár T. ks ék Pe gjise 
4.41 a 
ILS TE a KÓ Ez etet eti § ] s 
7 H Ésül ső És pe Da TT fi s, 
o o pr fe) s WZ PE 12 0 keni jég] oO 
2 LD bazi [e] ken) a ci ei hoza vé 
—anatll[—————— 
 emágegájj-—————— ———— 
Fe) - 
1 ki a 
ha 3 he g8 1 a 
3 a Ed eh the 
La A az - ea s 
11 
— T I] U 
CG ] 3 
É H-H Bi sz 
s 1 win 1 
ii sI:1]e [ 
9] hoz 
k la zsd 4.2 
haz is EH BE A I NSA S XT 
Jet] j! Ez 1 2] 
6 z —IA h-t. kn 
ng : I 
uz a kel ez a s : 
e es s hi e 
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BC 307 


Dinamikus jellemzők: 8, — 25 "C 


Határértékek: 


[e — 03 al] Ic —01 A 


(9,  —2500) Icm — 150"7€ 
Uccso 7 50V 9 5 1500€ 
Uccso 545V Ig — 50 mA 
Ucso 55V Runja — 330 92€/W 


Dseg 7 —55...-41500€ 


jellemző adatok: 9, — 25 "C 


328 


Icso z4UA (Ucg—20V, 0, 1259€) 
UeRycBo —50V (Ic— 10 4A) 

UgRycso — 45V (Ic—2mA) 
UrgRjEBOZSV dE—1HpA) 

Ucr sat 701 01BV (e — 10 mA, 


Ig — 0,5 mA) 

Ucz sat sz 03-— 06V (Ic — 100 mA, 
Ig — 5 mA) 

UpE sat 5 07 078V (IG — 10 mA, 


UpE sat 7 085V (Ic 5 100mA, Ip-— 5maA) 
UgeE S OSZV (Ucz55V, Iz-—2mA) 

Ugz— 1 (Ucys5V, Ice 100 mA) 

VI. csoport: hag — 140 (Uczxs 5V, Ic—-2m4A) 
A-csoport: hag 5 180 (Ucze55V, Ic—2mA) 
B-csoport: haz 290 (Uczs5V, Ic-2maA) 
C-csoport: hag — 520 (Ucz—5V, Ic 52 mA) 


fr — 130 MHz (Ucz—5V, Ic— 10 mA, 


f — 100 MHz) 


Ccso 7 45 PF (Ucg— 10V, f— 1 MHz) 


(UcE —5 V, Ic bzs 200 HA, 


F7-2-z 10 dB Fe —2KkO, fs1 kHz, 


VI. csoport: $ — 75-- 150 (Uczr—5V, 


A-csoport: 


B-csoport: 


C-csoport: 


I0—2mA, f—1 kHz) 
Ic-2mA, f—1khHz) 


BC 307 
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BC 307. 


MHz TETTETETT ZT TTI 
] -Hümegrmtni 
TETEL FEL BA ANt 
TŐL TR NNA NA KNER IRB R BH AR ERR ELSE 
! Hi [rá mt 1 
JG HÁK ML REED ll ll 
100 He] he 
sejtes HA ee LT 
EZTET T ei 
Tri 6 HFuLes BV 
4 ai Tf 100MHZ 
; I 1 I -25"0 sz 


E CSARGKKSEEKEGEE zatől E TES 


UpE — f(Ic) fr fd Ic —f(Uce) 


330 


BC 308 


Határértékek: 
Post — 0.3 WV Ic 701 A 
(0) — 25 sé] Icm 7 02 A 
Ucgzo — 30V Ig — 50 mA 
Uccso 25 V 8 — 150"C 
Ugo 5 5V Rinja 7 330 9€/VV 
Bgg — —55...-H1509€C 


jellemző adatok: 6, — 25"7C 


Icgo 7 441A (Ucg—20V, 0, — 125 9€) 
Ugpjc8o —30V (Ic— 104A) 

UgRjcso —25V (Ic—2 mA) 

UgRjeBo 7 5V (Iz—14A) 

UcE sat 7 01 — O18V (Ic — 10 mA, 


Ig — 05 mA) 

UcE sat — 0,3 -— 06 v (lc — 100 mA, 
Ig 55 mA) 

Ugt sat 7 07 078V. (Ic — 10mA, 
Ig — 05 mA) 


ÜUBE sat — 0,85 V (Ic z— 100 mA, Ig m5 mA) 
URE —- 0,52 Vv (UcE mm 5V, Ic 10 uA) 
UBE-1V (Ucgez5V, Ic-—2mA) 


IV. csoport: h1E — 140 (UcE z5V, 
Ic m—2 mA) 


Jelleggörbéi azonosak a 327...330. oldalon levő 
BC 307 jelleggörbéivel. 


A-csoport: hog — 180 (Ucr—5SV, 

Ic — 2 mA) 
B-csoport: hag — 290 (Ucr—5V, 

Ic -— 2 mA) 
C-csoport: hag — 520 (Ucg55SV, 


Ic —2 mA) 


Dinamikus jellemzők: 9, — 25"C 


fr 130 MHz (Ucg55V, Ic— 10 mA, 
f — 100 MHz) 
Ccso 7 45pF (Ucy7 10V, f— 1 MHz) 


(UcE 7 5V, Ic — 200 HA, 
Fz2z10dB — ÍRen— 2kO, f:1kbHz, 
Af — 200 Hz) 


VI. csoport: 8 — 75 -z 150 (Uce—5V, 
Ic—-2maA, f-1 kbHz) 

8 — 125 -z 260 (Ucegys5V, 
Ic—2maA, f::1 kHz) 

B — 240 500 (Ucg—5V, 
Ic—-2mA, f-1khHz) 

B — 4502 900 (Uce-5V, 
Ic— 2 mA, f—1 kHz) 


A-csoport: 
B-csoport: 


C-csoport: 
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BC 309 


Határértékek: 
fs s 03 u] Ic—01A 
(8, — 259€) Icm — 02 A 
Uc8o — 25 V Ig — 50 mA 
Uccso — 20V 8; — 1500€ 
Ug8o 7 5V Ropja — 330 9€/W 


Öseg 7 —55...-41500€ 


Jellemző adatok: 8, — 25 "C 


332 


Icso 7 44A (Ucg 7 20V, 8, — 125"€) 
Urgpjcso -25V (Ic—104A) 

UtgRjcso 7 20V (Ic—2maA) 

UgRjeBo — 5V (Ig-1uA) 

UcE sat 7 01-z 018V (Ic— 10 mA, 


Ig z 0,5 mA) 
Uce sat 703 06V (IG — 10 mA, 
Uge sar — 07 078V (IG — 10 mA, 


UBE sat 7 085V. (Ic — 100 mA, Ig — 5 mA) 
UgE sz O5ZV (UcR—5V, Ic—104A) 
UE — 065V-z 075V (Ucgs5V, 

Ic — 2 mA) 
UBEZ1TV (Ucy—5V, Ic— 100 mA) 
A-csoport: hate, 180 (UczE—5V, Ic— 2 ma) 
B-csoport hag — 290 (Ucg—5V, IR—2maA) 
C-csoport: hag — 520 (Uce—5V, Ic—2 ma) 


Dinamikus jellemzők: 9, — 25"C 


fr — 130 MHz (Ucg75V, Ic— 10 mA, 
f — 100 MHz) 
CcBo m— 45 pF (UcB —10V, f — 1 MHz) 


(UcE —5 v, Ic sz 200 VA, 
F— 4dB zata f- 1 kHz, ] 
Af — 200 Hz) 


A-csoport: $ — 125 260 (Ucgs5V, 
Ic7-2mA, f— 1 kHz) 

B-csoport: ő — 240 -z 500 (Ucge-5V, 
Ic— 2mA, f— 1 kHz) 


C-csoport: $ — 450 -- 900 (Uce—5V, 
Ic 7 2mA, f-— 1 kHz) 


Jelleggörbéi azonosak a 329...330. oldalon levő 
BC 307 jelleggörbéivel. 


BCY 58 


Határértékek: Urep)cso 5— 32V (Iczo—2ma) 


U — 7V (Igpo—1UA) 
(BRJEBO EBO u. 
Peor — 390 mW Ur8o 7 /V 2502. 125 MHz (U 
tanai sz 5 V, — gy 
há sz 250€ Ic — 200 mA Ír 72 z (ce (es Te MA 


f — 100 MHz) 
Pig 71 W — 50 mA 
jég ja 76 le fi Med Ccso — 35 —- 6pF (Ucgo— 10V, f—1 MHz) 
Uces — 32 Rinia — 4509€ W 80815 PF (Urgo—05V, fz1 MHz) 
es tha — 
Ucro — 32V Runje 7 150 9€/V (UcE—5V, Ic — 02 mA, 
Dsg — — 65... 4200 0€ F-2—6dB (Ren—2kl, f—1khHz, 
Af — 200 Hz) 


ellemző adatok: §., — 25"C 
J ő adatok: 9. Dinamikus jellemzők: 9, — 250€ 


UE 7 05V (Uczr—5V, Ic— 1044) 
UgE — 0,62 (0,55...O7)V. (Uces5V, Uce— 5 Ic—2mA, f—1 kHz) 
Ic 2 mA) 
UE -O7V (UczR—1V, Ic— 10 mA) 
UgE 7 OZ6GV (Ucz—1V, Ice 100 mA) 
UcE sat — 0.12 (0,05...0,35) V. (IG — 10 mA, 
Ig — 0,25 mA) 
UcE sat — 0.3 (0,15...07)V (lc — 100 mA, 
Iz — 25 mA) 
UgE sat — 07 (0,6...0,85)V  (Ic — 10 mA, h 
. Ig — 025 mA) 
Ices z 0,2 az 10 nA (UcEs — 32 VI) 
[ces - 0,2 az 10 A (UcEs ti 32 V, 
8, 7 1509€) 
Icev — c 304A (Ucg— 32V. Upr 7 02V, 
9, 7 100"9€) 


(250... ] (250... ! — 
..500) ] ...700) 


30-60 ] 502100] us 
Iego — — 10nA (Urgo 75 V) SEGA ÁAK 
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BCY 58 


Ügzes 


Icgo —f(0.) 


334 


50 mA 


5 10 


05 1 


Ic 


001 00504 


vazás 


51 


0, 


[g 


001 00504 


50 mA 


5 40 


05 1 


I 
ho1e — f(Ic) (D) 


ha1e — fXlc) (B) 


001 00504 


1 


f(c) (A) 


0; 


1 
ha4E SE fc) (C) 


h21E 
0501 


00 


, 


0 
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BCY 58 


-— — 
z 
5 -ötE H si - 
TE hl , 94 KR tet issza [fe] 
esak A - 8 szal 
a 
HET Ez HESS 
a 
98 BE El ÉT taai — 
1 
a) 
ES ÉS 
£5 
HEZ s va 
T En sazE [ol 
Lil l BB Al 
fesz dr a 
a l 
ket A. a e 
ell etei SUN e 
(35) tj se ar] 
Fes) 3 sZ az ÉS sző 
h.. sal 


He —f(Uce) 
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BCY 58 


Hz 


Ic —f(Uce) lc —f(Ucr) 


22 Tranzisztor-Atlasz 337 


f(UcE sat) 


Ic - 


Ccso.Csso — f(UcsoUEso) 


10 v 


hjr1 TREES 
MI Tot 
MTI e Ji 
HUN H-H 2 
NNNNA AL TS NANA 
HE ERTI szil 
EL MI e 
13 


o 
- 


kH 06 08 


— f(UBE sat) 


02 0 
Ic 


hee] 
ÉR 
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BCY 59 


Határértékek: 
Prot — 390 mvY UcEs —45V 
(0. Ez 25 e Ucro zI 45 V 


Peor 7 1 W Upso — 7 V 
(9, — 45 9€) 0; — 200 c 


Ogg 7 —65...-42000€ 


Jellemző adatok: 9, — 25"C 


Ices — 0,2...10nA (Ucgs 7 45V) 


Ices bazi 0,2. 6 .10 HA (UcEs z 45 V, 
9, 7 150"€) 


Icev az 20 LA (UcE - 45 V, UpE s 0,2 Vv, 
9, — 1009€) 


UreR) cso 5 45V (Icgo — 2 mA) 


UgRJEBOZ—7V (I80—1HA) 


Az összes többi adatok, valamint a jelleggörbék azo- 
nosak a BCY 58 típuséval. 


22: 


BCY 78 


Határértékek: 


Peor — 350 mvyy UpBo —5V 
(9, — 259€) Ic — 200 mA 


Peor — 770 mW Ig — 200 mA 

(9. — 45590) 8; — 2000€ 
UcEs - 32 V Rinja ti 500 CW 
Ucro beni 32 V Rinje E 200 CW 


sg 7 —65...-4200 9€ 


Jellemző adatok: 9, — 25"C 
UgE zi 0,55 V (UcE sz5 vV, lc — 10 UA) 


UgE bi 0,65 (0,6 . e .0,75) V (UcE —5 V, 
Ic —2 mA) 


Ugz — 06BV (UcE— TV, Ic— 10 mA) 
UgE 7 075V (UcR—1V, Ic— 100 mA) 


UcE sat — 0,12 (0,06 . F3 .0,25) V Ic asz] 10 mA), 
Ig — 0.25 mA) 


UcE sat — 0,4 (0,2. § .0,8) V (Ic — 100 mA, 
Ig — 25 mA) 


UpE sat — 07 (0,6...0,85)V. (Ic — 10 mA, 
Ig — 025 mA) 


UE sat — 0.85 (0,7...1.2)V. (e — 100 mA, 
Ig — 25 mA) 


339 


340 


Dinamikus jellemzők: 9, — 25"C ZEGETE 


BCY 78 


Ices z 02 az 20 nA (UcEs — 25 V) 
Ices z 100 nA (UcEs sz 32 Vv) tok 


Icgv 2 204A (Uce 7 32V), Ugz—02V, e Vá neö ét [zs [ez e Ess ése 
9, 7 10097€) hsel 15 2 2 3 ]10-4 


UeRycso 32V (cso — 2 mA) hora 1 (425... 1 (175... ] (250... ] 350...) — 
UR) ces 5—32V. (Ices — 10 4A) 250) 350) 500) ! 700) 


UR) som 5SV (Io—14A) 
fr— 180 MHz (Ucz—5V, Ic— 10 mA, 
bev 100 MHz) 


Ccso 7 45-— 7 pF (Ucso710V, f-— 1 MHz) 


Cgo 7 11-15 pF (Urgo — 05 V, 
"f—1 MHz) 


s ! oo1] 440 1200 301270 40] 340 100 
Fz2z6dB [(Ueg—5V, lc 02 ma, al sa 195 új 386 só 
e m2k f—1 kHz 1 [ 10 180 260 360 500 
ESZE HA) 1 1 100 40 45 60 60 


VI mA Icíi Icfe Telleg Iclig 


Iczo —f(ő,) lc —f(Uce) 


341 


342 


SEREG 


1 
004 00504 054 5 40 
-Ig— je 


haz — f(lc) (A) 


TT 


50 mA 


JC 00504 051 5 10 
-I———— 


haz — fc) (€) 


50 mA 


BCY 78 


1900 


500 


ÁgOT 00501 054 510 5OmA 


-I———— 


haz — f(Ic) (B) 


ML 1] 335 


1001 00504 054 540 50mA 
5 ÉSSEGESZTEZi zető 


haz —f(Ic) (D) 


BCY 78 


ARNEZ 
A 4 I 
70 
"EZENNEL BELÉ S 
FKK 60 PA 
H—-r 
LESGA TREE KÉS 5OA 


-UE 


lc —f(Uce) lc —f(Uce 


Ic —f(Uce) Ic —f(Uce) 


343 


BCY 78 


2 03 04 05 V 


0 


04 
-UeEsat 


4 06 08 10 v 


2 0 


y 


0 


Ic — f(UcE sat) 


Ic —f(UBE saw) 


05 


-Ucgo; UEBo —— 


04 


f (Ucgo: UEBo) 


Co — 


CcBO: 


f(UBE sa) 


Ic — 


344 


He —f (UceE) 


345 


BCY 79 


Határértékek: 


[e zz 350 mW ] Ur8o 7 5V 


(B, —25"7C Ic — 200 mA 
B -— 770 mV ] p 7 200-€ 

(8. — 45"€) Renja — 500 9€/V 
UcEs 7 45 V Renje — 200 9€/VV 
Ucro 7 45 V 


Bseg — —65. . .-4200 0C 


Jellemző adatok: 8, — 25"C 


Ices - 02-- 20nA (Uces — 35 V) 

Icss - — 100 nA  (Uces — 35 V) 

Ices c 104A (Ucges 7 35V, 9, — 150"€) 

Icgv — 204A (Ucr— 45V, Upr— 02V, 
8. — 1002€) 

UR) cso 5 45V (IAzo — 2 mA) 

UR) ces 2 45V  (Ices — 10 4A) 


Az összes többi adatok, valamint a jelleggörbék 
azonosak a BCY 78 típuséval. 


346 


BF 167 


Határértékek: 
va — 45 50 Ig — 3 mA 
Ucgo — 40V 9-7 175"€ 
Ucro 7 30 V Ronja — 1000 9€/W 
Ic sz 25 mA Rinjc — 650 oC JV 


Jellemző adatok: 8, — 25"7C 

IR7-141mA (UcB—2V, Iz — 10 mA) 
UE 707V (Ucz—10V, Ic—4mA) 
fr — 350 MHz (Ucr7— 1OV, Ic— 4mA 
F-— 3dB jészeős Ic — 4 mA, ] 

Ryen - 1000) f — 350 MHz) 
Ap — 26dB (Ic— 4mA, Ucr—10V, 

Ic—1 mA, f — 10,7 MHz) 
Cige — 015 PF (Ucz7 10V, Ic— 1 mA, 
f — 35 MHz) 


Dinamikus jellemzők: 8, — 25"C 


fue — 48 mS g22e — 3045 
DBi1e - 10 mS Dboge hi 265 us 
Cu1e bazi 45 pF Cse -— 1,2 pF 


BF 167 


Ic —f(Ig) Iz — f(UpE) 


P tot — f(ő,) 


347 


10 20 
ÜGE SES E TRÉ 


Ic —f(Uce) 


Uszabályzó 


A, — f(Uszabályzó) 


348 


Határértékek: Dinamikus jellemzők: 9, — 25"C 


P — 200 mW Urxo 7 4V (Uczx— 10V, Ic—7 mA, f— 35 MHz) 
(8, — 459€) Ig — 3 mA 


f11e — 45 mS £22e — 65 4S 
Uccso HI 40 V B; — 175 oC B.1e s 10 mS b22e s 460 us 


Ucso —25V Rnja — 650 9€/VV Ce 7 45 pF Co2e 7 24 PF 


Dseg — —65...-4175 9€ 


Jellemző adatok: 9, — 25"C [ z 
1 15 1.66 Extökl 92] 

Iz — 80...1854A  (Ucg—10V, Ic—7 mA) ha 135 66 ertok 

Ig 13mA (Ucg—2V, Iz 20 mA) 

UpE — 074...09V. (Uczg 7 10V, Ic—7 mA) 

fr — 550 MHz (Ucr—10V, Ic— 5 mA) 

Ape 7 26 dB (Ic — 7.2 mA) 

UBR)CBO—-AO0V (Ic— 1044) 

UBR) cso —25V (Ic—-2maA) 

UgRyeBo 7 4V (Ig— 104A) 


Sztatikus jellemzők: §, — 25 "C 


UGE Ig Ig heip UBE 


80 -— 185 38 — 90 0,74 -z 0,9 


IciíI[ 
sz § Pe f(b.) 


349 


BF 173 


Is-400 HA 


lc —f(Ucp 


————— 
UBE 


Ig —f(Ure) 


350 


BF 173 


X , 3 Hi 
Ű ETTijesera HA 
40 7 RSA 
— 
30 44 
- ji ! 
20 ; 
UE A -] ] 
10 1 
gk 
[6 361 
1 10 100 KÖ 


ü E 
0100 200300 7 HA UcER — f(Rgr) 


TE essésztés 


Ic — (Ip) 


Pe -f (timp) 


351 


Határértékek: 


Poe 7 29 W Uppo — 5V 
(9, — 45"€) Ic — 40 mA 
UcER — 100 V 9 5 1750€ 
Ucps z 100 Vv Ripja Ez 220 oCfVWY 
Rinje 7 45 9CIW 


Ogg 7 — 55. ..-4175 0 


Jellemző adatok: $. -—- 25 "C 


UgRYCERZ 100V (Ic—4mA, Rg—1 kő, 
Rz — 1000) 


TETAmAT 


emg 
UgRJEBOZSV (Iggo — 100 44) sg AM mA ges TT seen ve egg oan ENTBEI 
Uzg — 0,75...1.2V (Ucz — 10 V, 10-15 mA) A 
ICER s 0,03. . .4 mA (Rpg —1 kO, Rg zz 100 0) 30 
Ig — 0,36...075 mA (Ucg710V, Ic— 15 mA Mar. 
he sz 20 (Ucg s 10V, Ic — 15 mA) 20 We 
Ír — 120 MHz (UcE — 10V, Ic s 10 mA) 9 ő) gi szesz IBC FEEL TATE EBA EME KÉNT 
Icgs — 200 nA . (Ucss — 100 V) fee ii Te [/Doí ma. 
Cse 5 1.3...35 pF (Ucz— 2O0V, Ic— 1 mA, 0 esze NN BEEE KENE) 
f — 1 MHz) Ue 
rpb: Cwre — 100 ps (Ucg—20V, Ic 100 mA, 
f — 25 MHz) Ic —f(Ucr) 
UcE RFR—7 10V Iec- 15 mA, 9; — 1500€, Bi 
15 f — 05 MHz) MHz TTEEEEG 
Hoszann 


fr —f(lc) 


352 


BF 177 


0 
haz — filc) 010720 30 40 mA 


50 0 50 400 450 €fC 
na 
Ig —f(0.) Ic —f(Upr) 


23  Tranzisztor-Atlasz 353 


Határértékek: 
Pot 7 29 WV Ic — 40 mA 
(9, — 45970) 9 — 175 "C 
Ucgs — 100 V Runja 77 220 9€JW 
UCER beee 100 Vv Ripjc bazi 45 oCJW 
Us —5V Ogg 7 —55...-41759€ 


Jellemző adatok: §, — 25"C 


354 


UGRJAERZ 185V (C—4mA, Rg—1KO, 

Re — 1000) 
ÜU(BR)JEBO Z 5V (Ig — 100 HA, Ic 0 mA) 
Upe — 075...1.2V  (Ucg— 20V, Ic— 30 mA) 
IceR — 0.05...4mA (Rge— 10, Rg— 1000) 
Ig — 072...15 mA (Ucg—20V, Ic— 30 mA) 
ha1e — 20 (UcE — 20 V, Ic — 30 mA) 
fr z— 120 MHz (UcE — 10 V, Ic zz 10 mA) 
Icps az 200 nA (UcBs — 160 V) 
Ch2e7 13 35pF (UcgE—20V, Ic71 mA, 


f — 1 MHz) 
rpb Cyr — 100 ps (Ucg — 20V, Ic— 10 mA, 
f — 2.5 MHz) 
UcEsat RR—15V (IG 30mA, 9j—1509C€, 
f — 0,5 MHz) 


Rinja 7220 9C/W űl 
i 
4 — 


0 50 100 75 9€ 


nt ———— 


Pig — f(ő) 


fr —f(Ic) 


BF 178 


025 
UE 


Ic —f(Use) 


05 


PESEELET ETT 


PEnnN 
BI [1] 


el] 
ed 


1 
Cve zf (IC) 


I B—-— f(8,) 


TSZ KOTNEK MON SZNOAO EKE SEKEE S azás zamestzn 5 


237 355 


BF 179 


Po 29 w Ic — 50 mA 
(9 7 45 "€) Ig — 10 mA 
Típus BF 179 A BF 179 B BF 179 €C 
Csatorna (G—Y) (R—Y) (8—Y) 
UCER 185 220 250 v 
U(BR)CER 185 220 250 v 
UcBs 160 ] 220 250 ]V 
UzBo 5 5 5 v w 379 
UcER" ha IA —4mA, Rg—1kü, Ry— 1000 45 ZZÖV 7 
97 — 175"€ Runja — 220 9CJW Li ÍNEJERI 
szg s 55... 4175 eG R.njc zz 45 9E/Jvy 250V 
U(BRJEBO m5WV, (IgBo s 100 uA) 40 j 
Icps az 200 nA (Ucps s 160 Vv) ! 
hag z 20 (Ic—20mA, Ucy—15V) Riot Rinja Rihye 
f — 100 MHz) 1! 
Cs2e 713- 35 pF (ICG—1mA, Ucr—20V, TaZ 5 
KoseT A] 09 100 E 
fpp" Cprc -z 100 ps (Ic — 10 nA, UcE —2O0V, 4 sé; 
f — 2.5 MHz) 
UcE sat RFZ15V (c — 20 mA, 8;— 1500€, Prior — (02) 
f — 0,5 MHz) 


356 


BF 179 


h 
ME 50 


ha1e —f(lc) 


lc —f(Uce) 


357 


358 


100 


Va ——— 


Ices -f(ő0.) 


fc —f(l) 


BF 


Határértékek: 
P — 145 mWW IR 1 mA 
(9, — 450€) Ugo 5 5 V 
UcBo zi 30 v Ic sz 30 mA 
Ucso — 20V 9; — 175 "€C 
UrB8o —5V Runja 7 900 9€/VV 
Bug 7 —65...-41759€ 


Jellemző adatok: 9, — 25"C 


UE — 0,65...075V (Ucz—10V, Ic—1 mA) 
Up — 1 Vv (Uczx 2 V, Ic — 20 mA) 
Ig—-454A (Ucg— 10V, Ic— 1 mA) 

Che 7 0,65...0,9 pF (Ucz—10V, (Ic— 1 mA) 
hpe — 65...220 (Ucg— 10V, Ic— 1 mA) 

fr — 260 MHz (Ucz—10V, Ic— 1 mA) 


(Ucx — 10V, Ic— 1 mA, 
Ren — 1670, f — 200 kHz) 


gen 


F 3 dB [ 
Dinamikus jellemzők: 9, — 25"C 
(Ucg — 10V, Ic— 10 mA, f — 35 MHz) 


g£11e — 0.85 mS £22e — 1145 
C11e — 19 pF C22e 715 pF 


184 


Pio — f(ő.) 


Ic —f(Uce) 


359 


haz — fc) 


60 


3 


Határértékek: 


os zááseci] Iz — 1 mA 

(9, — 4590) Ic — 30 mA 

Ucgo — 30 V 8; z 175"€ 

Ucro — 20V Rupja 77 900 9€/VV 
UBo-5V Ogg 7 —65...4175"€ 


Jellemző adatok: 0-7 25"7C 


UE bazi 0,65. 4; .0,75 V (UcE zzz 10 V, Ic 1 mA) 
UBEZ1V (Uez—2V, Ic 20 mA) 
IR—8...284A (Ucz—10V, Ic—1mA) 


Che — 065 pF (Ucgz10V, Ig—1 mA, 
f — 107 MHz) 


haz — 34...140 (Ucx— 10V, Ic— 1 mA) 


fr — 200 MHz (Uczxz10V, Ic— 1 mA) 


(Ucx s 10 V, Ic-—1 mA, ] 
R en sz 2000, f —- 0.2 MHz) 


gen 


F:52dB ! 


ha 


(ESETT 
ö ! 


BE 


361 


BF 185 


fi T 
100 200 3007 4007 JA 


Te 


s f(R 
Ic —f(Iz) UcER — f(Rgr) 


362 


BF 224 


Határértékek: Ct12e 7 0.25 pF (Ucg— 10V, Ig: 1 mA, 
f — 10 MHz, árnyékolással) 
Peor — 0,36.W Ucro 7 30 V UE — 0.76...090V (Ucg— 10mA, I4A—7m) 
(0, — 250Cy Urzo 7 4V UcE sat —0,15V (c—10 mA, Ig—1 mA) 
Uccso — 45V 8; — 1509€ Apopt — 44dB (UcR— T0V, Ic—7 úkAS s 
Dggg 7 —559€...-41500€ fs 7) 


F — 2,3 dB (Ucx 5 6V, IA —2maA, 
f — 100 MHz) 


$ Lineáris redukálás 9, — 1509"€-ra, 2.9 mV/PC- 
szal 


Dinamikus jellemzők: 7, — 25 "C 


Jellemző adatok: 9, — 25 "€ Ic—7 mA, Ucgy— 10V, f — 36.6 MHz 
§. g1te — 3.5 mS §2e — 6545 
Icso— 104A (Ucg—2OV, [z— Ő BE ec)  Cne720PF Co2e 713 pF 
a 

UgajcBo 7 45V (Ic— 1004A, Ig — 0 mA) lc pi les s s 10V, fő GEZKSÉKELE 
Uggpjcso 7 30V (I6—7mA, Ig 0 mA) gme7 vm 82e€e7 9 
UgkjeBo — 4 V. (Ig — 1004A, Ic— 0 mA) rna OO baze — 85 u 
huz — 30-85 (Ucg—10V, Ic—7 mA) Ce 96pF C22e7 13pF 
fr — 300... .450 MHz (UcR7-10V, Ic—1mA)  — Ic—1mA, Ucg— 10V, f— 500 kHz 
fr 7700 MHz (Ucz7- 10V, Ic—7 mA) f1te — 0.26 mS 822e 7 6.545 
C42e 7 033 pF (Ucg— 10V, Ig— 1 mA, bite 7 3045 b22e — 445 


f — 107 MHz, árnyékolás nélkül) Cute 7 9.6 pF Ce 7 1.3pF 


363 


we b — 
Na 


Mi 


ÉLETE 


ketdtáülsmzsáaéi 
m(- ti zés gés 
Ny 


BET 
A 


0 
0 25 506575 100 125 0C 


Vu EGENÓKKKKKEL a 


Pegz 7 f(0) Ic —f(Uce) 


Ic —f(Uce) 


364 


BF 224 


Iz —f(Urpz) huz — fc) 
MHz ! 
UCEZ1ÖVT TT JET 
1004-T ú 1 
"Tt 1 j 
600 : 
500 3 
ELL] jee 
400 H 
ja! szak 1 biii 
! ! j 
F 300 
f; 18 
200 
TT 1 
400 j 
§ li 655 
0105 4 5 40. 50mA 
[ — föl 
fr — fc) 


365 


Te————g zzz 


BF 225 


Pit sz 025 W UcEo — 40 V UzBE z 0,75 atz 0,84 v (UcE — 10V, Ic — 4 mA) 
(9, — 2500) Urzo 7 4V fr — 400 -— 700 MHz (Ucz— 10V, Ic— 4mA) 
Ucso — 50V 9 — 1500€ Apopt E A4AB (UcgF1OV, Ic— 4 mA, 
De — —550€...-41500€ f — 35 MHz) 
iizeőtn Cho. 7 OB PF (Uczx— OV, Ic—1 mA, 
Lineáris redukálás 9, —— 125 "C-ra 2,5 mVV/PC-szal 12e PF  (UcE c 


f — 10,7 MHz, árnyékolás nélkül) 
C12e sz 0,22 pF (UcE s 10V, Ic 1 maA, 
Jellemző adatok: f — 10,7 MHz árnyékolással) 
Icpo s 100 nA (UcB — 20 V) 


IcBo— 104A (Ucg—20V, 9, 85"€) 


Izgo — 100nA (Upg—3V, Ic— 0 mA) Dinamikus jellemzők: $, — 25"C 
UggRycso 7 5OV (Ic— 1004A, Ip-- 0 mA) Icz4mA, Uce—-10V, f— 36,6 MHz 
UlgR)CEO -40V, (Ic—4mA, Ik— 0 mA) £1e— 3.0mS £22— 354S 
UggRjeBo AV (IR—1004A, Ic— 0 mA) ba1e — 60 mS bo2e — 245 u5S 
hate — 30575 (Ucr— 10V, Icp— 4mA) Ce — 26 PF Cse 7 11 pF 


4.A 


BF 225 


C12e —f(UcB) Iz —f(Ugz) 


367 


Sztatikus jellemzők: 9, — 25"9C 


közsezüzívétslüztszzmekűkttvazámaüsezzú sátítemlazásizszeáélírüsíttáétü tsz öltse 


368 


BFY 33 


Határértékek: 
P -— 2.6. W Ucro — 24V 
(9, — 45 d81 Ic — 500 mA 
UcER — 30V Ig — 50 mA 
Ucso — 50V 9 — 200-7C 
Ur8o — 7V Ropja 220 9€C/W 


Renjez 60 9CIW 
Dag 7 — 65. . . 4200 0C 


jellemző adatok: 8, — 25"C 


IcBo — 08 20 nA (UcBo s 40 V) 
UBRICERE 30V. (IcER — 100 mA, Rgz— 100) 
UgRycBOZ 50V (Icgo — 100 1.4) 
UgREBOZ 7V (Irgo — 100 4A) 
fr — BO MHz (Ic— 50 mA, Ucr—10V, 
f — 20 MHz) 
hate zzz 35 (Ic zzz 5 mA, UcE E 10 V) 
(Ucg — 10V, Ic — 03 mA, 
F — 5 dB e — 5000, f- 1 kHz, ] 


af — 200 Hz) 


UdE 1c Iz he1E UBE sat ÜGE sat 


10 10 029 ]j 35 
10 150 Í 375] 40 
10 150 [ 15 10 


V mA mA 


0,95--1,3] 0,6--1.5 


Icilg 


sit; 


Ucsoz40V 


Icso — f(0,) 


BFY 33 


i fr — f(Ic) 
00101 TT 710 100 mA 
Ip — — ee 


ha1En - (lc) 


lc —f(Ure) Ic —f(Upe) 


24 Tranzisztor-Atlasz 


369 


BFY 33 


H-T 
a?s-509€0 9 


ZT 
nore] 
I! 


Ic úg f(UcE sat) 


Ic — f(UBe) 


, 370 


BFY 34 


Határértékek: 
Peor — 2.6 W Urso —7V 
fe zs 4590) ] Ic — 200"€ 
Ucro — 30V 9; — 200 7C 
UcCER — 50V Rinja 5 220 9C/V 
Ucso —75V Rinje — 60 9C/VV 
Ogg 5 —65...-4200"C ; 


jellemző adatok: 0,7 25"€C 


Icgo — 03-- 10nA (Ucgo — 60 V) 

Icgo — 04-z 104A (Ucgo — 60 V, 9, — 150 "€) 
Iego — 0,05 -— 10 nA (Ugo 5 5 V) 

UBRjcso Z 30V ( go — 30 mA) 

UBRJCERZ 50V  (IceR — 100 mA, Rgy — 00) 
UeRycso Z75V (Icso — 100 4A) 

UgRjeBo EZ 7V (Ipgo — 100 4.A) 


Sztatikus jellemzők: 9, — 25 "C€ 


Ucr — 10 V-nál: 
FESZES ESSGSEGT GET " mA 
Ic Iz horn j UBE sat UGE sat 


E 


NI 


0,011 0,656.10-3 35 — jin 8 [orma 7 
01]  2--5.10-3 [ 20.250 ia .. 
10 ( 0,125--0,29 ! 35.280 — — ket on e[/ / 
150] 1.25.-3,75 ] 402120] — — — I [F oosma be 
150 15 10 — ]0,96--1,3] 0,6-—-1,5 
500] 91-25  ] 30.255 Ha — A sel 

1 
mA mA Iclig V v ő 


24 


Ic —f(Uce) 


371 


BFY 34 


e jl— 
UE 


Ic — f(Upe) ha1En — fc) 


UCER arg fKRpE) 


372 


J 1 tn 
i 


EZ) EVEBÉRE TKZ VEN TERÉZ TERET ks 


sara 


fr —f(Ic) 


Icso .- f(ő.) 


80 120 460 FC 
7 ——— me 


Poor —f (9) 


373 


BFY 46 


Határértékek: Munkapontok: 
Pio 7 26 W Ic — 500 mA 
I I h; 
[: — 450C ] 8; — 200"€ Mom Tom 8 í8 
UcBo 5 75 V Renja — 220 9€/WV 10 ! 0.01 0,167(-—0,5)-10-8 60220 
UcER — 50 V Rene — 60 9CIW 10 0,1 1,25(-29)- 107 80235 
Új 10 Í 10 0,154(—2,9) 65235 
Usso — 7V Bseg 7 —65...--20007C 4 10 0,077(—0,134) 130275 
10 150 0,5...1,5 100. . .300 
10 500 15 10 


jellemző adatok: 9, — 25"€C 10 500 6,67(-12,5) 752.40 


374 


Icso sz 0,3 az 10 nA (UcBo sz 60 V, y mA mA Tell 


8, — 25"€) EST SZG EZÉSBR KERESÉS ERNST RSE TERE ZÉSEZOSESZT ENE ÉBS 
Icso 7 04-c 104A (Ucgo — 60V, 


Ha I- —— 1 mA, Ucx, illetve Ucgy — 5 V, akkor: 
8, 7 1509€) § ti 


8 haap sz 27 04. . .34)£ hues 44k2 
lego — 00525 nA (Uepoz5 V 9.72570) — hps12- 50-107t  ] hize — 7.3-10-1 


UBRJCERZ 5OV  (Icg — 10 mA (imp), hazp — 016 (0,1...0,5) uSI. ha1e — 115 (50...200) 
Rge 2 100 0) haap — 238 u5 
Uegkcsoz 75V (Icso — 100 4A) Ha Ic — 5 mA, Ucg, illetve Ucg — 10 V, akkor 
UenesoZz 7V (Eso — 100 4A) hp — 6.3 (40...80)2 ] h22p — 019 (041. . . 
fr 70...120 MHz (Ic— 50 mA, 10) uS... 
Ucr — 10 V, f 20 MHz) hip 7 1.2 50-10-74 hate — 135 (70... .300) 


hx4E sz 70. . .300 (Ic sz 50 mA, UcE zz 10 V) 
Ccso — 18...25 pF (UcBo — 10 V) 


(c 703 mA, Ucr- 10V, 
F.-3...B dB ez 5000 A4f— 200 Hz, 
f- 1 kHz) 


0,5 


TELI 


Ic —f(Uce) 


Ic —f(Uce) 


Uees10V 
SBS A § 
1100 2C ; 
400 ; 
BE: be 
25"C 1 
-50 ec! 
ő 
10 —— 
1 -T 
T t 
1 1 
I 4 Í ; 
8 
04 424 
0 02 04 06 08 1 5 V 
Uzp ——— 
Ic —f(Upe) 


375 


Icso —f(0,) 


40 80 — 4120 
1 — ——— 


Per -f (0,) 


376 


Határértékek: 


has s 1w Ic — 200 mA 
(9, — 4590€) 9; — 200 9€ 


Ucso 5 20V Rupja — 500 9C/W 
UcEo — 12V Rinje z 150 9C/W 
UBo — 5V Osg 7 — 65... .-4-2000€ 


Jellemző adatok: 9, 5 25"€C 


Ico— —THA (Ucpo 20 V) 
Icgo — — 1004A (Ucgo —2OV, 9, 7 170520) 
UgRjcso Z 12V (Icso — 10 mA) 
UgREBOZ 5V (Irgo — 104A) 
UgR)cBOZ2OV (Icpo— 144) 
fr — 280 MHz (Ic— 10 mA, Ucr— 10V, 
f — 100 MHz) 
Ccso —27-— 5pF (Ucgpo-5V) 


Sztatikus jellemzők: 
ullNNTTNÓ ÜtéNnÉBÉŰNGÉTSSÉNENÉNEEÉ EE TEZEt—————]—]—]—]—;..———————.—— 


j4 
UE IB 0 Ic horn UBE sat] UCR sat 
! 


10 20-60] 07-085 0,28 
10 100 10 1,5 — 


Icso —f(8.) 


377 


BSY 18 


Határértékek: 
Peor 71 W Ic — 200 mA 
0, 5 25"C 9; — 175 "€ 
Ucpo kezi 20 Vv Rihja - 500 CW 
Uccso — I2V Renje — 150 9€/W 
Upso — 5V Dseg — — 65... 4200 "C 


Jellemző adatok: 0, — 25"7C 


Icgoz 14A (Ucgo — 20V, 047 25"€) 
Icgo — 1004A (Ucgo — 20V, 84 — 170"C€) 
Ugpycso Z 12V (cso — 10 mA) 
URJEBOZSV — (zo — 104A) 
fr 5 280 MHz (IG — 10 mA, Ucsr— 10 V, 

f — 100 MHz) 
Ccso c 5PF (Ucso75V) 


Munkapontok: 
Az —————— y——7;u[W[b—e;.;.—. s xv; um; mmeg űanazyeazamt rt 
UcE j lc íg he1E 
§ ) 

026] 1 -—0,05 520 
0,35 Í 10 0,083. . .0,25 40. . .120 

1,0 j 100 5 m20 

V mA mA Ic/g 


378 


120 


huz — filc) 


ti 
iii 


] 

IN 

HESS 
mi 


B AST mo 


Hz 


m.t. 
c 


Ic —f(Ucp 


[I] 
ken] 
he 
in. 
5 


csatl 
válj 


tut 
KELTENI 


XN 


TEJET 


T 
I 


mer 


hi 
SAN 


8 


H 


- 
4. 88 


! 


Ic 


—f(Uce) 


379 


380 


02 04 06 08 


UgE —— 


Ic —f(UpE) 


I———— 


fr — filc) 


BSY 18 


0 


GY 05 1 


Ucgo 
Cu S f(Ucso) 


ESSEN EEEESEE szettet 


BSY 34 


Határértékek: 
Prot — 26 WV Ic — 600 mA 
B — 45 aa Ig — 200 mA 
Ucgo — 60 V 9; — 200 2C 
Uces — 60V era — 220 9€CfW 
Ucro — 40 V Rnje 5 65 IN 
UpBo — 5V Dsg 7 — 65... 4200 0C 


jellemző adatok: 9, — 25"C 
IcgozZ 70 nA (Uccso — 50 V) 
IcBOS TOHA (Ucgo — 50V, 9, — 150"€) 
UgR)jcBOZ6OV (Icgo — 100 4 A) 
Urgpycss Z60V (Icps 101A) 
UgRJCEOZ AV (Iczxo— 10 mA) 
UggRJEBOZ 5V (IEgo — 1004A) 
Dinamikus jellemzők: 9, — 25 "C 
fr — 4002 250 (6— 30 mA, Ucr-10V, 
f — 100 MHz) 
Ccso — 45 6pF (Ucgo — 10 V) 
Cgo — 22 pF (Urpo—1V) 


Sztatikus jellemzők: 9, — 25"7€ 


Ucnl lo Í hoiz UBE sat 
! j ! 


1 1 23 0,62 si 

1 10 37 0,7 gszai 

1 100 25 42 0,85 0,17 

1 500 10 25 12 1, 0,6 1 
Vv 


mA Tis v V 


10 100. 1000 19000 HÁ 


ÚR — 


Ic —f(Uce) 


381 


BSY 34 


lc sem f(UcE sat? UBE sat) IcBo — fő.) 


Ic —f(e) 


382 


BSY 34 


HA FTEM-ELHER 

"; je. li 6. Git Hi Ez 1 

TERE E HET 
AHH rt ii] T in 

Ccso(UcBo -zetHHIHT 11] 

ús CcsotovjI TH! TT 
demi et tat 

$ ritiij jj 
Ti men] ; 
4 t Tritesezi 

[9 : esolUrBol! — Hi TPN 
Cegodvh— jer ijtireterttti 

b új ántÍN BNRUTENÉSBi 
h Ccgo í FT: b! 1 [1 Í 
0.1 fr] Cgo 8 Err] fi Hi j ; h fT ji 
Fát a H-H tH 

Th 
; jú pl] LL [868 
001 "04 4 10 V 
UR, — Ugo: UcBO 77——— 

Ig — f(Uge) Ucz 7 1V CcBo. Cgo — f(UcBo. Urso) 


ns 


Ics1450mh; UggF4OV [/. 
Ic:IBa:Ip2s10 1: 


383 


Határértékek: 


Pilot 7 26 VV Ic — 600 mA 
(8. 7 45"€) Ig — 200 mA 
UcBo bee 50 v B; teszi 200 ke 
UcEs És 50 v Rihja tai 220 9e JV 
Uccso — 25 V Renjc 60 9€/V 
Up — 5V Oseg — —65...200 0C 


Jellemző adatok: 9, — 25"C 


ICBOZ 120nA (Ucgo — 50 V) 
UgRycro Z25V (Icro— 10mA) 
U(gp)ces Z 50V (Ilcss — 104A) 
UBR)cBOZ S5OV (Icgo — 100 4 A) 
UBRJEBOZ 5V (Eso — 10044) 


Dinamikus jellemzők: 4, — 25 "C 


Ír — 400 s 250 (Ic — 30 mA, UcE zz 10V, 
f — 100 MHz) 


Csso — 22 PF (Urgo—1V) m [/ j 
Sztatikus jellemzők: 9, — 25"C V/ 


Pilot - 9) 


hsip I UBEsat 


0,62 
0,7 — 
0,85 0,17 
1,2--1,5 0,6-—-1,5 


384 


FERNNRSN ágat HAN; 
T Uc80750 VI 
j I NNÉL SÁT! 


mllé 


66 hog da hai E. 100 7000 10000 LA 
90 150 c SEGZNESEEZEN zta F 
já E 8 
Is Bő fb.) lc — f(Ip) 


Iz —f(Upe) 


25  Tranzisztor-Atlasz 


385 


BSY 58 


Ic 5 f(UcE sat) 


f(Ucso) 
f(Ugzo) 


CcBo 
. CgBO 


lc — f(UBE sm) 


386 


BSY 62 2 N 706 


Határértékek: 
ís — 1Ww Ic — 200 mA 
a z 4500) 07 7 2000€ 
Ucso — 25 V Rinja — 500 9€/W 
Ucro —15V Rinje — 150 9€/VV 
Ugo 5 5 V Ogg 7 —65.. 200 "€ 
Jellemző adatok: 9, — 25"€ 


IcsosS O54A (Ucgo— 15 V) 
IcBosS 304A (Ucgo— 15V, 8, — 150"€) 
UgRjcsoZ 25V (Icgoz1jA) 
UgREBOZ5V (Iggo — 1044) 
UgEsa S 09V (IG— 10 mA, Ig— 10 mA) 
UcEst S 06V (IcG— 10 mA, Ig — 10 mA) 
fr — 280 MHz (Ic— 10mA, Ucxr— 10V, 

f — 100 MHz) 
CcBo—27-— 5pF (Ucso—5V) 


Sztatikus jellemzők: 9. — 25 "C 


herg 
csoport Ucx 


0,17 -z 0,5 10 
0,033 -z 0,33 10 


20 -z 60 
30 -z 300 


e [ mee ssszmátszüdénési 


Icilg 


haz — f(Ic) 


25: 


AM 


[] e ktzáb 
Gy ame 
1 té 


f(UBE sat) 


lc 


lc sz f(UcE sat) 


388 


[sa 


1 

Ti 
NNNNA 
jeleket 

etelek 


Icgo —f(0.) CN —f(Ucso) 


389 


Határértékek: 


Perge 5 1W Ic — 200 mA 

(9, — 45"C) 9 — 2000€ 

Uccso - 40V Renja — 500 9€JVW 

UcEro —15V. Rinjc z 1450 oC 

Ugo 5 V 0sg 7 —65...42000€ 


Jellemző adatok: 9, — 25"C 


IcBo s 0,003 uA (Uc8o tai 20 V) 
IcsoS 15uA (Ucgo — 20 V, 0, 7 150"€) 
IcEV S OO25 UA  (Ucg — 20V, Ugy — 20 V, 

, 5 1259€) 
UgycsoZz 40V (IcBo—-71uA) 
UgRJEBOZ S V (Irgo — 10 4A) 
UgE sat 7 072—08BV (Ic — 10 mA, 

Ig — 10 mA) 
Ucesat S OAV (IG7 10 mA, Ig— 10 mA) 
fr — 300 MHz (Ic 710 mA, Ueg —10V, 
f — 100 MHz) 

Ccso —27-6pF (Ucgo—-5V) 


Sztatikus jellemzők: 0, — 25"7C 


UcE Ig lc I here 

1 0,033 0,5 15 

1 Í 0,083 -— 0,33 10 30 -z 120 
V mA mA Icilg 


Pot — f(ö) 


390 


OC 26 


Határértékek: 
[5 sz 225 WV 9 — 90 97C 
see] B; max — 100 "C 
UcBo — 40V Rip — 2 9C/mvV 
Ucro — 40V Rinszig — 0.5 oC /mvv 
Ic—0,5A Dag 7 —55...375"€C 


Jellemző adatok: 9, — 25"C 


Báziskapcsolásban 
Icso z 4...20 mA (Ucg — 14 V, De m— 100 oC) 


Emitterkapcsolásban 


UL BR)CEV — 32...60V (Ic st 35 A, UpE 2 vV) 
UcEsat 7 04...OBV (65 3A) 

UgE — 01...OA8V.  (Ucx 7 14V, Iz— 30 mA) 
UgE — 03...075V (Ucg— OV, IR—-1A) 
UpE — 0,35...1.2V (Uczg 7 OV, Iz— 34) 

Ig — 0,38...15 mA  (Ucr— 14V, Iz — 30 mA) 
Ig —17...5OmA (Ucg-0V, IR—1A) 

Iz —60...20O0mA (Ucg7OV, IR—3A) 

haz — 20...75 (Ucesz14V, Ig— 30 mA) 
ha1E bi 20...55 (UcE s 1 V, Iz —1 A) 

h4E— 15...45 (UGEZ1V, IR—3A) 

fa— 3...45.kHz (Uczx-6V, IR—1 A) 


391 


) E HTSA TESTE ENE 
c 1 .— 


UE EE 


Ic —f(Urpe) 


20 4D 760 BO 0C 


ny ——-—— 


Icgo — f(ő,) 


392 


OC 1044 


Határértékek: 
hő — 50 iósál fő 15 "] 
(00 — 459C€) (Rpg — 20) 
Ucso —- 15V Ic — 10 mA 
Urzo — 12V 09—75"€C 
Ucro — 5V Rinja — 06 9Cfmvwv 


Ugeg — —55...--75"€ 
Jellemző adatok: 9-7 25"C 


Báziskapcsolásban 


Icso z 0,5 2 uA (UcB —2 V) 
IcsoS 104A (Ucg—15V) 


Io —04-—21A (Uzg—2V) 
Isxo S 104A (Urg—12V) 


f2— 15(75...30) MHz (Ucg—6V, Ig— 1 mA) 
fr — 15 MHz 


Emitterkapcsolásban 


Ilcro - 25 az 75 A (UcE z 2 Vv) 


UE — 150 (125...185) mV (Ucr—6V, 
Iz —1 mA) 
hage — 100 (45...225) (Ucz—6V, Ip—1 ma, 
f-1 kHz) 

E B ! 

egi ar —p : azzá 
TIE és 

Pt av di 
e a. 85! 52 1. 125 I 

UcER — f(Rgr) 


393 


OC 1044 


Általános jelleggörbe 


PRge ——————— 


UcER — f(Rge) 


P (CÖREe f(0,) 


394 


OC 1045 


Határértékek: 


hé s 50 6jei fa — 15 "] 
(90 — 45"7€) (RgE — 20) 
Ucspo — 15V Ic — 10 mA 

Urso — 12 89. —759€ 

Ucro mm v R — 06 oC fmWY 
Üseg sz —55...-4-/5"€C 


thja 


Jellemző adatok: 9 —25"C 


Báziskapcsolásban 


Icpo7-05-— 2uúuA (Ucg52V) 

IcBos 10 4A (Ucz — 15 V) 

Izzxo — 04-—-2uúA (Ury52V) 

Izpos 404A (Urg — 12V) 

fx — 6 (3...12) MHz (Ucg—6V, Iz- 1 mA) 
fr — 6 MHz 


Emitterkapcsolásban 


Icro 7 12 404A (Ucr—2V) 
UpE — 170 (145. . 195) mV. (Ucrx56V, 
Ig — 1 mA) 
hate — 50 (25...125) (Uczx76V, Iz- 1 ma, 
f- 1 kHz) 


Emitterkapcsolásban 


UCR -6V: IR—1mA, 8, —25"C 
Cprc — 1000 pF Bp — 0545 
Ce 7...14pF fm — 39 mS 

Bpe — 7160uS5 £ce 7 15...40 US 
fob — 75...2000 


Icgzo — f(őj) 


395 


OC 1045 


UcER — f(Rpr) 


Nagyfrekvenciás helyettesítő kapcsolás 


396 


2 N 2218 


Határértékek: 

Piot eszi 0,8 W UrBo —5V 

(0, — 259€) Ic -08A 

Peor — 3 W 0; — 175 "€C 

(00 — 2500) Rinja — 188 9C/VV 
Ucso — 60V Rnje — 50 9CIW 
Ucro — 304V 
Dog — —65...-44200"€ 


Jellemző adatok: 9, — 25 "C 


IcBOoZ 10 nA (Ucg — 50V) 
IcBOS 104A (Ucg— 50, 9, — 159"€) 
UBRICBOZ 6OV (Ic—104A) 
UgR)croZ 30V (Ic — 10 mA) 
UBRJEBOZ 5 V (Ig— 104A) 
Ucr sat S OAV (Ic—150mA, Ig— 15 mA) 
Ucesat E L6V (e — 500 mA, Ig — 50 mA) 
Uge sat S 03 V (IG— 150 mA, Ig — 15 mA) 
UpE sat S 2ÓV (Ice — 500 mA, Ip 50 mA) 
haz 20 (Ucr—10V, Ic—0,1 mA) 
haz — 25 (Uce-10V, Ic— 1 mA) 
haz — 35 (Ucx—10V, Ic— 10 mA) 
haz 715 (Ucg- 10V, Ic— 10 mA, 

8, — —550€) 


haz — 30-- 120 (Ucg— 10V, Ic— 150 mA) 
Dinamikus jellemzők: 9, — 25"C 


CcBo za 8 pF (Uc8 s 10 V, Iz —- 0 mA, 
f 51 MHz) 
E B 


; 654— L- 
3 8) io 
-t. SEZI A 


A i 
135 66 crtokl, 92 


v HT 
tti 
Titi SRE 2 tk 
ELH 1 T 
1 hab gp EEL 
TT tai 
11] ! bi] 71 i 
60 : ÖB [ARA] 
h —3 gk IczAOmá 
T] TAT 042500 Hi 
40 : IT [ 
UCER INT 
LL 8 ! ] 
20 11 i HET ; Í 
[1 IENNNÁT NET 
11 HIT ; I 
! 495 
04 1 10 kg 


UceR — f(Rgr) 
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400 


2 N 2218 


ke 


99 


hú 


398 


2 N 2218 A 


Határértékek: 
Pig — 08W Uyppo 7 6V 
(9, s 2590) Ic — 08 A 
Pece — 3 W 9 — 175"€ 
(9, — 2590) 
UcBo —75V Rupja — 188 9C/VV 
Ucso 7 40V Runje 7 50 0CJW 
Dog — — 65. ..-4200"C 
Jellemző adatok: 9, — 25"C 
IcsosS 10nA (Ucgo — 60 V) 
Icsos 104A (Ucgo760V, 9, — 150"C) 


Icev S 10nA (Uc— 60V) Ur —3V) 
IposS 10nA (Upy53V) 
UgRJCBOZ75V (Ic—104A) 
UBRJCFOZAOV (Ic — 10 mA) 
UgRJEBOZ S V (Iz sz 104A) 
UcE sat S 03V (e- 150 mA, Ig — 15 mA) 
UcEst ETV (Ic— 500 mA, Ig — 50 mA) 
UgE sat E L2V (IG— 500 mA, Ip — 15 mA) 
UgEsat S 2V (Ic- 500mA, Ig — 500 mA) 
haz: 20 (Ucr—10V, Ic — 0.1 mA) 
haz: 35 (Ucr— 10V, Ic— 10 mA) 
has — 15 (Ucrz10V, Ic- 10 mA, 

9, — —55 "€) 
haz — 40-- 120 (Uecg— 10V, Ic— 150 mA) 


si 


je MERRÉ, 
Ed 
—— 


sss; 


Dinamikus jellemzők: 9, — 25"C 
fr — 250 MHz (UcrR— 10V, Ic — 20 mA) 
CcBo 8 pF (UcB z 10V, I z 0 mA, 
f 1 MHz) 


4 
Rege 
UceR — f(RpE) 


399 


2 N 2218 A 


haz —f(lc) UzE sat" UcE sat 7 f(Ic) 


2 N 2219 


Határértékek: 

Pigt — 08 WV Up8o —5V 
hő. sz 2590) ] Ic —08A 
vesz ősi ] 97 175"€ 

(0. — 2590) 
Uccso — 60V Rinja 7 188 9C/VV 
Ucso — 30V Rinjc — 50 9€/VY 
Ogg — — 65... .-H200"C 


Jellemző adatok: 9, — 25 "C 


IcgoS 10nA (Ugy — 50V) 
IcgoS 104A (Ucz—50V, 9, sz 150"€) 
UgpcsoZ6OV (Ic—104A) 

UgRycsoZ 30V (Ic— 10 mA) 
UgREBOZ5V (Iz—104A) 

UcEsat S OAV (IG— 150mA, Ig 15 mA) 
Ucesa S L6V (IG — 500 mA, Ig — 50 mA) 
Uges S 3 V (IG— 150 mA, Ip :- 15 mA) 
Upesat S 26 (Ic— 500 mA, Ig - 50 mA) úgő 


KE á ni Hali 
2E- (UcE 7 10V, Ic-1im 540014 d 
he — 75 (Uces10V, Ic— 10 mA) EE Sa 
hag 7 100 -z 300 (Uczx—10V, Ic — 150 mA) ez z 
hoo zs 
Dinamikus jellemzők: 9, — 25"€ Ter 
fr — 250 MHz (Uce—10V, Ic— 20 mA) zetett 
f-1 MHz) 1 ű [) 
I inna 
e too a 
4 
I É 3 ETI 
6. 09 19 20 V 
ind ] ! PK jú ; A Wii 
oO . I Í 
135 1.66 lcrtoki 92] Ic —f(Ucx) 


26 Tranzisztor-Atlasz 


2 N 2219 


UBE sat, UcEsat — fc) 


haz — filc) 


[d 


UceR — f(Rpe) 


Pegt — 0) 


2 N 2219 A 


Határértékek: 

Fás s 08 W Urzo 7 6V 

(0, — 250€) ] Ic—08A 
fé sé5] 0 — 17590 

(00 — 25 9€) 
Uc8o —75V Beria 7 — 1880C/V 
Ucso — 40V Rinje —z 50 9CJVV 
Ogg —65...2000€ 


jellemző adatok: 0,52597€ 


Icso s 10nA (Ucgo — 60 V) 

IcsosS 104A (Ucgo—60V, 9, — 150"€) 
IceEvE 10nA (Ucp—60V, Ugg—3V) 
IzzoS 10nA (Ugg53V) 

UgpjcBoZ75V (Ic—104A) 

UgR)cso Z 40V (Ic— 10 mA) 
UBREBOZ6GV (Ig— 1044) 

tc sar 03V (Ic— 150 mA, Ig— 15 mA) 
UcEst ÉTV (Ic— 500 mA, Ig — 50 mA) 
UgEsat E N2V (Ic— 500 mA, Ig — 15 mA) 
UE sat E2V 0 (Ic— 500 mA, Ig— 50 mA) 
hue 7 35 (UcR—10V, Ic— 01 mA) 

hag 7 50 (Ucg-10V, Ic—1 mA) 

haz —75 (Ucz-10V, Ic— 10 mA) 

he — 100 300 (Ucg— 10V, Ic — 150 mA) 


Dinamikus jellemzők: 9,5250€C 


fr — 250 MHz (Ucz— 10V, Ic— 20 mA) 
Ccso — 8pF (Ucg—10V, Ip—0mA, 


fs: 1 MHz) 
E 8 
E e N-t 
ga fesjő ejj un 
SL áll BöRL META —a 
s ; ét Í U szé R 
I 13,5  " 66 Cstok 92 CER — f(Rgr) 
KÖZSÉG yeesanE sajási -m-a —e 


2671 . ajá 


404 


haz — fc) 


2 N 2219 A 


UBE saw UCE sat — fc) 


2 N 2221 


Határértékek: 

[ tot — 05 WV Ugo 7 5V 

(9, — 25"€ Ic 708 A 
kes — 18 h] 8 — 175 "€ 

(9. — 25"€) Runja — 300 9€/W 
Uccso — 60V Runje — B49€/W 
Ucso — 30 V 
Bag 7 —65...-4200"C 


Jellemző adatok: 8, 5 257C 


IcsosSs 10nA (Ucg50V) 

Io 104A (Uczz50V, 9, - 150"€) 
UgRycBOZ 6OV (Ic—104A) 

UgR)cso Z 30V (Ic— 10 mA) 
UBRJEBOZSV (Ig—104A) 

UcEsat S 04AV (Ic— 150 mA, Ig: 15 mA) 
Ucesat S 1.6 (Ic— 500mA, Ip 50 mA) 
Uzesat S 13V (Ic—150mA, Ig: 15 mA) 
UpEst S 2 6V (Ic— 500 mA, Ig: 50 mA) 
hag 20 (UcE510V, Ic—0,1 mA) 

haz 25 (Ucg-10V, Ic51 mA) 

haz — 35 (Ucr-— 10V, Ic— 10 mA) 

hog 5 40-- 120 (Ucz— 10V, IG 150 mA) 


Dinamikus jellemzők: 9, — 25 "C 


fr — 250 MHz (Ucr—10V, Ia — 20 mA, 
f — 100 MHz) 

CcBo —8 pF (Ucg —: 10 Vv, Iz zz0 mA, 
f-1 MHz) 


ny 
SS E 

jé. 
aj 


w 
520 
ER E 
ENNE 
15 
Ttrt 11 
10 
ITT] Rinjc 
Pit Hu 
05 
Ripjc 
0 
0 50 100 450. ce6G 
A 
Pio —f(0) 
V 
kez 3; § 
80 
Icz10mh 
Úg5259C1 
98 TTI 
H ] BENNT 
40 
Ucek ETTTI jiT 
HIT ] 
20 5 
TIT 
5214 
041 4 10 kő 


UcER — f(Rgr) 
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2 N 2221 


4 mA 


t2 mA 


ag 


Ic —f(Uce) 


Ic Íggsz f(Uce) 


Upt sar UcE sat 7 fc) 


hoz —f(lc) 


406 


2 N 2221 A 


Határértékek: 
Pot za 0,5 w UrBo TI 6 V 
(0, — 259€) Ic — 08 A 
Poor 5 1.8 W 9 — 175900 
(9. — 259€ Renja — 300 9€/V 
Uc8o —75V Renje 84 9C/VWV 
Ucro — 40V 
Ögeg sz —65...--2007€ 
Jellemző adatok: 8, s 25"C 
Icsos 10nA (Ucy— 60V) 
Icso S 104A (Ucg—-60V, 9, — 1509€) 


IcevE 10nA (Ucz—6OV, Ugy 3V) 
Izezo S 10nA (Upg—3V) 

UgRCBOZ75V (Ic—104A) 

UgRg cso Z 40V (Ic 10 mA) 
UGREBOZ6GV (Ig—104A) 

UcEsat E 03V (IG— 150 mA, Ig: 15 mA) 
UcEst ÉTV (Ic— 500 mA, Ig 50 mA) 
Ucesat S OGV (Ic— 150 mA, Ig-— 15 mA) 
Uge sat E2V (Ic— 500mA, Ig — 50 mA) 
haz — 20 (Ucg—1TÜV, Ic —0,1 mA) 

hag — 25 (Ucz7-10V, Ic— 1 mA) 

ha — 35 (Ucr— 10V, Ic— 10 mA) 

haz 7 40-- 120 (Ucg— 10V, Ice 150 mA) 


Dinamikus jellemzők: 9, — 25 "C 


Ír — 250 MHz (UcE — 10 V, lc — 20 mA, 


f — 100 MHz) 
Ccso — 8BpF (Ucg— 10V, Iz— 0 mA, 
f- 1 MHz) 


UcER — f(Rgr) 


407 


I 


UpE sat UcEsat 7 f(Ic) 


04 


o 


ETT H 
mai 


Határértékek: HA 
[/ tot — 05 89. Urso 75 V TEK 
Peor 5 1.8 W 9 — 1750C i TT! j 
(0. sz 25 0C) Rinja zz 300 9C/VV ETI [] 
Uczo 7 60V Runjc 7 849€/W H-t 
Vazo — 204 jen 
Dgeg 5 —65...--200"7€C TTI] 
P. tot Tr 
e em osh1 [] 
Jellemző adatok: 9, — 25 "C í HT 
HPN 
IcBos 10nA (Ucg — 50V) ; ETET] 
IcRoSS 104A (Ucg— 50V, 0, — 150"€) j ETT 
UBRJCBOZ 6OV (Ic— 1044) 0 50100 450 
UBR)cFOZ 30V (Ica — 10 mA) 1 
Ugo Z 5V (Iz— 1044) Prior -f(Ő) 


UcE sat S OAV (Ic— 150 mA, Ip 15 mA) 
UcE sat E LV (Ic— 500 mA, Ig — 50 mA) 
UBE sat S 1.3 (Ic sz 150 mA, Ig — 15 mA) 


UpEsat S2GV (e-500mA, Ig — 50 mA) FTTTTITTTI 


haz 35 (Ucysz1O0V, Ic— 0, mA) 
huzz 50 (Ucz710V, Ic—1 mA) 80 
haz sz 100- 300 (Ucgx—10V, Ic — 160 mA) 


Dinamikus jellemzők: 8. — 25"C 


fr s 250 MHz (Ucrs 10V, Iz — 20 mA, 
f — 100 MHz) § 40 
Ccso  8pF (Ucg—10V, Iz— 0 mA, CER 


f — 1 MHz) 


UcER — f(Rpr) 


2 N 2222 


he — KKlc) URE sat" UcE sat — f(Ic) 


410 


2 N 2222 A 


Határértékek: 


HE — 0,5 Mi Upzo -— ÉV 
(8, — 2520) IC—08A 
[fee — 18 1 977 175"€ 

(ő. — 25 9€) Rinja — 300 9€/V 
Ucso — 75 V Rinje —  849C/VV 
Ucro — 40V 
Bseg — —65...-2002€ 


Jellemző adatok: 9, — 25"C 


Icgos 10nA (Ucg — 60V) 
Icsos 104A (Ucg—60V, 9, — 15050) 
Icev S 10nA (Ucx—60OV, Ugg—3V) 
Ispos 10nA (Urg—3V) 
UgRycBOZ75V (Ic—104A) 
UgRgjcroZ 40V (Ic— 10 mA) 
Ugneso Z 6V (Ig—104A) 
Ucesat F03V (c-150mA, Ig — 15 mA) 
UcE sat É 06 (Ic—150mA, Ip — 15 mA) 
UpEst E 2V (Ic— 500 mA, Ig — 50 mA) 
haz — 35 (Ucr— 10V, Ic— 01 mA) 
haz 750 (Ucr— 10V, Ic—1 mA) 
he 7 50 (Ucx— 10V, Ice — 1 mA) 
haz 775 (Ucg—10V, Ic— 10 mA) 
ha — 35 (Ucr—10V, Ic— 10 mA, 

9, — —55 00) 
hag — 100 300 (Ucg—10V., Ic— 150 mA) 


Dinamikus jellemzők: 9, — 25"C 


fr— 250 MHz (Ucr— 10V, Ic — 20 mA, 
f — 100 MHz) 

Ccso — 8 pF (Ucg—10V, Iz—-— 0 mA, 

f — 1MHz) 

(Uczx — 10V, IG —0.1 9] 

[e 1 kHz, Rzen— 1 k0) 


Fe 4 dB Po fő) 


411 


2 N 2222 A 


4 2 
Ügyet 


Ic —f(Uce) 


Ic 


Ic ze f(Uce) ha1E zi fc) UBPE sat! UcE sat fc) 


412 


2 N 2368 
] 


Határértékek: 
P — 036 W Ucro — 15 "] 
0, -—25"C Ig — 0 mA 


P—- 12 Ww Ic — 500 mA 
9. — 250€ z 1045 


Ucso — 40 V lc — 200 mA 


UcEs — 40 V 0; — 200"€ 
UE -OV Runja — 480 9C/W 


Rihic — 150 9C/W 


Ump 


Dstg s c 65...-4200"7€ 


Jellemző adatok: 9, — 25"C 


Ucer sat — 0,2...0,25 (IcG— 10 mA, Ig-— 1 mA) 
UzE sat — 0.7...0,85  (IG— 10mA, Ig— 1 mA) 
Icgo — 044A (Ucg —20V) 

Icgo — 304A (Ucg720V, 9j— 15090) 

Cow — 2.5...4pF (Ucg—5V. Ige — mA) 

fr 5 400 MHz (Ic— 10 mA, Ucr— 10 V) 

har — 20...60 (Uczx—1V. Ic— 10 mA) 


lc —f(Ucr) 


413 


2 N 3668 


sena — 


sszfél 
! 


oO 
al 
ej — - —— 


! 
! 

- er 
14 


st "ág ait 3 


i pé kata st 
3 4- a § 1 LC 
] Í új Hi [dd árz) 
! i ( 7 I 


kN ee nát et Fleet 0 ősz 


[esztzekoe zsét, 


rel 


414 


2 N 2369 


Határértékek: 

Peor — 0.36 WV Ugo 7 45V 
[o sz 250€) ] Ice — 02 A 

Pio — 12 WV Ic-05A ] 
[s — 2590) ] fe 10 us) 
Ucgo — 40V 9; — 200 "€ 
Uces — 40V Rnja — 480 9€/VV 
Ucro — 15 V Rupnje — 150 9€/VV 
Dig — — 65... 200 2C 


Jellemző adatok: 0, 7 25"C 


UcE sat 7 02 025 V (Ic— 10 mA, Ig — 1mA) 
UBE sat — 07...O85V. (IG — 10 mA, 
IR— 1 mA) 

IcsosS 04uA (Ucg — 20 V) 
Icso S 304A (Ucg—20V, 9; — 150"€) 
haz — 40...120 (Ucz—1V, Ic— 10 mA) 
hasz 20 (UcE s 1V, lc — 10 mA, 

9j — —559€) 
hez 20 (UcR—2V, Ic— 100 mA) 


Dinamikus jellemzők: 8, — 25 9€ 


fr — 500 MHz (Ic— 10 mA, Ucr—10V) 
Ccso—25-- 4pF (Ucg—5V, Ig—0 mA) 


415 


2 N 2369 


haz — fo) 


vV 
5 

I 1tEeZs-H 

UcEsot SOS EAGE BELÉZSEDZEA KE / 
05 —H— HN/AN 
g BEEN //8 
SGML A 


-/ 
a 
E 


Uce sat — fc) 


416 


UpE sat — ftc) 


27  Tranzisztor-Atlasz 


N 2369 


V 
50 
10 
5 
UcE 
4 
05 2 3 ÉT 
Nass zaálb? zet 
TETEMET e 
S LEE e B8 
"4 10 mA 
I———— 
UcE — f(Ic) 


417 


————W—$— neee ee ——w—UUOoOUcuwu s.  aUNamN mamam ám A MAMA IT TTTKÉHÁA HAT TGYANAYAAA MA KAKKKNANY 


2 N 2369 A 


e ——WÚ—Ú—UÚÍ——] e] —————o— —— emma mmm MYNAME TETTEL TATE 


Határértékek: " UcE sát - 049- 03.V, (Ic— 10 mA, 
Ig—1 mA, 8) — 125"C 
Pot — 0.36 WV Uppo — 45 V B 9 i ) 
(0, — 25"C lc 502A Uge sat 7 07...0085V  (Ic— 10 mA, 
e z 12w Ic 705 A Ig —1 mA) 
(d. — 25"€) (timp 7 10 415) UpE sat 709115 (c— 30 mA, 
Ucso — 40V 89 — 200"C Ig —3 mA) 
Uces — 40V Ruhja — 480 9CJW Uge sat —714—16V (c — 100 mA, 
Ucro — 15 V Renje — 150 9€/W Ig — 10 mA) 


seg — —65...-42000€ 


ha1E — 40...120 (UcE m1V, lc — 10 mA) 


hate 7 40...120 (Uce—035V, Ic— 10 mA) 


Jellemző adatok: 8, — 25"C hzte 7 30.270: Alap CFV Aerss 99 MÉN 
hag — 20 (Ucz—-1V, Ic— 100 mA) 
Icso — 10 304A (Ucgo —20V, 9/— 15000) — hp— 20-50 (Uce 7 0.35V, Ic— 10 mA, 
Ices — 50 -- 400 nA  (Ucr — 20 V, 8 — —55 9€) 
Up: 70OV) 
UcE tat 70142 O2V (Ic— 10 mA, 
IR— 1 mA) ké . Hi 
UcE sar 7 017 025 V. (Ic — 30 mA, Dinamikus jellemzők: 8, — 259C 
Ig — 3 mA) fr — 675 — 500 MHz (Ic — 10 mA, 
UcE sat — 0.28 0,5V  (Ic — 100 mA, Uce — 10V, f — 100 MHz) 
Ig — 10 mA) Ccso 723 4pF (UcB—5V. Ize—0mA) 
AA c 12 
8 Szjt: 6 ja 
i i E 182? 


418 


4 
[a 
ea 
e4 

4 
en 


25mA 4ÁrON 


198 


———— —- 18 


piessotázé e 
T TET S ZIZEESZEZETÉT 1 Egér evett 
nszsszmheszazes ho. 


19 


4 


277 


4 
o 
hej 
A 
c 
A 
en 


UcER — f(Rgr) 


420 


2 N 2894 


Határértékek: 

Pilot — 036 WV Uczs 7 12V 
he. sz 259€) ] UrBo — AV 

Pie — 1.2 Ic7-02A 
kéz — 2500) ] j — 200"€ 
UcBo — Í2V Ropja 7 486 9C/VV 
Ucro — 12 V Rnje 146 9€/VV 
Öseg sz — 65... 4200 0C 


jellemző adatok: 8, — 25 0C 


UcE sat E O15V (Ic— 10mA, Ip: 1 mA) 
UBE sat 7 078-z 098 V (Ic — 10 mA, 

Ig megi ! mA) 
UgpjcssZ 12V (IcG—1OHA, Ugy —0V) 
UgRjEBOZ 4V (IR— 1004A, Ic—0 mA) 
UrgR)yCBOZ 12V (IG—10HA, Ig— 0 mA) 
ICES BONA (Ucz—6V, Upzg70V) 
IcsosS 104A (UcgY—6V, Ig—0 mA, 


8, sz 125590) 
har — 40 -z 150 de 5 30 mA, Ucy—0,5V) 
8-4 (Ik—30 mA, Ucg—10V, 
f — 100 MHz) 
fr — 400 MHz. 
10 ; E ! 
xi Ai 
og WS — 
Ez dnb C in 
i Tr Cél itel 
b 4 
: 5 
A 8 ol ae í lc —f(Uce) 


421 


2 N 2894 


) sam JEE: presze Fr e V CA "2 03 04 V 


Up — Up 


lc —f(Uce) Ic —f(Uce) 


TETTETETT 1 
tág hal ! 
15-17 ! H 
$.1A I a 
Ha HŐN ] iv. 
HANK? 
Új úi E) :! 
[. tai ká 
26 H 
ké Ú 
j 0.8 pt (dé ; 
Ugr sot FaK ke ÉT I ; 
ha dl HE 
pepe ; L 2, 
dl BA ÁE EGYEZNI BRÜS SE 
BET Tó a 
o ie ll 578 
Ta ep 


Icgo —f(9) UE sat — fc) 


422 


2 N 2904 


Határértékek: 
Gé — 0.8 WV Ucro — 40 V 
(9, — 2500) ] Ic —06A 
fa —3Ww ] 0 — 200 9C 
(0, — 2590) Rinja — 220 9€/VV 
Ucso — 60V Rinje — 589€/VW 
ÜUgg s —65...--200"€C 


Jellemző adatok: 9, — 25"C 


IcsoS 20nA (Ucg—50V) 

IcBoS 204A (Ueg 7 50V, 9, — 150"€) 
IcEv S 50nA (Ucx— 30V, Urg — 05 V) 
Iegv S 50 nA (Ucx— 30V, Urgg — 0.5 V) 
UcE sa S OAV (Ice —150mA, Ig-— 15 mA) 
UcEst S L6GV (Ic— 500 mA, Ig — 50 mA) 
UgEsat S L3V (e—150mA, Ig— 15 mA) 
Ugesat É2GV (e— 500mA, Ig— 50 mA) 
UGRICBOZ6OV (Ic— 1044) 

UBRJCEOZ 40V (Ic— 10 mA) 

UBREBOZ S V (Ig—104A) 

haz E 20 (Ucr- 10V, Ic— 01 mA) 
hez 25 (Ucg— 1O0V, Ic—1 mA) 
haz Z 35 (Uce—710V, Ic— 10 mA) 
h4E— 20 (Ucg—10V, Ic — 0,5 mA) 

he — 40.. .120 (UcE — 10 V, lc — 150 mA) 


Dinamikus jellemzők: 9, — 25 "C 


fr — 200 MHz (Ucx—20V, Ice — 50 mA, 


f — 100 MHz) 
Ccso — 8BPF (Ucgo— 10V, f— 100 kHz) 
Cgo — 30pF (Urgo —2V, f— 100 kHz) Peor Ef(0) 


423 


huz — filc) UcE sat — f(Ic) 


424 


2 N 2904 A 


Határértékek: 
Pot szi 0,8 w UcEo zi 60 vV 
(0, — 2590) Ic — 06 A 
Peor — 3 WV 9 — 200"€C 
(8. — 2590) Ronja — 220 9€/VV 
E B 
Ucso — 60V Renje 7 589€C/VW b; 
Og 7 —65...-200"€ b S 
d) o 
szá ? 
Jellemző adatok: 9, — 25"C 0.03 , 66 Cstok 4 DR 


Icgoz 10nA (Ucg— 50V) 

ICso SZ 104A (Ueg— 5OV, 9, — 15090) 
Icev S 5OnA (Ucy— 30V, Urgg — 0.5 V) 
Ucesa S OAV (IG — 150 mA, Ig— 15 mA) 
UceEsat S BGV (Ic — 500 mA, Ig — 50 mA) 
BE sat É 13v (e- 150 mA, Ig: 15 mA) 
Ugpsa S2GV (Ic— 500mA, Ig — 50 mA) 
UgR)CBOZ6OV (Ic— 104A) 
UBRJCFOZ6OV (Ic — 10 mA) 

UrgRjeBo — 5 V, (Iz— 104A) 

hisZ 40 (Ucr—-10V, Ic — 01 mA) 
haz Z 40 (Ucz—10V, Ic— 1 mA) 
haz Z 40 (Ucr— T1OV, Ic— 10 mA) 
haz Z 40 (Ucre—10V, Ic—0,5A) 

hoyg sz 40...120 (Ucz— 10V, Ic— 150 mA) 


Dinamikus jellemzők: 9, — 25"C 


fr — 200 MHz (UcE-20V, Ic— 50 mA, 


f — 100 MHz) 
Ccso — BPF (Ucgo 7109 V, f— 100 kHz) 
Csgo 5 3pF (Uggpo-2YV. f- 100 kHz) Pro —f(8) 


425 


sz 
; 


T 
[j 
je 


ba 
-Igre8mA 
epe élrmk 


-2500-) 


a 
hg 
íz 
Z 
eN 


Ú; 


426 


N 2905. 


Határértékek: 


fe sz 08 W Ucro — 40V 

(0, — 25"€) ] Ic —06A 

6 — 3 W ] 9; — 200"€ 

(00 — 25"€) Rhia — 220 9€/W 

UcBo — 60V Ripjc 7 58 9€/W 
Ogg — —65...-4200"C 


tő ; Ny 
Jellemző adatok: 09, s 25"C se] ertok a 
IcgoS 20nA (Ucg—50V) 

IcsoS 204A (Ueg—5OV, 9, — 15090) 
Icev S 50nA (Ucz— 30V, Urgg — 0,5 V) 
Iggy E 50nA (Ucr— 30V, Ugg — 0.5 V) 
UcEsat S OAV (Ic— 150 mA, Ig 15 mA) 
UcEstE P6V (Ic— 500 mA, Ig — 50 mA) 
UE sat E L3V (IG— 150mA, Ig — 15 mA) 
UgE sa S 26Y (Ic— 500mA, Ig: 50 mA) 
UgR)cBOZ60V (Ic— 104A) 

UeRJCso Z 40V (lc — 10 mA) 

UreRjeBoZ 5V (Ig— 104A) 

hi E 35 (Ucxsz 10 V, Ic — 0, mA) 

he 50 (Ucr—10V, Ic—1 mA) 

huzz 75 (Ucsr— 109V, Ic— 10 mA) 

haz 20 (Ucgsz 10V, Ic— 0,5 mA) 

ha1E zz 100. ..300 (UcE sz 10V, Ic — 150 mA) 


Dinamikus jellerszők: 9, — 25 "C 


Ír 200 MHz (Ucp—20V, Ic— 50 mA, 
f — 100 MHz) 

CcsoS BpF (Ucgo — 10V, f— 100 kHz) 

Cego S 30 pF (Uggo — 2V, f— 100 kHz) 


427 


2 N 2905 


he — fc) UcEsat 7 lc) 


428 


Határértékek: 
ha igaz 0,8 Ww Ucro z 60 V 
(9, — 25"€) Ic —06A 
tés — 3 w 8; — 200 2€ 
(8, — 2590) Runja — 220 9€/VV 
Ucso — 60V Runje — 58 0C/W 


Dseg 7 — 65...-42002€C 


Jeilemző adatok: 0, 7 259C 


IcBoS 10nA (Ucg— 50V) 

IcBOS 104A (Ueg— 50V, 8, — 15090) 
Icev 7 50nA (Ucg— 30V, Ugy — 0.5 V) 
UcEsat S OAV (Ic—150mA, Ig — 15 mA) 
Ucesat S L6V (Ic—500mA, Ig — 50 mA) 
Ugesat E V3V (e-150mA, Ig — 15 mA) 
UpEse S 26V (Ic— 500 mA, Ig — 50 mA) 
UBRJCBOZ6OV (Ic— 104A) 
ÜrBRJCEOZ6OV (Ic— 10 mA) 
UBREBOZ5V (Ilc—104A) 

huz —75 (UcR—10V, Ic — 0, mA) 

haz — 100 (Ucg—10V, Ic—1 mA) 

haz — 100 (Ucz—10V, Ic— 10 mA) 

ha — 50 (Uczx—10V, Ic— 05 A) 

haz — 40...120 (Ucz— 10V, Ic— 150 mA) 


Dinamikus jellemzők: 8, — 25 "C 


fr 200 MHz (Ueg—20V, Ic— 50 mA, 
f — 100 MHz) 

CcsosS 8BpF (Ucsoz 10V, f— 100 kHz) 

Crso S 30 pF (Urso72V, f: 100 kHz) 


2 N 2905 A 


E O- 


35 66, GEtök 


a BZ 


Prior —f(0) 


429 


2 N 2905 A 


430. 


2 N 2906 


kzttsemsmmmülim————-———7-zz-z. 


Határértékek: 
I Ptor — 04 WV Ugo — 5V 
[(9, — 250€ ] Ic — 06 A 
I Piot — 18 WwW Dj sz 20007€C 
Í(90 — 25"€) ] Renia — 440 9CÍVW 
Ucgo 7 60V Rinje — 97 9CJVWV 
Ucro — 40V 
Ogg 5 — 65... 1-200 9C 


Jeliemző adatok: 9, — 25"C 


IcBpoS20OnA (Ucg7-50V) 

IcRoS 2O4A (Ucg750V, 9, — 150"€) 
IcevS 50nA (Ucg— 30V, Urg — 0,5 V) 
Iegv E 5OVA (Ucr— 30V, Ugg — 0.5 V) 
UcEsat S OAV (Ic—150mA, Ig — 15 mA) 
Ucesat S L6V (Ic— 500 mA, Ig — 50 mA) 
BE sat 13V (c—15OmA, Ig — 15 mA) 
UgEsat S2GV (Ic— 500mA, Ig — 50 mA) 
UgR)csOoZ6OV (Ic—104A) 

UgRjcto Z 40V (Ic— 10 mA) 
UggeBOZ5V (Iz— 1044)" 

haz 720 (Ucr—10V, Ic — 0.1 mA) 

ha18 — 25 (Ucr— 10V, Ic — 1mA) 

he — 35 (Ucr— 10V, Ic— 10 mA) 

he 520 (Ucr— 10V, Ic— 05 A) 

hat — 40...120 (UcgE— 10V, Ic— 150 mA) 


Dinamikus jellemzők: 9, — 259C 


fr 200 MHz (Ucr—20V, Ic— 50 mA, 
f — 100 MHz) 

CcsosS 8pF (Ucgo — 10V, f— 100 kHz) 

Crgo Z 30 pF (Urgo —2V, f— 100 kHz) 


431 


2 N 2906 


HETET 
4..484.-L 1 -1-d4- 88 


ks 


HEKE 


etette 


04 4 10 4100. mA 


I 


he —f(Ic) UcE sat — f(Ic) 


432 


Ilcev £ 50 nA 
Izz É 50 nA 


Határértékek: 
Peor — 04 WV UrBo — 5 V 
— 250€) ] Ic 7 06A 
jé — 1.8 W 9; — 200 0€ 
(0. — 250€) 
Uczgo — 60V Ripja — 4400C€/W 
Ucso — 60V Rinje 7 97 9CIWV 
Bsz — — 65... .-4200"C 


Jellemző adatok: 9, 25"C 


Icgo S 10nA (Ucg—50V) 
ICBOZ 104A (Ueg— 5OV, 9, 7 15090) 
(Ucz — 30 V, Urp — 0.5 V) 
(Ucr — 30 V, Ugp — 0.5 V) 
Ucrsat S 0AV (Ic— 150mA, Ip — 15 mA) 
Ucese S L6V (Ie— 500mA, Ip — 50 mA) 
UE S 13V (Ic—150mA, Ig— 15 mA) 
UgE st S 26V (Ic— 500 mA, Ig — 50 mA) 
UegpcsoZ 60V (Ic—104A) 

UggR)cco Z60V (Ic— 10 mA) 

ÜUBR)EBO Z 5V (Iz— 10 uA) 

haz 720 (Ucg— 10V, Ic 0.1 mA) 

haz 725 (Ucg7-10V, Ic—1 mA) 

he — 35 (Ucz 7 10V, Ic— 10 mA) 

hate — 20 (Ucx— 10V, Ic—05A) 

haz 7 40...120 (Uce— 10V, Ic — 150 mA) 


Dinamikus jellemzők: 0, — 25"€ 
frz 200 MHz (UceE720V, Ig — 50 mA, 


Ccsoss 8pF (Ucgo — 10V, f— 100 kHz) 
CeBo S 30 pF (Uggo —2V. f— 100 kHz) 


2 N 2906 A 


f — 1000 MHz) 


Pe 7 (0) 


28  Tranzisztor-Atlasz 


433 


a 
9 
8-) 
és 
ta 
Z 
e 


Ic — f(Uce) 


haz — f(lc) 


434 


2 N 2907 


Határértékek: 


Fa s 04 s Ugo 5 5V 

(9, — 2500) Ic 706 A 

ós sz 1.8 vall 8 — 2009C 

(8. — 2590) 

Ucso 760 V Ruja — c 4409€JW 

Ucso — 40V Renje 7 — 97 0€/W 
Ogg s —65...-4H2000€§ 


Jellemző adatok: 9, — 25 "C 


IcBoS 20 nA (Ucg — 50 V) 
Icso S 204A (Ucg—50V, 8, — 15090) 
Icev S 50nA (Ucr— 30V, Ugg — 0.5 V) 
Iggy E 50 nA (Ucy— 30V, Urg — 0,5 V) 
UcE sat S OAV (IcG—150mA, Ig — 15 mA) 
UcEst E LOV (Ic— 500 mA, Ig — 50 mA) 
Ugest E 13V (IG—150mA, Ip 50 mA) 
UrgRycBOZ6OV (Ic—104A) 

UrgRxcrOZ 6OV (Ic — 10 mA) 

UgRJEBOZ 5 V (IR— 104A) 

hez 35 (Ucr—10V, Ic —0,1 mA) 
huzz 50 (Ucz—10V, Ic— 1 mA) 

hsz 75 (Uczs10V, Ic— 10 mA) 

haz Z 30 (UcrR—10V, Ic — 0,5 mA) 

hog z 100...300 (Ucr— 10V, Ic— 150 mA) 


Dinamikus jellemzők: 9, — 25"C 


Ír 200 MHz (Ucg—20V, le 50 mA, 

f — 100 MHz) 
Ccsozs B8pF (Ucso— 10V, f— 100 kHz) 
CpgosS 30pF (Urgo—-—2V, f- 100 kHz) Por Zf(0) 


4 435. 


tl ———— —-——— tú 
c. 
a 
1 
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Határértékek: 
he — 04 8 UrBo — 5 V 
(0, — 2590) Ic —06A 
fs — 18 5] 9 — 200 "C 
(0. — 2590) 
Ucgo 5 60V Ropnja — — 440 9€IÍVV 


Ucro — 60V 


2 N 2907 A 


Rinje I-T 97 2CfWY 


Oseg 7 — 65... .-42000C 


Jellemző adatok: 9, — 25"C 


IcBoS 10nA (Ugy s 50 V) 
IcBOS 104A (Ucg—50V, 8, —1502€) 
Icev S 50nA (Ucr— 30 V, Urg — 0,5 V) 
IzzRo S 50nA (Ucr— 30 V, Urp — 0,5 V) 
LE sat 04V (Ic— 150 mA, Ig— 15 mA) 
UcE s E1V6V (Ic—500mA, Ig — 50 mA) 
UpeEst S 13. V (Ic—150mA, Ig — 15 mA) 
UpeEsat S2DGV (Ic—500mA, Ig — 50 mA) 
UBRJCBOZ 6OV (Ic— 1014) 
UggcsoZ60V (Ic — 10 mA) 
ÜUBRJEBOZSV (Ic—104A) 

haz Z 35 (Ucg— 10V, Ic — 0, mA) 
hyzZ 50 (UcR— 10V, Ic—1 mA) 
HAEZ 75 (Uce—10V, Ic — 10 mA 
hsz 30 (Uczr—10V, Ic—0,5 A) 

ha — 100...3000 (UcE —10V, Ic — 150 mA) 


Dinamikus jellemzők: 8, —— 259C 


fr 200 MHz (Ucg—20V, Ic — 50 mA, 
f — 100 MHz) 

CcsoS 8BpF (Ucgo—10V, f— 100 kHz) 

CpzBo S 30 pF (Ugo —2V, f— 100 kHz) 
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2 N 2907 A 


ni 


7 


-Ip— 


UcE sat 7 f(Ic) 


-Ic ——broe5eeb fjfddc0 


he —f(Ilc) 
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5. FÜGGELÉK 


5.1. Összehasonlító táblázat 


Ez a táblázat az idegen és hazai gyártmányú tranzisztorok összehasonlítását adja. Az egybevetés a , tipikus" felhasz- 
nálási lehetőség szerint történt. Az összehasonlított típusok között jellemzőkben és kivitelben lehetnek eltérések. 
Célszerű a felhasználási lehetőségeket mindig a részletes katalógusadatok alapján megvizsgálni, ill. ellenőrizni. 


A táblázat a Tungsram adatai alapján készült. 


Idegen típus Hazai típus j Idegen típus Hazai típus Hazai típus 


AC 107 AC 125 F (z) AC 142 AC 128 ] AC180K AC 128K 
AC 116 AC 128 K AC 142.K AC 128 K AC 180 KL AC 128 K 
AC 117 AC 128K AC 150 AC 125 AC 181 AC 176 

AC 121 AC 125 AC 151 AC 125 AC 181K AC 176.K 
AC 122 AC 125 AC 151r AC125F(z) ] . AC1BIKL AC 176.K 
AC 122/30 AC 125 (z) AC 152 AC 125 J AC 182 AC 125 

AC 123 AC 128K AC 153 AC 128 AC 184 AC 128 

AC 124 AC 128K AC 153K ACI2Z8BK  j AC185 AC 176 
AC 127 AC 176 AC 160 AC 125 F (z) AC 186 AC 176 

AC 130 AC 176 AC 161 AC 125 F (2) AC 191 AC 125 

AC 131 AC 125 AC 162 AC 125 AC 192 AC 125 

AC 132 AC 125 AC 163 AC 126 AC 194 AC 176 

AC 134 AC 126 AC 170 AC 125 ACY 16 AC 128 (z) 
AC 135 AC 125 AC 171 AC 126 ACY 23 AC 125 (7) 
AC 136 AC 128 AC 172 AC 176 Í  ACY24 AC 125 U (z) 
AC 137 AC 126 AC 173 AC 125 ACY 32 AC 125 F (z) 
AC 138 AC 128 AC 174 AC 125 ACY 33 AC 128 (z) 
AC 139 AC 128 AC 175 AC 176K ACY 38 AC 125 F (z) 
AC 141 AC 176 AC 178 AC 128K AD 105 ASZ 1015 
AC 141 B AC 176 AC 179 AC 176. K AD 130 ASZ 1017 
AC 141K AC 176 K AC 180 AC 128 AD 131 ASZ 1016 
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Idegen típus 


AD 132 
AD 138 
AD 138/50 
AD 139 
AD 142 
AD 143 
AD 145 
AD 148 
AD 149 
AD 150 
AD 152 
AD 153 
AD 163 
AD 164 
AD 165 
AD 169 
AD 262 
AD 263 
ADY 27 
ADY 28 
AF 102 
AF 106 A 
AF 121 
AF 178 
AF 181 
AF 185 
AF 251 
AF 252 
AF 253 
AF 256 
AF 257 
AF 264 
AFY 12 
AFY 41 
AFZ 12 
ASY 12 


Hazai típus 


ASZ 1015 
ASZ 16 
ASZ 15 
AD 162 
ASZ 1018 
ASZ 16 
ASZ 16 
AD 162 
ASZ 1017 
ASZ 1017 
AD 162 
ASZ 1017 
ASZ 15 
AD 162 
AD 161 
AD 162 
ASZ 1017 
ASZ 1017 
ASZ 17 
ASZ 15 
AF 106 
AF 106 
AF 200 
AF 106 
AF 200 
AF 200 
AF 2395 
AF 239 
AF 139 
AF 106 
AF 106 
AF 106 
AF 106 
AF 239 
AF 106 
AC 128 (z) 


Idegen típus 


ASY 14 
ASY 26 
ASY 27 
ASY 31 
ASY 32 
ASY 48 
ASY 70 
ASY 76 
ASY 77 
ASY 80 
ASY 81 
ASY 90 
ASY 91 
ASZ 11 
ASZ 12 
AUY 18 
AUY 19 
AUY 20 
AUY 21 
AUY 21 A 
AUY 22 
AUY 22 A 
AUY 28 
AUY 30 
AUY 31 
AUY 32 
AUY 33 
AUY 34 
AUY 37 
BC 113 
BC 114 
BC 115 
BC 116 
BC 116 A 
BC 118 
BC 125 


Hazai típus 


AC 125 U (2) 
BCY 78 

BCY 78 

BCY 78 

BCY 78 

AC 125 U (2) 
AC 125 K (2) 
AC 125 K (z) 
AC 125 U (2) 
AC 125 K (2) 
AC 125 U (2) 
AC 125 K (2) 
AC 125 (z) 
BCY 78 

BCY 78 

ASZ 16 

ASZ 16 

ASZ 18 

ASZ 16 

ASZ 17 

ASZ 15 

ASZ 15 

ASZ 15 

ASZ 15 

ASZ 16 

ASZ 15 

ASZ 16 

ASZ 15 

ASZ 18 

BC 238 

BC 239 

BC 237 A 
BC 308 

BC 308 A 
BC 238 

BC 237 


BC 129 
BC 130 
BC 131 
BC 135 
BC 147 
BC 148 
BC 149 
BC 153 
BC 154 
BC 157 
BC 158 
BC 159 
BC 167 
BC 168 
BC 169 
BC 170 
BC 171 
BC 172 
BC 173 
BC 204 
BC 205 
BC 206 
BC 207 
BC 208 
BC 209 
BC 230 
BC 250 
BC 251 
BC 252 
BC 253 
BC 255 
BC 256 
BC 257 
BC 258 
BC 259 
BC 260 


J Idegen típus Hazai típus 


BC 107 
BC 108 
BC 109 
BC 107 
BC 237 
BC 238 
BC 239 
BC 308 
BC 309 
BC 307 
BC 308 
BC 309 
BC 237 
BC 238 
BC 239 
BC 238 
BC 237 
BC 238 
BC 239 
BC 307 
BC 308 
BC 309 
BC 237 
BC 238 
BC 239 
BC 239 
BC 308 
BC 307 
BC 308 
BC 309 
BC 309 
BC 307 
BC 307 
BC 308 
BC 309 
BC 178 


Idegen típus Hazai típus idegen típus 
BC 261 BC 177 BCYYV 92 A 
BC 262 BC 178 BCVW 92 B 
BC 263 BC 179 BCYV 93 A 
BC 267 BC 107 BCYYV 93 B 
BC 268 BC 108 BCY 33 
BC 269 BC 109 BCY 34 
BC 270 BC 108 ] BCY50 
BC 271 BC 108 A ] BCY 51 
BC 291 BCY 79 BCY 56 
BC 292 BCY 79 BCY 57 
BC 327 BC 307 BCY 66 
BC 328 BC 308 BCY 69 
BC 331 BC 237 BF 114 

BC 332 BC 238 BF 115 

BC 337 BC 237 BF 117 

BC 338 BC 238 BF 123 

BC 382 BC 237 BF 127 
BC 383 BC 238 BF 137 

BC 384 BC 239 BF 140 

BC 413 BC 239 BF 153 

BC 414 BC 239 BF 154 

BC 415 BC 308 BF 157 

BC 416 BC 309 BF 158 
BC 477 BC 177 BF 159 
BC 478 BC 178 BF 160 

BC 479 BC 179 BF 163 
BC 512 BC 307 BF 164 

BC 513 BC 308 BF 165 

BC 514 BC 309 BF 174 

BC 582 BC 237 BF 175 

BC 583 BC 238 BF 176 

BC 584 BC 239 BF 186 
BCYY 90 A 2 N 2221 BF 189 
BCVY 90 B 2 N 2222 BF 194 
BCYY 91 A 2 N 2221 A BF 195 
BCYYV 91 B 2 N 2222 A BF 196 


j 


Hazai típus Idegen típus Hazai típus 


2 N 2906 
2 N 2907 
2 N 2906 A 
2 N 2907 A 
BCY 78 
BCY 78 
BCY 58 
BCY 58 
BCY 59 
BCY 58 
BCY 59 
BCY 58 
BF 177 
BF 184 
BF 177 
BF 173 
BF 167 
BF 178 
BF 178 
BF 184 
BF 167 
BF 179 
BF 173 
BF 173 
BF 184 
BF 167 
BF 167 
BF 185 
BF 179 
BF 167 
BF 173 
BF 178 
BF 184 
BF 184 
BF 185 
BF 167 


BF 197 
BF 198 
BF 199 
BF 223 
BF 232 
BF 233 
BF 234 
BF 235 
BF 240 
BF 241 
BF 251 
BF 254 
BF 255 
BF 257 
BF 258 
BF 261 
BF 271 
BF 288 
BF 310 
BF 336 
BF 337 
BFR 18 
BFR 19 
BFR 20 
BFR 21 
BFX 74 
BFX 74 A 
BFY 19 
BFY 37 
BFY 39 
BFY 56 
BFY 56 A 
BFY 67 
BFY 68 
BFY 76 
BSVY 19 


BF 173 
BF 167 
BF 173 
BF 173 
BF 173 
BF 184 
BF 184 
BF 185 
BF 167 
BF 185 
BF 167 
BF 184 
BF 185 
BF 178 
BF 179 C 
BF 167 
BF 173 
BF 167 
BF 173 
BF 178 
BF 179 C 
2 N 2221 
2 N 2218 
2 N 2219 
2 N 2218 A 
2 N 2904 
2 N 2904 A 
BCY 58 
BCY 58 
BCY 59 
2 N 2218 
2 N 2218 A 
BFY 34 
BFY 46 
BCY 59 
BCY 78 
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idegen típus Hazai típus j j Idegen típus Hazai típus Idegen típus Hazai típus 
EGES EZÜST TEVE ESNÉNEK A EE a 
BSV 21 BCY 78 Í  BSY19 BSY 63 ] oc77 AC 125 U (2) 
BSW 21 A 2N2907 — Í]  BSY21 BSY 17 I oc79 i  AC128 
BSW 22 BCY 78 1 BSY44 BFY 34 i  0€c83 I AC128 
BSVW 22 A 2N2907 — i  BSY45 BFY 34 I!  OC200 — ]  BC178 
BSVW 42 BCY 58 I BSY53 BFY 34 ii  OC20  ; BC178 
BSVW 42 A BCY 59 I BSY54 BFY 46 1. O€C303 I] AC125 
BSW 43 BCY 58 I BSY70 I  BSY62 OC 304 I AC125 
BSV 43 A 2N2222A !  8SY71 ]  BFY46 ]  OC305  ]  AC126 
BSW 44 BCY 78 j  BSY72 I  BCY58 I. OC 306 :  AC125F (72) 
BSV 44 A BCY 79 I BSY73 ) BCY58 )  OC307  :  ACI25K(z) 
BSVW 45 BCY 78 1. BSY74 BCY 58 ] oc3o8  !]  AC125K (2) 
BSW 45 A BCY 79 ih  BSY75 BCY 59 ]  OocC3so9  ]  AC125U(gz) 
BSW 58 2N.2368 — ] BSY76 — ] BCY59 ] ocC49 di BeYzB [ 
BSW59 — ] 2N.2369  ] Bsy8o  ] BGCY58 ] OocC4A9O  ] BCY78 
BSW 72 2 N 2906 J BSY 95 A BCY 58 I  OC602  !  AC125 
BSW 73 2N.2907 — ]  CTPA1TI ASZ1015  ) OC6GO3  ) AC125 
BSW 74 2N2906A ] OCct6 ASZ 1017 I O0C604 [0 AC125 
BSVW 75 2 N 2907 A OC 22 ASZTOT7 — [/ SFT223  /  AC125(2) 
BSVV 82 2N222 5] OCZ ASZ1TO17 — ] — SFT228 ]  BcY78 
BSW83 Í  2N2222 J OC 24 I ASZAOtZ — ]  SFT229 I BCY78 
BSV 84 2NZ2NA Í OoCc2 [DO ASZAOTZ  Í  SFT243 —)  AC125U (3) 
BSW 85 2 N 2222 A J OC 28 [0 ASZ1015  ]  SFT253  !  AC128() 
BSX 19 2N2368  ] oOCc2 ] ASZ 1016 sFT288  !  BCY78 
BSX 20 2 N 2369 ] OC 30 I] AD 162 SFT321  ]  AC125 
BSX 24 BCY 58 ] OC 35 j ASZ 1017 SFT 322 Í  AC125 
BSX 51 BCY 58 OC 36 I ASZ 1018 SFT323 — !  AC125 
BSX 51 A BCY 59 OC 42 Í 0 AC125 I SFT335  ] AC125 
BSX 52 BCY 58 I OC44 BC 178 SFT351  [ AC125 
BSX 52 A BCY 59 ]  OocC45 I " BC178 ]  SFT352 I AC125 
BSX 66 BCY 58 ;  OCAI BCY 78 SFT 353 AC 126 
BSX 67 BCY 58 ]  oc70 AC 125 Í  TI3021 I ASZ15 
BSX 72 2N2218  ] oc71 AC 125 h  TI3022 — ]  ASZ1016 
BSX 73 BSY 34 I]  ocC72 AC 125 Í  TI3028 ] ASZ 1015 
BSX 75 2N220 — j OCIA AC 128 1 TI3031 ]  ASZ15 
BSX 88 BSY 62 i  O€C75 AC 125 I TIS37 I — BC308 
BSY 11 BCY 59 J OC 76 AC 125K (2) TIS 38 BC 308 
[j 


f j ! ! 
Idegen típus Hazai típus 3 Idegen típus Hazai típus Idegen típus Hazai típus 
TF 78 AD 162 2 N 2586 BC 107 A J 2 N 3964 BC 177 B 
2 N 257 ASZ 1016 2N2604 i!  BCY79 ! 2 N 4060 BC 308 A 
2 N 268 ASZ 1015 2 N 2605 BCY 79 J 2 N 4061 BC 308 A 
2 N 404 BCY 78 I 2N2694 BC108A  )  2N 4062 BC 308 B 
2 N 524 AC 128 l  2NN.2712 BC238A I  2N 4286 BCY 58 
2 N 525 , AC 128 I  2N.2944 BCY 78 2 N 4289 BCY 79 
2 N 526 I] AC128 ;  2N2945 !  BCY78 2 N 4402 BC 307 A 
2 N 527 I AC128 !  2N2946 ]  BCY79 2 N 4403 BC 307 A 
2N 706 A BSY 62 2 N 3391 BCY 58 2 N 4424 BCY 59 
2 N 708 BSY 63 2 N 3392 BCY 58 J 2. N 4951 2 N 2221 
2 N 717 BCY 58 I 2N3393 BCY 58 2 N 4952 2 N 2221 
2 N 718 BCY 58 ]  2N 3394 BCY 58 I 2N4953 2 N 2222 
2 N 721 " BCY 78 I 28N3395 BCY 58 2N.4954  ] 2N2222 
2 N 722 BCY 78 I 2 N3396 ]  BCY58 3 2 N 5086 BC 307 A 
2 N 743 BSY 17 ] 2N3397  :;  BCY58 i 2 N 5087 BC 307 B 
2 N 744 BSY 18 2 N 3398 BCY 58 Í 2 N 5088 BC 237 B 
2 N 849 BSY 17 , 2 N 3403 BCY 58 2 N 5089 BC 239 
2N 850 BSY 18 b 2N 3414 BCY 58 2 N 5172 BC 237 A 
2 N 851 BSY 17 2 N 3415 BCY 58 2 N 5209 BC 237 A 
2 N 852 BSY 18 Íl  2N3416 BCY 59 J 2 N 5210 BC 237 B 
2 N 929 BCY 59 ) 2 N 3417 BCY 59 ) 2 N 5219 BC 239 B 
2 N 930 BCY 59 Í  2N 3672 BCY 79 J 2N5223  ]  BC239B 
2N1273  ]  AC125(2) 2 N 3702 BC 308 J 2N.5354  j 0 BC237A 
2N1274 ]  AC125(a) 2 N 3703 BC 307 2N5355  !  BC237A 
2N 1371 AC125K(d I 28N3704 !]  BcC237 3 2. N 5356 BC 237 B 
2N1372  ;  AC1I25K (72) 2N3705  ]  BC237 2 N 5367 BCY 79 
2N1373 !]  ACI25(2  Í  2N3706 BC 238 2 N5539 BC 178 A 
2 N 1374 AC 125K (2) 2 N 3707 BC237A I] 25412 BC 178 
2N 1375 AC 125 (2) 2 N 3708 BC237A [0 25A15 BC 178 
2N 1376 AC125K(z)  2N3709 BC237A  ][ 25A16 BC 178 
2N1377  ]  AC125(2) 2 N 3710 BC237ZA  ] 25A49 BC 178 
2 N 1924 AC 125 U (2) 2 N 3711 BC 237 B J 25A 50 (g) I BGY 78 
2 N 1925 AC 125U (2) 2 N 3855 BC238A  ] 0 25A52 I BC178 
2 N 1926 AC125U(z) [  2N 3856 BC 238 B J 25A 53 I BC178 
2 N 2411 BC178BA — [/ 2N3903 BC 237 A 25A 73 I 2N 2894 
2 N 2412 BC 178 A ; 2 N 3904 BC 237 A 
3) lj 


2 SA 208 (H) j BCY 78 
1 
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( EL!LÜeLL OGRE ————————Em—— ve———————gge e EEKEKEEEETET GNENETEKEN NEEE EEEN RRTttttttüülütüttúEFUUTTEET 


idegen típus Hazai típus j Idegen típus Hazai típus J idegen típus Hazai típus 
2 5A 209 (H) BCY 78 25B77 AC 125 2 5B 463 AD 162 
2 5A 210 (H) BCY 78 25B77 A AC 126 2 SB 471 ASZ 1016 
25A217(H)I . BCY78 25B77 (H) AC 125 (z) 2 SB 472 ASZ 1015 
2 5A 229 AF 139 2SB77ZA(Hj)]  AC125K(2) 2 SB 496 AC 125 
2 SA 230 AF 139 2 SB 89 (H) AC 125 (z) 25C70 BF 177 
25A 239 AF 106 25B 91 (g) AC 125 (z) 25C154C BF 179 

2 SA 240 AF 106 2 SB 122 ASZ 1015 2SsC 281 BC 108 A 
2 SA 282 (g) BCY 78 2 SB 122 (g) ASZ 18 2sC 283 BC 107 
2 SA 283 (g) BCY 78 2SB 123 ASZ 1016 25C321 A (H) BSY 17 

2 SA 284 (g) BCY 78 2 SB 149 ASZ 1016 2SC 368 BC 109 
25A 372 AF 200 2SB 156 A AC 125 2SC 369 BC 109 

2 SA 400 BC 108 2 SB 189 AC 128 25C 370 BCY 59 
2 5A 495 BC 178 2 SB 189 (g) AC 128 (2) 2S5C 371 BC 184 
25A 499 BC 177 2 SB 200 AC 128 2 SC 374 BC 238 

2 SA 500 BC 178 2 SB 200 (g) AC 128 (z) 2S5C 387 BSY 62 
25SA 503 2 N 2904 2 SB 201 AC 128 2S5C 395 BSY 17 

2 SA 548 BC 177 2 SB 201 (g) AC 128 (z) 25C 395 A 2 N 2369 
2SA 567 BC 177 2 SB 337 ASZ 1016 25C 400 BSY 62 

2 SB 25 (g) ASZ 16 2 SB 338 (H) ASZ 16 2 5C 454 BF 184 
25B 26 ASZ 1017 2 SB 339 (H) ASZ 16 25C 458 BC 107 
2 SB 26 (g) ASZ 16 2 SB 340 (H) ASZ 15 2 SC 458 LG BC 109 
2 SB 40 (g) AC 125K (2) 2 SB 341 (H) ASZ 15 25C 460 BF 184 

2 SB 44 AC 126 2 SB 364 AC 126 2 SC 461 BF 185 

2 5B 44 (g) AC 125 (2) 2 SB 367 AD 162 2 5C 464 BF 173 

2 SB 47 (g) AC 125 F (z) 2 SB 368 AD 162 2 SC 479 (H) 2 N 2218 
2 SB 54 AC 125 2 SB 370 AC 125 2 SC 482 BFY 33 
25B 54 (g) AC 125 (2) 2 SB 370 A AC 125 25C 500 BF 177 
25B 55 (g) AC 125 U (2) 2 SB 415 AC 128 25C 501 2 N 2218 
2 SB 56 AC 125 2SB 415 (g) AC 128 (z) 2SC 503 BSY 34 

2 SB 66 (H) AC 125 (z) 2 SB 424 ASZ 1015 25C 504 BSY 58 

2 SB 67 (H) AC 125 U (z) 2 SB 425 ASZ 1016 25C 512 BFY 46 
2SB6ZA(H)I!  AC125U (2) 2 SB 426 ASZ 1016 2SC 535 BF 185 

2 5B 73 (H) AC 125 F (z) 2 SB 439 AC 125 2 SC 548 (H) BCY 78 
25B75 AC 125 2 SB 459 AC 125 2 SC 649 BC 108 
25B 125 (2) AC 125 (z) 2 SB 460 AC 125 2SC 650 BC 109 
2SB75A(H)] . AC125K (2) 2 SB 461 AC 128 2 Sc 682 BC 167 


Idegen típus 


2 SC 689 (H) 
2 SC 708 A (H) 
25C 732 
2SC 733 

25C733BL 
25C733 GR 
25C 735 
2 SC 752 (g) 
2SC 856 
2 SC 907 A (H) 
25C 979 
25D77 


Hazai típus J Idegen típus 
il 


Hazai típus J idegen típus 


2 N 2369 
BFY 34 
BC 179 


J 
Il 25D96 AC 176 
I 
BC 108 


25D 170 AC 176 
25SD 170 A AC 176 


BC 109 
BC 108 B 


BC 107 
BSY 17 

BF 177 

BCY 59 

BCY 59 


AC 176 


Hazai típus 
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5.2. Helyettesítő táblázat 


Belföldön már nem gyártott, illetve új készülékekben való felhasználásra már nem ajánlott típusú tranzisztorok he- 
lyettesítő típusai. 


j 
Megszűnt típus Javasolt típus ; Megszűnt típus J Javasolt típus 
l 


AC 107 . ACI25F(2) : BC 213 BC 308 
AC 125 F ACI25F (2) 9 BC 214 BC 309 
AC 127 AC 176 ; BF 197 BF 184 
AC 132 AC 125 ; BF 195 BF 185 
AF 109 R AF 139 1 OC 26 ASZ 1017 
AFY 12 AF 106 ; OC 1016 ASZ 1017 
AD 149 ASZ 1017 i OC 44K (z) BCY 78 
AD 150 i ASZ 1017 l OC 1044 BC 178 
AD 1202 ! ASZ 1017 ; OC 1045 BC 178 
AD 1203 ASZ 1017 i OC 1070 AC 125 
BC 147 BC 237 OC 1071 AC 125 


AC 128 
AC 125 
AC 125.K (2) 
AC 125 U (2) 
AC 128 


BC 149 BC 239 OC 1074 
BC 182 BC 237 OC 1075 
BC 183 BC 238 ; OC 1076 
BC 184 J BC 239 J OC 1077 
BC 212 BC 307 j OC 1079 


j 
l 

BC 148 BC 238 ! OC 1072 AC 125 
t 
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5.3. Összehasonlító táblázat 


Ez a táblázat az NDK gyártmányú — és jelzésű — tranzisztoroknak más típusokkal való helyettesíthetőségét mu- 


tatja. A vastag betűvel szedett külföldi típus magyar gyártmányt jelent. 


GD 180 


TF 78/60, 5 NU 72, 


25B 361 


NDK típus ú Külföldi típus J NDK típus Külföldi típus 
I 1 
j 
GC 100 I 455 NU70, AC 107 ; 25B 462, 25B 503 
j ; 25B81 
GC 101 I AC107, AC 125 F (z) ; 
I GD240 AD 130, AD 139, TF 80, 
GC 116 I 25B75, AC116, AC 125 AD 148, AD 150, 3 NU 73, 
GC 117 I AC151, OC70, OC 1070 11202, 11203, OC 27 
SFT 212 
GC 118 AC 107, AC 150, OC 306 
J : GD 241 AD 136, AD 1202, 3 NU 73, 
GC 121 oc 199. 3 44 Fé EBET j 1 4NU73, SFT213, T 238, 
OC 72, OC 307, 2 ; 2 N 1038, 2 N 1042, 
GC 122 OC75, OC 76, OC 200, ; 2 SB 337, M4B 
AG TB GAC TS AG TB GÖZÁ 4 NU 73, 2 N 1039, 
SS ZA SES TE ! 2 N 1043, 2 N 2659, 
GC 123 OC 77, OC 203, ASY 48 ; 2 N 2668, SFT 214, 
; 
GC301 — ] OC74, ACI2B, 2SB370, — ! tése 1. A, NAT, 
AC 131, AC 152, AC 501, ! j úájső ERB 
OC 84 ; 
HÓ já As Agé KÖ Ek ED BŐ. ! GD243 AD 131, AUY 18, AUY 19, 
GD 619, 2NU 72, 25B367,  : [AD 1203, 5 NU73, 6 NU 73, 
] TI20O1A,TI201B,TI202A — : Ez zetek SEAT, 
Í 1203 A ; 2 N 1040, 2 N 1044, 
; 2 N 2660, 2 N 2669 
GD 170 AD 136, AD 139, AD 162, I M4B 
GD 617, 3 NU 72, TF 78/30, 
OD 603, 25B 367, 25SB 435, 1 GD244 ] AD 132, AUY 20, AUY 28, 
2 SB 463 ]  CDT 1313, 2.N 1040, 
ű 2 N 1041, 2. N 1044, 
GD 175 AD 152, OD 603/50,4NU72 ! 2 N 1045, 2. N 2661, 
2 SB 368, 2 SB 434 ! 2 SB 339, 2 SB 472, T 40, 
AD 162 U, GDT 1311 T 250, 7 NU 73, 6 NU 73 
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NDK típus 


GF 100 


GF 105 


GF 145 
GF 147 
GS 109 


GS 111 


GS 112 


SC 206 
SC 207 
SC 210 


SF 121 
sF 122 


SF 123 
SF 126 
SF 127 


SF 128 


SF 129 


SF 131 


Külföldi típus 


155 NU 70, OC 1045, 
OC 612, OC 45, 


OC 1044, OC 44, OC 71, 
OC 72, 156 NU 70 


AF 139 
AF 239 


25B75,25A 15, 25A 17, 
ASY 26, EFT 308, SFT 308, 


25A 210, OC 43, ASY 26, 
ASY 27, EFT 308, SFT 308 


25A 210, ASY 27, EFT 308, 
SFT 308 


BSX 68, 2 N 4264 
BC 108, BC 107 


BC 209, BC 149, BC 169, 
BC 173, BC 239, BC 413 


BSY 73 


BSY 75, 2 N 929, BSX 38, 
2 N 930 


BSY 77, BSY 97 
BSY 24, BSY 81, BSY 82 


2 N 697, BFY 51, BSY 51, 
BSY 52, BFY 52, 2 N 1420 


BSY 87, BSY 88, BSY 83, 
BFY 50 


2 N 1893, BSY 86, BSY 55, 
BSY 45, BSY 97, BSY 56 


BFY 37, BSY 95 A, 2 N 706, 
2N 706 A 


J NDK típus 


SF 132 


SF 136 


SF 225 


SF 235 


SF 240 
SF 245 
SS 201 


SS 202 
SS 216 


SS 218 
sS 219 


SSY 20 


Külföldi típus 


LEN K——.z——ü. a aa ee E ENSz 


BF 234, 2 N 918, BFY 19 
2 N 708 


2 N 743, 2 N 744, BC 169, 
BSY 62, BC 167 


BFY 39, BSW 21, BSW 22, 
BFY 18, BSX 38, BSX 81, 
BSY 62, BSY 19 


BF 117, BF 114, BF 178 


TI 407, TI 408, TI 409 
MPS 6528, MPS 6569 


BF 121, TIS 62, TIS 63, 
TIS 6569, MPS 6570, TIS 64 


BF 194, BF 237, BF 254, 
BF 238 


BF 314, BF 225, BF 195, 
BF 224 


BF 167 
BF 173 


BF 228, BFY 80, BSW 32, 
2 N 3877, 2 N 3877 A 


BSY 79, 2 N 4410, BSW 69 


BSY 68, BSX 81, 25C 715, 
2 SC 716, TIS 44 


BSX 69, 25C 641, TIS 45 


25SC 641, BSV 58, BSVW 12, 
BSX 80, BSVV 13, BSVV 11, 
BXY 61, TIS 47, TIS 48, 

2 N 4624, 2 N 4625 


BSY 34, 2 N 2218, 2 N 2219, 
BSY 51, BSY 52 


25k KB 57 05 


T 


:-6 
[TO-72 É 


254.kB 57 05 
zaszlo 
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5.4. Szovjet összehasonlító táblázat 


Ez a táblázat a használatosabb és újabban gyártott szovjet tranzisztorok összehasonlítását adja a magyar gyártmá- 
nyú tranzisztorokkal, természetesen közelítően. A táblázat a PAOKO folyóirat adatai alapján készült. 


h ! 
Szovjet típus Magyar típus Í Szovjet típus Magyar típus Szovjet típus Magyar típus 
! [ 88 EESSSRÉSEESSÉBSEESB IERESEÉRÉ S MEMETESZESSSB] KRESSZSRSÉSSSZÉNTESSENE E 
j ; 3 
fi ] 
I OCIO 7 0 FT403 I AC128BU KT602A  ] 6 BF178 
i ; J 
TT 108 OC1070 — Í 9 TT404 . AC127 ]  KT602 BFY 34 
I  ocioi  j AC 176 1 BF 177 
1 j ! j 
TT108B. [/ OC1IO75 7) TT7OTA ] 0 9ASZ15 ; BTS 
J 7 néssoásás "1: ÁDBÓa KT 602 BFY 33 
TT 109 CC 1045 j t Hl s ör ( BFY 46 
TT109E ; OCIM4 ] I. OC1016 KT 608 A BFY 34 
oC1045 J 
] TT703E ]  AD149 ölsz 
TT 313 AFY 12 ; J AD 150 BSY 58 
in NAB106 ! AD) 162 l — KT608 BFY 34 
I AF106 
ző 3 h  TT806B 0] — AU108 Bé 8; 
dl ll I TT806 : 0 AU107 1 
I AF1O9R  j 
0 AF200 I KTM2B BC 108 C KT 703 A OC 26 
I AF201 j Bé 14 Mi J KT 805 BFY 33 
EESZBE EEG MTI 20 A OC 1072 
TT 32 j 
s jé ESÉS KT 342 A BC 107 A MTI 21 OC 1077 
AF 200 b BEHOBA 4 
AF 201 j Bells MFI 21 E AC 125 
AF 202 BC 148 A MTI 26 AC 125 
TT 328 B AF 109 R KT 342 I BC107B jls Ci 
TT 346 A AF 239 BC 108 B i 
BC 109 B Mr1 39 OC 1070 
TT 346 
AFP 139 BC 147 B OC 1071 
TT 402 AC 128 BC 148 B OC 1072 
AC 132 BC 149 B ! OC 1075 
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Szovjet típus Magyar típus Szovjet típus Magyar típus Szovjet típus Magyar típus 


ASZ 1016 
AD 1203 l ASZ 1018 


OC 1076 51 214 
AC 107 


OC 1045 ASZ 1018 ASZ 17 
OC 44K 
OC 26 

AD 1202 


AD 1202 


ASZ 1015 
ASZ 1017 
ASZ 1015 ASZ 15 


ASZ 16 ASZ 18 
ASZ 1015 


ASZ 1017 


OC 1044 ASZ 1016 ASZ 16 


Műszaki vezető: HEGEDŰS ERNŐ — Műszaki szerkesztő: MÓZER ISTVÁN 
A borítót és kötést tervezte: KOLOSVÁRY BÁLINT 
A könyv formátuma: BN-20 — Példányszám: 21 750 — Ívterjedelem: 31.625 A/5 ív — Ábrák száma: 666 
Papír minősége: 80 g ofszet — Betűcsalád és méret: Gill, pt/pt 
Azonossági szám: 60 686 — MŰ: 2208—h—7678 
Készült az MSZ 5601—59 és 5602—55 szerint 
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